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39,5 

38,6 

40,2 

42,8 

45,3 

48,0 

48,1 

47,3 

45,8 

44,7 

44,6 

11  ^^ 

41,4 

40,5 

39,9 

41,0 

43,8 

46,5 

47,6 

47,9 

47,6 

46,0 

45,3 

45,1 

F^ 

40,9 

39,6 

38,1 

39,0 

41,8 

45,9 

47,6 

48,3 

48,0 

47,0 

45,1 

45,1 

//  ^2 

41,4 

40,0 

39,0 

40,6 

43,7 

47,8 

49,9 

50,4 

49,0 

47,3 

45,8 

44,5 

23 

39,6 

40,1 

41,3 

41,5 

43,1 

48,0 

49,3 

50,7 

48,7 

45,3 

43,7 

42,5 

24 

49,0 

50,4 

45,5 

45,9 

49,5 

48,0 

50,3 

52,7 

43,6 

44,9 

44,9 

48,1 

25 

40,3 

39,9 

40,9 

42,3 

46,5 

49,3 

51,5 

52,7 

49,6 

48,7 

45,9 

45,5 

26 

39,9 

37,9 

39,5 

42,7 

46,6 

51,7 

55,3 

55,4 

55,3 

54,1 

61,2 

48,4 

27 

39,9 

38,7 

39,3 

40,4 

44,6 

48,0 

51,1 

52,1 

50,7 

53,1 

44,4 

44,5 

Us 

40,1 

37,4 

36,4 

37,0 

40,8 

45,1 

49,3 

49,2 

48,4 

46,5 

44,7 

44,3 

6 


Fctotar  18&9; 


iMtwwlt&t» 


Morgens. 


Aboiids. 


^"    1 

1 

6,8 

7,0 

1 

3,9 

1 

-0,8 

-1,« 

2 

6,4 

M 

0,1 

0,1 

1,7 

3 

4,4 

2,8 

-5,3 

-8,2 

-7,4 

4 

7,8 

6,5 

1,» 

-3,2 

-5,7 

5 

7,2 

5,3 

0,5 

-3,9 

-6,1 

6 

M 

9,3 

5,1 

3,3 

-0,6 

7 

7,3 

5,9 

3,3 

-1,7 

-1,7 

8 

15,4 

16,7 

13,9 

10,0 

7,5 

9 

15,9 

15,6 

10,6 

6,2 

1,8 

10 

'3,7 

-14,1 

-16,7 

-^1,6 

-«9,2  ■ 

11 

-1,0 

-3,6 

-13,3 

-18,0 

-«1,6  • 

12 

3,7 

-2,7 

-4,8 

-7,6 

-11,1 

13 

1,7 

-2,0 

-8,5 

-12,3 

-12,9  . 

14 

7,9 

1,6 

-1,6 

-4,6 

-12,2  • 

15 

8,8 

6,1 

0,4 

-3,3 

-6,5 

16 

8,1 

7,8 

1,7 

-4,2 

-6,3 

17 

11,2 

7,8 

4,6 

-1,0 

-3,0 

18 

9,8 

10,0 

-0,3 

_M 

-4,7 

19 

10,2 

8,0 

2,0 

M 

-1,7 

2a 

12,8 

12^ 

6,0 

1,2 

0,0 

21 

8,2 

6,6 

2,4 

-1,3 

0,1 

22 

12,0 

8,3 

4,6 

1,0 

-2,9 

23 

-7,0 

-1^ 

-4,0 

-6,1 

-11,6  - 

24 

M 

-2,8 

-13,0 

-16,1 

-17,5  • 

25 

-^,6 

-9,1 

-19,0 

-14,0 

-16,9  - 

26 

8,1 

2,3 

-3,3 

-3,1 

-11,0  - 

27 

-1,2 

-1,7 

-5,4 

-7,3 

-.5,2  ■ 

28 

M 

-2,2 

-a,7 

-14,4 

-16,7  • 

jhiJA    Z^   \    Z^  \    4h 


5h   I      ^ 


-l,i 
-5,2 
-7,3 

-M 
-8,8 

-1,4 

-1,3 

2,6 

5,4| 

-29,2 

"18,6 

-9,2 
-10,5 
-10,9 

-5,4 

-8^ 

-2,7 

-3^ 

-M 

4,i9 

M 
-2,» 

-10,5 

-27,5 

-27,2 

-11,6 

-IM 
-13,6 


i,a 

-4,5 
-3,1 
-6,5 

-a,o 

2,4 

0,6 

0,1 

8,3 

-27,8 

-17,2 

-5,3 

-5,8 

-11,5 

-0,9 

-5,2 

—3,6 

-13^ 

-iß 
5^ 
2,5 

-1,3 
-12,3 
-24^ 
-20,2 

-2,6 

-7,6 
-11,1 


3,3 
-2,6 

2,9 
-0,6 
-3,7 

6,3 

4,2 

2,4 

6,2 

-18,3 

-6,9 

-3,6 

-2,7 

-10,3 

0,6 

-3,1 

-0,/6 

-10,0 

0,6 

7,3 

1,6 

1,6 

-6,4 

-21,9 

-13,|0 

0,9 

-7,ß 

-6^ 


4,2 

-0,4 

4,2 

3,1 

-1»4 

«,1 
4,3 

M 

-5,1 

-16,6 

-6,2 

-2*4 

-1,7 

-4,3 

-Oji 

-6,3 

-4,8 

-M 

2^ 

7,9 

4,6 

3,3 

-2,3 
^16,9 

-8,9 

9,3 

-12,5 

-3,1 


8,1 

1,1 
6,1 

.4,6 

-2»6 

4,S 
5,6 

4,1 
-11,8 

-15,0 

-13,1 

-0,8 

-3,5 

-0,9 

-2,2 

-6,2 

-7*4 

4,3 

2,2 

4,6 

6,3 

6,4 

-10,1 

-19,9 

-6,6 

-14,4 

-6,0 

-li7 


.6,2 
2,9 
6,4 

-2J8 

3,7 

5,8 

2,3 

-43,5 

-liß 

-74 
-2,6 

0,7 
0,8 
2,6 

-12,9 

-?.6 
4,2 

0.« 

6^ 
8*3 

8,3 

-11,6 

-19,6 

-10,4 

-18,6 

-13^ 

-M 


6,9 
4,8 
6,0 
4,3 

1,0 

5,3 

8,6 

.    1,5 

-18,0 

*-U,7 

-3,3 

-r3,6 

'   2,5 

3,0 

-3,2 

1,1 

4,6 

7,4 

2,4 

4,7 

4,6 

8,0 

-12,9 

-25,6 

-9,9 

-56,6 

t1,4 

0^3 


F^ibroar  1859. 


Mofgens. 


Abends. 


T.  t  7^    I    8h   I    9^ 


lOii 


11h 


121^11  11^   I    211   I   3fc 


4»    I   51^ 


6b 


-37,0 

*37,5 

-40^8 

-43^2 
-4Ä,3 
-28^5 
-29^7 
-32,» 
-32,0 
-36,3 
-37,0 
-38,1 


-32,3 
-316,6 
-39,6 
-40,3 
-40,1 
-33,5 
-29,4 
-26,1 
-31,5 
-28,8 
-29^4 


-35,5 
-35^5 
-32^4 
-35,3 
-39,3 
-39,4 
-35,8 
-4i,6 
-39,4 
-21,8 
-29,6 
-30,4 
-30,5 
-35,6 
-35,6 
-35,6 
-32,7 
-31,0 
-39,4 
-37,4 
-37,3 
-37,7 
-32,8 
-27,4 
-27,2 
-30,0 
-27,6 
-27,9 


-34,2 
-35,2 
-31 ,9 
-34,4 
-34,3 
-35)8 
-33,5 
-39,1 
-38,0 
-21,8 
-23,9 
-27,1 
-30,0 
-31,6 
-34,1 
-34,7 
-32,1 
-29,3 
-34,6 
—36,6 
-S7,2 
-34,4 
-30,4 
-26,0 
-24,0 
-25,9 
-28,5 
-27,1 


-34,4 
-30,5 
-31,8 
-34,5 
-32,2 
-34^4 
-32,8 
-35,6 
-39,2 
-20,9 
-24,4 
-2«,8 
-30,5 
-30,9 
-33,1 
-33,6 
-31,8 
-29,3 
-34,9 
*3fl,8 
-3ff,2 
-33,1 
-30,3 
-21,5 
-18,9 
-23,3 
-26^5 
-27,8 


-35,3 
-31,2 
-33)1 
-32,2 
-32,5 
-34,2 
-^6 

-3a,i 

-36s8 
-19,6 
-24,8 
-28,0 
-31,2 
-29,3 
-34,1 
/-38,0 
-31,2 
-25,1 
-34,3 
-38,8 
-3a,8 
-^33,6 
-28,7 
•21,6 
-20)4 
-24,9 
-23,6 
-26,6 


-35,8 
-32,3 
-35,3 
-35,4 
-32,6 

-34y6 

-33,7 
-32,4 

-34^3 
-28,2 
-291,0 
-28,9 
-32,8 
-30,1 
-34,4 
-32,8 
-31,7 
-27,6 
-36,0 
-3a,3 
-38,1 
-34,3 
-30,8 
-201,9 
-22^4 
-26,0 
-26,7 
-30^8 


^39,1 
-33,6 
-36^6 
-35^4 
-33,6 

-35y3 

-34,9 
-35^1 
-29,5 
-24,8 
^28)8 
^0s2 
-38,2 
-32,8 
-34,3 
-31,2 
-29)2 
-30,2 
^5,2 
-39,2 
-37,0 
-35,2 
-30,8 
-423,0 
-23,9 
^2€|,d 
-24,3 
-32,1 


-36,9 
-34,8 
-37,6 
-37,4 
—38,3 
-35,9 
-35,4 
-35,8 
-28,0 
-25,9 
-26,8 
-31,7 
-38,0 
-34,2 
-38,7 
-30,4 
-27,9 
-38,3 
-35,6 
-38,1 
-38,1 
-39,9 
-»fi 
-21,5 
-24,4 
-19,6 
-26,5 
-32,7 


-36,3 
-35,7 
-36,0 
-36,5 
-34,6 
-36,9 
-36,7 
-36,8 
-27,1 
-26,5 
-30,3 
-32,0 
-35,1 
-35^4 
-36^0 
-26,1 
-30,0 
-34,4 
-36s7 
-30,5 
-38^3 
-38^0 
-28,7 
-22,5 
-23,5 

-24,7 
-32,9 


-37,8 
-37,4 
-88,4 
-88,2 
-86,7 
-38,4 
-38,7 
-37,3 
-31,3 
-86,9 
-82,1 
-82,0 
-89,4 
-36,7 
-34,2 
-35,0 
1-38,7 
-86,5 
-37,2 
-89,4 
—89,6 
-39,1 
-27,9 
-19,9 
-24,7 

-31,2 
-34,0 


8 


Mlrz  185a 


BeelfaMtto«. 

Mittgens. 

Abends. 

T.       71^ 

8^ 

OH 

lOh  1  Hb  L12h  1 

i^   1    2b 

3b 

5b 

5b       6b 

1 

40,5 

38,7 

39,1 

40,7 

43,3 

46,8 

48,4 

48,9 

45,5 

4i,0 

42,9 

43,5 

2 

39^2 

39,1 

38,8 

40,7 

44)0 

45,8 

48,7 

48,6 

48,1 

46,7 

44,7 

44,5 

3 

89»5 

39,3 

38^4 

38,6 

42,5 

49,0 

51,9 

49,3 

47,5 

45,3 

43,7 

42,7 

4 

39»2 

38,1 

39,3 

39,9 

46,7 

51,9 

51,7 

53,7 

47,6 

49,7 

46,4 

42,7 

5 

41^3 

39,1 

38^0 

39^6 

43,9 

49,3 

48,1 

^48,3 

49,9 

44,1 

44^0 

46,3 

6 

40^0 

38,0 

^7,6 

3»,7 

43,1 

46,5 

48,7 

48,3 

47,6 

46,4 

43,7 

43,2 

7 

.38)8 

39,3 

37,9 

39,3 

43,3 

47,3 

50,1 

50,7 

49,0 

45,9 

44,7 

43,9 

8 

39,9 

38^1 

36>8 

38,6 

41,8 

45,3 

47,5 

49,1 

49,3 

47,0 

44,7 

44,0 

9 

40,7 

39,0 

37,7 

40,4 

46,3 

48,3 

51,0 

51,3 

49,6 

47,5 

44,9 

43,8 

10 

4a,5 

38,7 

37,5 

3«,3 

42,7 

49,3 

49,2 

50,1 

48,7 

46,8 

45,5 

44,1 

11 

39,8 

38,8 

37,7 

40,7 

42,4 

45,4 

49,0 

50,3 

49,9 

47,2 

43,9 

45,3l 

12 

42,4 

43,0 

41,1 

4V 

43,9 

47,0 

49,2 

49,6 

50,3 

47,1 

.  48,1 

46,6 

13 

42,4 

41,5 

42,4 

44,1 

46,3 

46,9 

51,4 

50,9 

49,8 

47,6 

46,4 

44,8 

14 

41,5 

38,7 

36,7 

39,0 

43,3 

47,9 

.52,8 

53,3 

51,3 

48,5 

46,6 

45,2 

16 

42,6 

40,8 

39,1 

44,5 

45,5 

52,9 

53,6 

56,2 

53,1 

51,1 

47,7 

46,3 

16 

40,9 

40,3 

40,5 

44,0 

50,7 

53,8 

51,7 

>54,4 

53,6 

50,7 

44,9 

44,3 

17 

43,4 

39,5 

41,4 

44,1 

46,3 

49,0 

53,0 

52,7 

51,0 

44,7 

43,8 

41,4 

18 

44,5 

46,7 

40,3 

41,7 

46,9 

52,1 

53,3 

51,7 

49,5 

46,1 

42,5 

48,3 

19 

41,8 

39,3 

39,2 

41,7 

46,6 

50,7 

53,5 

53,7 

51,8 

49,3 

46,7 

46,3 

20 

42,5 

40,1 

38,7 

41,5 

46,8 

52,1 

55,1 

54,7 

53,0 

50,0 

47,5 

46,7 

21 

43,2 

40;5 

38,5 

41,3 

47,7 

51,6 

57i2 

56,3 

55,1 

51,1 

47,3 

44,3 

22 

41,6 

42,0 

39,4 

4*,1 

44,9 

49,5 

<52,1 

53,1 

61,7 

48,4 

46,7 

46,3 

23 

42,6 

a9,8 

38,9 

40,7 

45,3 

50,0 

53,2 

54,7 

52,6 

50,4 

48,3 

47,3 

24 

47,1 

47,6 

40,8 

43,9 

47,9 

54,0 

57,8 

58^3 

54,6 

30,7 

46,9 

44,3 

25 

40,4 

39,3 

40,8 

44,1 

47,9 

55,0 

55,3 

54,2 

53,6 

51,1 

47,1 

46,9 

26 

40,7 

40,5 

40,5 

47,1 

51,7 

51,9 

54,2 

66,2 

55,5 

61,5 

44,3 

46,3 

27 

41,2 

43,8 

46,7 

46,1 

47,5 

50,0 

56,9 

55,7 

52,4 

49,7 

48,3 

44,6 

28 

41,9 

41,0 

43,3 

46,2 

48,3 

52,3 

56,3 

53,3 

52,3 

48,2 

45,9 

43,3 

29 

42,3 

40,6 

40,9 

42,4 

45,2 

53,9 

54,5 

51,5 

50,9 

49,3 

45,5 

43,6 

30 

41,7 

41,2 

41,2 

47,0 

47,0 

51,3 

51,7 

54,1 

53,3 

52,2 

44,7 

44,1 

31 

42,1 

38,7 

40,3 

41,3 

49,5 

51,9 

53,9 

54,8 

62,5 

51,1 

47,3 

45,3 

Min  1859. 
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F                                       InteiMUftt« 

Morgens.                                           Abends.                       1 

T.  1    71»     1     811        9b    1    10h  1  llh  1   1211  1    Ih  1    2ii    1    31» 

1    4h    1    511  1  6h    II 

1    11    -3,0      -6,0 

-8,2 

-11,1 

-13,0 

-7,7 

-4,9 

-2,3 

-0,6 

1,6 

1,0 

2,5 

\    A      5,7        3,2 

11        1 

-0,7 

-5,8 

-6,8 

*6,3 

-3,7 

-1,2 

-3,1 

-2,5 

-4,1 

-2,1 

1    3l      5,51       3,1 

-4,8 

-10,8 

-10,2 

-6,2 

-1,8 

3,6 

8,8 

4,5 

1,6 

-2,8 

1    *j      3,9     -0,3 

-2,9 

-0,5 

-3,4 

-13,9 

-10,3 

-0.1 

-1,3 

0,2 

-6,9 

-7,2 

5  1    -2,0 

-1,5 

-4,2 

-8,6 

-9,4 

-4,7 

-8,2 

Sfi 

-4,1 

-3,6 

-12,5 

-5,2 

1    Ol      4,8 

2,3 

-3,7 

-6,6 

-M 

-6,1 

-8,2 

-8,4 

-5,3 

-3,8 

-2,1 

-0,1 

1    71      5,9 

2,2 

0,8 

-3,0 

-4,7 

-4,3 

-2,0 

-1,2 

-0,7 

1,7 

3,7 

3,5 

i     8        8,4 

8,1 

6,8 

2,1 

0,5 

-5,2 

-0,4 

1,0 

6,4 

8,2 

6,7 

7,2 

1      9      11,4 

10,2 

3,4 

0,2 

-5,7 

-8,0 

2,7 

8,5 

7,1 

7,5 

7,9 

6,3 

1    ^^ 

11,8 

9,9 

3,7 

-1,9 

-6,8 

-2,8 

-5,1 

3,4 

6,7 

7,4 

6,1 

7,7 

r^ 

15,0 

12,5 

5,8 

1,7 

0,4 

-2.6 

-6,6 

0,0 

4,i 

3,5 

2,6 

6,1 

1  ^^ 

10,0 

5,5 

3,1 

7,7 

6,7 

9,0 

13,4 

15,5 

18,6 

18,7 

23,0 

21,7 

13 

33,3 

22,2 

14 

-^,4 

-9,3 

-10,7 

-9,4 

-4,5 

-2,5 

3,1 

4,3 

7,6 

8,5 

15 

1,8 

-3,5 

-7,4 

-14,8 

-21,5 

-13,9 

-16,1 

-12,7 

-9,1 

-5,8 

-7,3 

-5,5 

16 

-0,1 

-6,9 

-16,8 

-17,2 

-17,4 

-22,3 

-22,3 

-13,4 

-7,6 

-16,5 

-26,6 

-15,7 

17 

-16,6 

-21,6 

-23,5 

-25,4 

-27,3 

-22,6 

-17,6 

-9,8 

-8,8 

-19,0 

-18,8 

S-20,4 

18 

-12,1 

-18,5 

-12,2 

-18,6 

-18,9 

-19,4 

-14,7 

-9,1 

-4,9 

-12,9 

-11,8 

-6,6 

19 

-7,5 

-14,3 

-21,7 

-28,1 

-28,7 

-26,8 

-20,3 

-14,4 

-11,7 

-12,4 

-14,5 

-12,6 

ll  ^0  1-10,5 

-13,6 

-18,9 

-19,7 

-23,4 

-21,0 

-15,1 

-11,5 

-2,6 

-9,9 

-11,1 

-10,1 

A  -V 

-9,1 

-12,3 

-17,5 

-19,1 

-19,3 

-15,7 

-10,3 

-4,7 

-7,9 

-11,7 

-12,0 

II  22 

'     0,4     -4,7 

-9,9 

-15,1 

-17,4 

-15,4 

-13,5 

-12,9 

-9,8 

-1 1,9 

-8,0 

-10,5 

23 

-6,6 

-9,7 

-15,2 

-19,6 

-17,1 

-10,7 

-7,7 

-4,3 

-5,6 

-2,4 

-3,2 

-4,3 

24 

-8,9 

-0,4 

-16,4 

-15,4 

-14,6 

-21,5 

-19,5 

-13,9 

-21,9 

-20,8 

-16,4 

-13,8 

25 

-14,5 

-17,4 

-18,5 

-16,9 

-1^8 

-12,4 

-14,4 

-15,4 

-12,0 

-15,5 

-21,1 

-17,6 

26 

-17,7 

-19,9 

-29,1 

-35,9 

-32,2 

-31,6 

-28,4 

-27,9 

-33,7 

-29,4 

-29,3 

-25,6 

27 

-30,7 

-38,9 

-34,8 

-32,4 

-34,2 

-33,5 

-26,7 

-39,1 

-29,5 

-28,9 

-32,1 

-30,9 

\\  28 

-24,4 

-23,1 

-28,1 

-40,0 

-28,1 

-28,8 

-28,8 

-31,9 

-23,7 

-23,5 

-18,0 

-16,8 

)U» 

-15,8 

-15,3 

-20,9 

-22,0 

-25,9 

-22,1 

-17,3 

-20,0 

-10,7 

-4,7 

-3,7 

-7,5 

30 

-22,8 

-14,2 

-16,3 

-22,6 

-23,2 

-15,9 

-26,2 

-9,2 

-11,0 

-16,3 

-10,3 

-18,1 

31 

-20,4 

-22,6 

-27,1 

-36,7 

-40,8 

-44^5 

-30,1 

-24,7 

-18,7 

-12,7 

-19,1 

-11,9 1 

Annale  n»JB4.yTn. 


10 


Mlrz- 1859. 


Incllnatlon.                                  || 

Uoi^nB.                                            Abende.                      1 

T.    n 

__8b_ 

1 

-24,5 

-23,8 

-22,3 

-20,1 

-17,6 

-18,3 

-18,7 

-18,9 

-21,9 

-24,1 

-25,1 

-25,6 

2 

-30,6 

-29,2 

-27,2 

-23,3 

-20.5 

-1»,2 

-18,6 

-20,0 

-18,5 

-19,8 

-20,3 

-22,1 

3 

-31,0 

-28,8 

-24,5 

-21,0 

-19,0 

-17,7 

-17,2 

-20,7 

-24,1 

-23,0 

-22,5 

-20,8 

4 

-28,8 

-26,7 

-84,3 

-22,6 

-21,4 

-11,9 

-13,6 

-16,8 

-19,9 

-19,1 

-19,4 

-18,6 

5 
6 
7 

-23,7 

-24,5 

-24,3 

-21,7 

-26,0 

-25,6 

-21,7 

-29,0 

-29,6 

-31,9 

8 

-41,8 

-42,2 

-40,0 

-34,0 

-28,3 

-23,6 

-26.3 

-25,1 

-28,6 

-29,0 

-31,3 

-32,1 

9 

-40,3 

-39,3 

-36,2 

-33,3 

-25.1 

-21,7 

-26,7 

-28,3 

-28,8 

-29,1 

-31,3 

-31,8 

10 

-38,8 

-38,2 

-33,3 

-27,1 

-20,7 

-17,0 

-15,3 

-18,5 

-20,2 

-22,5 

-22.8 

-27,4| 

11 

-38,2 

-34,1 

-29,3 

-22,1 

-17,6 

-13.1 

-8,5 

-9,2 

-10,3 

-12.7 

-21.1 

le 

13 

u 

-27,5 

-22,4 

-18,5 

-14,9 

-13,1 

-10,6 

-8,4 

-9,2 

-7.0 

-8,8 

-11,8 

-13,6 

-7,1 

-l.S 

3,8 

7.7 

11,3 

10,6 

1,8 

4,8 

1,7 

-1,3 

15 

9,5 

11,3 

12,7 

11,0 

13,5 

-0.6 

4,2 

-2.8 

-1,4 

-t,e 

-12,1 

16 

-25,2 

-21,5 

-15,2 

-12,7 

-5,3 

1.3 

-0,4 

-1,3 

-7.3 

-3,1 

0,3 

-6.9 

17 

-li,8 

-11,7 

3,1 

6.0 

7.5 

4.0 

3,0 

1,6 

6,2 

3,0 

18 

-12,6 

-8,6 

18 

32,6 

34,4 

38,4 

20 

27,4 

27,9 

30,8 

33,8 

ai 

29,1 

29,3 

-25,4 

-21,4 

-16,2 

-13,1 

-11,9 

-12,1 

-13,1 

-11,6 

-11,4 

-14,5 

22 

-34,2 

-30,4 

-27,7 

-23,7 

-21,5 

-19,4 

-18,6 

-18,7 

-20,9 

-22,3 

-26,7 

-26,1 

23 

-34,0 

-33,7 

-31,7 

-26,0 

-27.» 

-28,8 

-28,6 

-28,8 

-28,4 

-30,1 

-31,6 

-31,6 

24 

-28,6 

-27,8 

-M,3 

-27,1 

-24,5 

-17,7 

-23,5 

-16.4 

-22.2 

-26,4 

25 

-30,3 

-29,9 

-M,8 

-28,8 

-26,3 

-24,2 

-2f.7 

-22,3 

-23,8 

-22.S 

-22,1 

-25,1 

26 

-31,3 

-31,7 

-27,8 

-20,0 

-17.9 

-19,3 

-16.7 

-14,7 

-10,4 

-15.0 

-18,4 

-19,9 

27 

-24,6 

-18,6 

-18,8 

-20,1 

-18,0 

-16,! 

-14,0 

-7.1 

-12,4 

-12,8 

-12,2 

-16,8 

28 

-28,9 

-28,9 

-23,( 

-11,7 

-15,8 

-11,8 

-8.0 

-7,5 

-11.4 

-13,7 

-17,7 

-22.6 

29 

-28,2 

-27,9 

-22,7 

-18,7 

-11,5 

-8.4 

-6,2 

-2.7 

-6,1 

-8,9 

-9,9 

-40.7 

30 

-14,3 

-18,7 

-15,5 

-9,5 

-6,4 

-4,0 

2,5 

1,3 

0,6 

-0,3 

-11,0 

-8,8 

31 

-17,7 

-17,8 

-14,9 

-8,5 

-0,9 

1.« 

-4.1 

-6,3 

-11,1 

-15,7 

-14,6 

-21,1 

April  1859. 


±i 


1 

Deellnatlea. 

Morgens. 

Abends. 

T.  1  TU  I   811 

9^ 

1   10h 

111^ 

1   12b 

U 

1   ZU 

311 

4h 

1    5h 

6h 

1 

65,9 

60,4 

58,9 

65,0 

77,5 

77,4 

81,7 

86,8 

86,5 

79,5 

68,5 

66,8 

2 

59,7 

54,2 

56,0 

61,5 

69,1 

74,6 

79,5 

80,7 

80,9 

74,9 

70,6 

67,7 

3 

61,6 

55,7 

55,7 

61,5 

68,1 

76,0 

81,6 

81,6 

78,6 

73,6 

70,0 

67,0 

4 

58,0 

54,9 

56,5 

60,4 

67,5 

73,9 

79,6 

79,6 

75,5 

72,0 

68,5 

67,0 

5 

59,5 

54,6 

56,7 

(10,2 

66,7 

72,4 

75,1 

76,2 

74,5 

70,9 

67,4 

66,5 

6 

57,3 

55,1 

55,5 

60,8 

68,1 

74,7 

79,5 

79,3 

76,6 

73,7 

70,6 

69,6 

7 

67,0 

58,6 

58,1 

60,6 

67,5 

76,0 

79,1 

86,1 

74,1 

72,1 

68,9 

65,8 

8 

58,0 

51,1 

51,6 

55,5 

64,1 

74,0 

79,7 

82,1 

81,0 

73,5 

67,7 

66,0 

9 

64,5 

59,4 

58,0 

61,3 

68,8 

76,9 

81,2 

80,9 

75,5 

70,5 

66,0 

64,5 

10 

57,2 

54,1 

54,7 

59,3 

69,8 

78,4 

82,0 

80,7 

76,4 

70,5 

67,0 

64,6 

11 

55,1 

53,0 

55,4 

62,4 

75,0 

82,0 

86,4 

85,8 

78,8 

72,9 

66,2 

65,1 

12 

56,8 

54,3 

60,2 

64,0 

70,6 

78,0 

83,7 

82,1 

78,8 

73,2 

69,8 

68,0 

13 

56,9 

54,1 

54,6 

59,2 

68,0 

78,5 

89,3 

83,5 

78,6 

72,6 

68,0 

65,8 

U 

53,4 

52,8 

56,8 

63,6 

75,2 

81,6 

85,3 

84,4 

77,9 

70,9 

63,5 

67,5 

15 

58,8 

55,8 

56,4 

66,0 

75,5 

81,8 

84,8 

81,1 

75,2 

70,0 

66,0 

65,0 

16 

56,7 

54,1 

56,1 

58,5 

66,5 

74,7 

79,9 

78,7 

76,0 

69,8 

64,9 

65,6 

17 

55,0 

50,9 

52,6 

61,0 

70,3 

78,5 

83,8 

81,2 

76,0 

73,5 

70,0 

68,5 

18 

56,5 

52^ 

54,0 

63,3 

69,4 

77,4 

85,3 

86,8 

81,4 

74,9 

69,9 

66,5 

19 

58,1 

53,4 

55,2 

60,4 

69,4 

82,3 

88,5 

82,5 

78,5 

73,8 

69,3 

66,6 

'   20 

54,7 

51,0 

52,0 

58,1 

66,5 

74,9 

80,6 

82,6 

79,0 

74,6 

69,9 

68,4 

21 1  54^ 

54,2 

55,2 

60,9 

69,0 

76,0 

82,4 

83,5 

92,4 

95,5 

95,6 

71,9 

22 

53,8 

51,6 

55,6 

62,5 

67,2 

74,7 

75,0 

74,0 

77,0 

71,2 

71,8 

68,9 

23 

58,8 

57,4 

55,4 

63,5 

65,2 

74,6 

79,6 

77,7 

78,0 

79,3 

70,8 

69,6 

24 

58,4 

61,5 

59,0 

64,7 

71,4 

78,0 

83,0 

83,0 

81,7 

75,6 

72,0 

68,0 

25 

57,7 

55,5 

57,9 

61,4 

68,8 

77,4 

77,9 

78,7 

78,8 

72,9 

67,2 

65,5 

26 

56,1 

54,2 

55,5 

61,3 

69,4 

81,0 

85,5 

80,8 

79,0 

73,5 

71,9 

64,1 

27 

57,0 

57,7 

62,8 

67,5 

73,4 

78,3 

81,6 

79,0 

76,9 

73,0 

70,9 

68,6 

28 

54,0 

54,6 

58,3 

66,0 

73,0 

78,5 

78,6 

77,8 

75,0 

75,0 

71,0 

65,6 

29 

53,5 

54,1 

55,4 

67,7 

79,2 

86,4 

86,1 

87,9 

84,9 

77,0 

77,1 

72,1 

30 

66,0 

64,9 

63,5 

67,5 

68,8 

72,1 

72,5 

70,9 

70,1 

69,3 

67,2 

66,9 

12 


April  1859. 


Intensitill. 

Morgens.                                        Abends. 

T.  1   7Ji    1    8b    1     9h       10b 

11h  1  12h       Ih 

2h   1    3h 

4h 

5h    1   6h 

1 

-19,9 

-18,4 

-21,8 

-33,5 

-37,6 

-36,7 

-22,5 

-18,3 

-24,6 

-24,3 

-14,9 

-14,0 

2 

-13,7 

-17,7 

-24,7 

-31,0 

-35,5 

-32,1 

-27,5 

-22,6 

-13,2 

-11,8 

-6,3 

-9,2 

3 

-5,1 

-6,4 

-13,7 

-22,8 

-27,2 

-26,7 

-24,3 

-20,3 

-12,1 

-8,8 

-7,3 

-7,7 

4 

-12,1 

-16,4 

-22,0 

-27,5 

-25,1 

-21,4 

-13,5 

-8,8 

-4,8 

0,1 

0,6 

2,6 

5 

3,6 

-1,4 

-11,1 

-13,4 

-15,4 

-8,9 

-1,0 

8,7 

11,5 

7,8 

-1,8 

5,2 

6 

3,4 

0,6 

-5,0 

-^7 

-9,3 

-2,6 

4,5 

-5,2 

10,7 

13,8 

13,3 

-0,8 

7 

-17,1 

-8,1 

-12,1 

-23,0 

-21,8 

-21,5 

-16,6 

1,9 

-18,5 

-16,1 

-8,9 

-9,8 

8 

-5,6 

-7,6 

-13,3 

-18,2 

-28,2 

-23,6 

-16,1 

-9,8 

-4,2 

-3,9 

-5,3 

-8,9 

9 

-10,4 

-17,7 

-19,5 

-28,8 

-30,8 

-30,6 

-29,1 

-25,6 

-21,6 

-17,7 

-14,5 

-11,0 

10 

-10,3 

-17,2 

-23,6 

-26,5 

-22,3 

-19,6 

-19,3 

-15,1 

-12,1 

-10,4 

-9,9 

-7,3 

11 

-10,3 

-17,0 

-22,1 

-30,3 

-30,9 

-28,3 

-17,2 

-13,9 

-14,8 

-12,3 

-14,1 

-11,9 

12 

-10,4 

-13,5 

-28,7 

-22,7 

-23,5 

-24,1 

-13,7 

-13,8 

-10,1 

-7,1 

-6,6 

-6,1 

13 

-11,3 

-16,8 

-24,2 

-29,7 

-31,7 

-25,3 

-11,4 

-37,6 

-17,3 

-6,6 

-8,0 

-13,9 

14 

-19,8 

-22,8 

-31,3 

-37,5 

-31,6 

-29,9 

-18,6 

-15,2 

-15,2 

-23,a 

-18,3 

-8,0 

15 

-19,6 

-29,1 

-34,9 

-34,9 

-34,7 

-29,5 

-23,1 

-19,2 

-14,7 

-11,2 

-8,9 

-6,3 

16 

-10,8 

-16,6 

-26,6 

-33,2 

-34,6 

-29,2 

-23,6 

-15,9 

-11,5 

-8,6 

-9,6 

-10,3 

17 

-14,1 

-20,1 

-27,5 

-30,9 

-29,4 

-22,8 

-13,1 

-8,5 

-5,1 

-0,2 

-7,9 

-6,7 

18 

-11,0 

-17,7 

-26,0 

-32,9 

-31,3 

-23,9 

-17,0 

-10,7 

-9,4 

-12,4 

-16,7 

-17,7 

19 

-7,7 

-12,1 

-22,7 

-30,0 

-25,0 

-26,6 

-20,1 

-14,8 

-8,0 

-5,0 

-8,0 

-8,5 

20 

-7,8 

-14,1 

-20,1 

-25,4 

-25,0 

-22,6 

-15,9 

-8,1 

-4,2 

-2,6 

-5,9 

-5,5 

21 

-6,8 

-10,2 

-14,5 

-22,8 

-23,8 

-26,1 

-22,4 

-18,3 

6,0 

3,8 

1,6 

-16,7 

22 

-46,2 

-49,9 

-51,2 

-56,2 

-59,5 

-55,0 

-52,3 

-40,7 

-32,7 

-35,1 

-31,8 

-31,6 

23 

-32,4 

-35,8 

-46,2 

-49,1 

-45,9 

-38,3 

-35,1 

-37,7 

-38,0 

-29,4 

-26,3 

-18,0 

24 

-40,9 

-47,5 

-47,0 

-43,2 

-45,1 

-47,1 

-41,7 

-43,5 

-35,0 

-29,5 

-21,3 

-«0,5 

25 

-28,0 

-37,2 

-43,1 

-38,9 

-38,7 

-32,6 

,-40,8 

-27,6 

-21,5 

-24,2 

-18,7 

-19,0 

26 

-24,6 

-31,4 

-35,5 

-34,9 

-31,8 

-22,3 

-28,2 

-27,9 

-19,4 

-22,0 

-15,8 

-18,0 

27 

-24,1 

-27,2 

-26,0 

-23,1 

-22,9 

-20,3 

-16,0 

-16,1 

-9,0 

-7,9 

-5,6 

-9,9 

28 

-20,4 

-22,1 

-25,0 

-29,5 

-34,3 

-23,8 

-19,7 

-21,8 

-14,5 

-7,5 

-12,1 

-20,1 

29 

-23,6 

-26,0 

-29,0 

-23,7 

-42,5 

-36,5 

-33,0 

-40,3 

-30,9 

-43,4 

-36,4 

-38,5 

30 

-39,6 

-36,9 

-41,8 

■ 

-39,5 

-39,7 

-40,5 

-42,1 

-33,6 

-32,8 

-25,6 

-24,0 

-17,8 

April  1869. 


IS 


/                                     Inelluatlon« 

Morgens.                                            Abends. 

T.  1    7h    1     81»    1    9i>    1  101»  1   iih     12b 

Ih        2h 

3b 

411    1    5b    1    6b   1 

1 

-30,9 

-32,8 

-31,2 

-25,8 

-23,0 

-23,6 

-28,3 

-29,1 

-25,4 

-26,1 

-31,1 

-31,5 

2 

-36,3 

-33,7 

-28,8 

-25,5 

-24,5 

-23,9 

-24,1 

-24,8 

-28,6 

-29,5 

-30,8 

-30,6 

3 

-33,1 

-a4,i 

31,9 

-27,5 

-24,9 

-25,2 

-26,0 

-26,4 

-29,8 

-31,3 

-32,3 

-32,0 

4 

-30,5 

-29,1 

-26,1 

-22,8 

-21,4 

-22,1 

-24,2 

-24,9 

-25,0 

-26,3 

-26,5 

-27,8 

5 

-30,O 

-27,8 

-23,1 

-20,8 

■^19,3 

-19,9 

-2i,6 

-23,2 

-23,1 

-21,5 

-18,4 

-22,3 

6 

-27,4 

-26,5 

-24,2 

-22,6 

-21,8 

-23,7 

-24,9 

-26,3 

-26,5 

-28,2 

-27,9 

-23,6 

7 

-25,2 

-28,3 

-24,2 

-18,8 

-18,7 

-17,9 

-18,4 

-17,6 

-13,5 

-14,1 

-18,0 

-19,7 

8 

-24,1 

-23,4 

-20,4 

-16,5 

-13,0 

-13,3 

-15,0 

-16,8 

-19,7 

-19,6 

-19,4 

-19,3 

9 

-25,1 

-21,6 

-21,0 

-18,0 

-17,6 

-17,4 

-17,4 

-18,3 

-19,5 

-21,3 

-23,4 

-26,5 

10 

-27,6 

-24,8 

-22,6 

-22,0 

-23,2 

-24,2 

-22,0 

-23,7 

-23,9 

-25,0 

-26,2 

-27,3 

V" 

-30,1 

-27,6 

-25,0 

-21,1 

-20,7 

-21,1 

-24,9 

-25,8 

-25,7 

-26,3 

-26,5 

-27,8 

|i   12 

-31,6 

-30,7 

-23,7 

-25,8 

-25,5 

-25,2 

-28,9 

-29,2 

-30,4 

-31,8 

-33,1 

-33,4 

13 

-33,3 

-30,2 

-27,2 

-25,1 

-23,8 

-27,0 

-29,9 

-19,2 

-28,6 

-31,9  -30,9 

-29,6 

14    -29,0 

-27,4 

-24,6 

-21,4 

-23,1 

-23,0 

-25,4 

-25,5|  -2d,6 

1 

-23,1 

-24,9 

-29^ 

15    -27,7 

-23,3 

-21,5 

-20,4 

-20,3 

-22,2 

-22,6 

-22,6 

-26,6 

-26,2 

-27,4 

-32,0 

16 

-31,1 

-28,5 

-23,7 

-21,7 

-21,0 

-22,3 

-22,8 

-24,8 

-26,7 

-28,5 

-28,1 

-28,8 

17 

-31,5 

-29,6 

-27,2 

-25,2 

-25,7 

-27,6 

-30,7 

-31,1 

-32,9 

-35,0 

-32,5 

-33,5 

18 

-32,0 

-30,ö 

-26,8 

-23,7 

-24,2 

-26,7 

-27,2 

-27,9 

-27,1 

-24,3 

-24,2 

-24,5 

1    19    -33,2    -30,8 

-28,8 

-20,6 

-23,1 

-21,9 

-21,9 

-24,3 

-27,8 

-28,2 

-27,0 

-27,7 

V  20    -30,5 

-^28,0 

-24,5 

-23,0 

-22,9 

-23,9 

-26,3 

-29,1 

-30,1 

-29,6 

-28,5 

-28,1 

j    211-32,2 
11  22  1-12,3 

-29,5 

-27,0 

-23,7 

-22,1 

-21,4 

-22,0 

-22,6 

-33,7 

-32,9 

-25,6 

-16,1 

-11,1 

-10,2 

-7,9 

-3,8 

-8,8 

-9,8 

-14,3 

-16,7 

-17,0 

-17,7 

-18,5 

23 

-21,7 

-20,3 

-16,8 

-15,3 

-17,0 

-19,4 

-19,8 

-17,6 

-16,7 

-19,9 

-21,1 

-24,2 

24 

-18,9 

-15,2 

-15,6 

-16,1 

-10,3 

-13,9 

-15,1 

-13,4 

-16,2 

-18,5 

-21,8 

-22,9 

25 

-23,6 

-19,3 

-17,1 

-18,4 

-17,6 

-18,6 

-14,1 

-19,0 

-21,1 

-21,0 

-24,0 

-23,6 

26 

-23,4 

-21,1 

-19,1 

-18,7 

-19,6 

-21,7 

-18,4 

-18,5 

• 

-22,8 

-22,0 

-24,1 

-22,8 

,    27 

-25,0 

-22,0 

-21,0 

-21,5 

-21,6 

-22,7 

-23,8 

-23,1 

-24,6 

-24,2 

-24,3 

-22,2 

28 

-24,6 

-22,2 

-20,0 

-17,4 

-14,5 

-17,5 

-17,5 

-16,2 

-18,0 

-21,2 

-19,6 

-17,0 

29 

-21,5 

-21,3 

-20,5 

-23,1 

-14,1 

-14,8 

-14,5 

-11,3 

-9,0 

-3,5 

-6,1 

-5,0 

30 

-14,0 

-15,1 

-11,1 

-12,1 

-11,6 

-9,7 

-8,2 

-10,6 

-11,3 

-14,1 

-14,9 

-18,1 

14 
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1 

Declliiatlen« 

Morgens. 

Abends.                       1 

T. 

71^ 

1     Sh 

9h 

10h 

Uü 

|12h| 

Ih 

1    2h 

3h 

4h         5h    t     6h    1 

1 

21,5 

21,7 

23,8 

27,5 

30,9 

32,2 

34,7 

34,^ 

33,0 

33,6 

32,0 

29,8 

2 

23,9 

23,0 

25,7 

29,2 

31,8 

35,4 

34,6 

37,4 

34,2 

31,5 

29,6 

28,8 

3 

23,8 

22,6 

23,1 

26,1 

31,9 

34,9 

36,0 

35,8 

34,1 

31,7 

27,5 

27,0 

4 

24,9 

23,4 

24,4 

28,4 

33,1 

36,8 

37,9 

38,2 

33,8 

31,0 

27,8 

26,2 

5 

26,0 

26,7 

25,2 

25,9 

29,0 

38,7 

36,5 

36,0 

33,6 

30,7 

27,8 

25,0 

6 

24,0 

21,1 

22,6 

26,1 

28,5 

34,7 

37,7 

39,5 

37,7 

34,2 

29,d 

27,6 

7 

21,2 

21,0 

22,1 

26,2 

30,5 

35,0 

36,2 

'  34,8 

35,1 

33,7 

29,8 

28,3 

8 

27,6 

23,5 

24,5 

26,6 

28,2 

31,5 

32,6 

34,5 

32,2 

30,6 

28,9 

27,9 

9 

24,2 

23,5 

22,6 

25,4 

28,2 

33,6 

34,6 

35,3 

33,7 

31,9 

31,4 

25,4 

10 

20,5 

20,9 

23,9 

27,9 

30,7 

32,4 

33,0 

32,0 

31,8 

30,0 

28,1 

27,4 

11 

22,7 

23,0 

25,4 

29,1 

32,0 

33,8 

32,6 

30,4 

27,7 

25,9 

24,5 

25,3 

12 

20,6 

21,5 

22,5 

27,9 

33,7 

36,6 

37,5 

36,6 

32,5 

30,8 

26,5 

25,9 

13 

20,2 

21,3 

23,0 

26,8 

31,1 

36,1 

37,5 

37,2 

35,5 

30,1 

26,2 

25,5 

14 

20,0 

21,5 

23,3 

25,1 

29,5 

33,5 

35,4 

34,2 

32,0 

29,9 

27,3 

25,7 

15 

21,1 

20,5 

21,8 

26,1 

30,5 

34,6 

36,0 

37,0 

35,2 

32,6 

28,9 

27,2 

16 

20,8 

21,7 

23,3 

26,9 

31,2 

33,6 

34,6 

34,3 

33,0 

31,4 

29,4 

28,0 

17 

21,7 

21,2 

23,5 

27,6 

32,1 

35,8 

37,8 

38,5 

36,5 

33,3 

30,0 

27,5 

18 

19,4 

19,5 

21,4 

26,1 

31,0 

33,8 

35,5 

35,8 

33,8 

31,2 

28,8 

27,2 

19 

20,1 

18,5 

19,6 

24,6 

31,5 

35,5 

40,2 

48,8 

48,4 

43,4 

37,0 

26,4 

20 

22,6 

23,0 

23,2 

29,8 

32,2 

35,8 

39,9 

36^0 

36,9 

33,9 

30,3 

26,4 

21 

23,4 

20,7 

22,7 

26,6 

30,5 

33,0 

33,7 

36,0 

34,6 

33,8 

32,3 

29,0 

22 

22,1 

20,0 

21^2 

24,9 

29,4 

33,2 

34,7 

38,5 

33,0 

33,3 

32,4 

30,0 

23 

23,0 

21,1 

22,6 

26,0 

29,5 

32,6 

32,4 

33,7 

32,4 

30,4 

29,2 

28,5 

24 

22,4 

22,4 

24,0 

26,1 

29,6 

32,8 

35,6 

35,7 

32,6 

30,4 

28,9 

28,5 

25 

22,4 

22,0 

24,a 

26,6 

31,8 

35,8 

37,9 

35,7 

33,8 

32,3 

29,3 

28,2 

26 

25,1 

23,0 

23,3 

26,1 

29,4 

32,8 

35,6 

35,8 

34^5 

32,7 

29,5 

28,1 

27 

21,3 

23,6 

25,1 

27,5 

29,8 

32,3 

34,3 

34,6 

33,9 

32,3 

30,6 

28,9 

28 

22,6 

23,1 

22,3 

23,4 

28,0 

31,0 

32,9 

33,1 

31,6 

30,0 

29,7 

29,0 

29 

21,1 

24,6 

25,0 

29,5 

32,8 

36,3 

36,4 

35,0 

34,2 

32,5 

29,5 

29,8 

30 

26,0 

22,0 

26,5 

30,2 

31,0 

34,8 

37,0 

36,5 

33,5 

31,0 

29,4 

27,4 

31 

20,0 

19,8 

22,5 

27,8 

32,9 

35,7 

35,6 

35,0 

33,1 

30,7 

27,8 

26,4 
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15 


InftensItftC. 


Morgens. 


Abends. 


T.  I    TU    I     81>     I    9>>   i  IQh  I  ilh  I   12h  II  iHf|    2h 


1 
2 
3 
4 


I 


-22,4 
-20,6 
-19,6 
-18,1 


-28,0 
-21,7 
-23,5 
-23,0 


5  1-13,81-18,8 
61-22,81-28,2 
7  1-19,71-26,7 
81-16,21-18,5 

91-23,4  -26,5 
10 1-20,5  -23,1 
\i  1-18,1  -20,8 

121-14,5  -19,8 

13  1-17,0  -24,4 

14  1 -22,7  -27,9 

15  1-19,9 


-30,2 
-27,4 
-25,8 
-24,5 
-20,0 
-37,6 
-27,8 
-25,6 
-27,4 
-24,3 
-22,3 
-26,7 
-29,5 
-26,7 
-25,9 
-23,2 
-26,8 
-22,4 
-21,0 
-39,3 
-36,5 
-25,1 
-26,7 
-30,2 
-15,9 
-16,4 
-20,4 
-10,7 
-14,6 
-28,6 
-24,5 


-30,2 
-25,2 
-23,8 
-23,4 
-22,8 
-39,0 
-29,3 
-25,2 
-29,5 
-22,2 
-21,2 
-20,6 
-31,1 
-20,6 
-25,3 
-21,8 
-28,1 
-25,2 
-21,1 
-41,6 
-35,1 
-36,1 
-28,9 
-27,2 
-20,0 
-14,9 
-19,3 
-9,3 
-9,9 
-29,1 
-24,7 


-22,7 

-15,4 

-22,3 

-19,5 

-21,5 

-19,5 

-22,0 

-22,7 

-34,8 

-31,1 

-36,4 

-36,0 

-29,8 

-23,2 

-21,9 

♦19,4 

-27,6 

-16,5 

-21,5 

-16,5 

-13,9 

-10,6 

-31,8 

-29,5 

-26,6 

-25,7 

-18,8 

-17,1 

-22,9 

-18,3 

-14,0 

-9,0 

-24,6 

-19,5 

-23,8 

-21,3 

-12,1 

-6,8 

-42,3 

;-30,3 

-27,8 

-28,9 

-31,8 

-24,4 

-20,9 

-23,1 

-21,5 

-16,1 

-18,0 

-17,4 

-15,4 

-13,7 

-20,0 

-17,7 

-9,7 

-11,0 

-6,6 

-4,6 

-«1,5 

-9,6 

-24,7 

-13,4 

-17,7 
-19,8 
-18,0 
-19,3 
-31,3 
-83,5 
-22,4 
-16,3 
-27,8 
-16,0 
-10,1 
-18,1 
-22,8 
-17,2 
-17,9 

-7,7 
-12,7 
-17,1 

-3,2 
-23,2 
-26,6 
-22,0 
-19,3 
-11,0 
-19,6 

-8,5 
-16,1 
-10,7 

-8,9 

24,9 
-10,6 


•19,5 
-16,1 
-14,4 
-10,3 
-21,0 
-29,8 
-20,5 
-10,8 
-23,0 
-16,1 
-12,2 
-26,9 
-18,6 
-20,8 
-13,3 
-7,7 
-9,3 
-13,9 
21,5 
-21,1 
-20,7 
-11,6 
-11,7 
-12,7 
-19,4 
-7,3 
-13,7 
-7,2 
-7,2 
-17,6 
-6,1 


3h    I    4h    I    5h    I     61> 


-18,2 
-21,3 
-11,3 
18,9 
-22,5 
-22,9 
-15,9 
-16,1 
-14,5 
-9,7 
-15,2 
-16,1 
-17,3 
-15,5 
13,9 
-10,5 
-6,9 
-22,1 
15,6 
-17,6 
-21,3 
-8,6 
13,3 
-16,1 
-13,4 
-6,5 
-8,9 
-7,2 
-11,5 
-15,4 
-10,5 


-8,9 

-22,8 

-11,5 

-14,1 

-16,1 

-18,0 

-13,9 

-14,2 

-13,6 

-7,8 

-12,7 

-12,7 

-21,9 

-12,6 

-9,5 

-10,5 

-4,5 

-17,8 

-18,8 

-20,1 

-13,7 

-4,8 

-10,5 

-10,7 

-6,6 

-7,5 

-8,3 

-6,9 

4,3 

-14,3 

-13,0 


-13,3 
-14,7 
-10,0 
-15,5 
-14,2 
-25,3 
-15,6 
-12,6 
-6,6 
-10,8 
-11,0 
-18,0 
15,8 
-12,3 
-10,1 
-10,4 
-11,1 
-14,4 
-7,8 
-19,0 

-7,1 
-12,0 
10,7 
-11,0 
-15,0 
-8,5 
-10,6 
-6,2 
-20,4 
-14,2 
-12,9 


-7,9 
-11,6 
-16,9 
-16,5 
-10,8 
-16,2 
-13,8 
-10,8 
-26,5 
-12,5 
0,8 
-10,9 
-12,6 
-13,3 
-11,3 
-11,2 
-10,8 

-8,2 
■^2,3 

-l,i 
-12,4 

-10,9 

-10,6 

-12,7 

-11,7 

-11,6 

-10,6 

-2,1 
-17,7 

-8,2 
-  8,5 
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laellnatian« 


M<)igens. 


Abeads. 


T.  I   7I1    I    8b    I    9h    I    IQh  I   11h  I   12h  II    jh    I    2l>    I    3lv    I    4h    I   5^ 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19  -«,6  -7,9  -6,8  -6,8  -9,2  -10,4  -11,3  -20,9  -16,7  -3,9  -6,6 

20  -1,3  -0,8  -1,2  -0,6  -1,0  -4,6  -5,5  -6,0  -6,3  -5,4  -5,4 

21  -6,4  -4,2  -^,5  -2,4  -4,5  -4,2  -5,0  -6,6  -6,6  -8,5  -9,7 

22  -8,4  -8,1  -5,5  -3,2  -4,3  -6,0  -6,8  -9,7  -10,1  -10,3  -8,6 

23  -ip,l  -9,1  -7,2  -6,3  -6,1  -7,8  -9,0  -9,6  -10,0  -10,7  -10,5 

24  -9,0  -8,1  -6,8  -7,4  -9,6  -10,7  -12,5  -11,6  -10,2  -11,5  -11,7 

25  -13,1  -11,7  -10,8  -9,4  -10,2  -10,1  -8,7  -8,6  -10,1  -11,6  -9,6 

26  -9,7  -10,7  -11,3  -11,7  -11,5  -12,2  -12,7  -13,4  -12,9  -12,0  -12,3 

27  -11,4  -10,5  -9,6  -9,7  -10,0  -9,8  -9,8  -9,9  -11,2  -11,3  -10,6 

28  -12,1  -12,8  -13,0  -13,4  -13,2  -12,3  -12,7  -13,3  -13,5  -13,4  -13,4 

29  -15,5  -13,3  -12,3  -13,9  -14,4  -14,4  -12,7  -12,3  -10,7  -15,5  -7,3 

30  -8,2  -7,9  -7,6  -6,9  -9,3  -12,2  -7,2  -9,0  -9,5  -9,6  -9,5 

31  -10,7  -9,3  -8,9  -8,6  -8,3  -11,1  -11,9  -12,5  -11,4  -10,6  -11,1 


6h 


0,7 

-10,9 

-9,0 

-9,2 

-11,0 

-11,1 

-10,5 

-11,5 

-11,9 

-14,6 

-8,6 

-11,7 

-12, 
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Deellnattoti. 


Mofgens. 


Abends. 


T.  1    71i    1      8b 

9h 

10h 

Uh 

12b 

Ih 

2b 

3b 

4b 

5h 

6b 

1 

21,0 

22,2 

24,0 

28,8 

35,2 

38,5 

89,0 

37,1 

34,0 

30,8 

28,1 

26,5 

2 

20,8 

21,4 

25,3 

30,4 

33,8 

36,6 

36,2 

36,9 

34,9 

32,h 

29,0 

26,9 

3 

20,2 

20,5 

21,6 

25,2 

30,0 

35,2 

35,8 

35,9 

32,4 

29,8 

27,0 

2  6,5 

4 

20,6 

22,1 

24,7 

29,8 

34,8 

38,4 

39,3 

37,7 

33,8 

32,3 

28,9 

26,6 

5 

18,9 

17,9 

19,0 

20,0 

24,6 

30,3 

33,9 

35,0 

34,3 

31,7 

29,2 

26,2 

6 

23,9 

24,3 

24,1 

26,0 

28,4 

31,5 

35,5 

35,5 

35,6 

33,7 

81,3 

29,4 

7 

20,8 

18,5 

19,5 

23,0 

27,6 

30,7 

32,9 

33,8 

33,6 

32,1 

80,1 

28,5 

8 

22,6 

19,7 

24,6 

23,8 

32,0 

38,2 

38,8 

37,3 

30,9 

39,3 

39,0 

38,9 

9 

29,0 

28,2 

27,9 

29,0 

29,9 

36,4 

36,9 

36,9 

35,0 

31,4 

26,8 

28,5 

10 

20,3 

20,7 

21,5 

22,1 

25,5 

29,8 

31,9 

33,4 

32,1 

29,2 

26,9 

26,3 

11 

20,2 

22,3 

23,0 

25,4 

29,0 

32,0 

34,6 

34,8 

32,5 

30,1 

28,0 

26,9 

12 

19,7 

21,4 

23,4 

25,6 

28,6 

31,4 

33,4 

33,8 

30,6 

28,0 

26,0 

24,6 

13 

20,4 

20,9 

23,0 

26,6 

31,3 

34,0 

34,4 

33,6 

31,7 

29,1 

26,3 

25,1 

14 

19,2 

19,1 

21,2 

23,8 

27,7 

32,0 

33,4 

32,9 

a 

3ü,7 

29,3 

27,0 

25,9 

15 

18,8 

19,0 

21,5 

25,4 

29,5 

33,3 

35,6 

36,8 

36,4 

33,4 

33,2 

30,4 

16      14,5 

17,9 

22,2 

24,6 

27,0 

35,2 

34,1 

41,9 

38,7 

35,5 

28,7 

29,2 

17      20,3 

18,8 

22,4 

24,8 

26,0 

29,6 

30,1 

30,3 

30,0 

29,5 

29,6 

26,6 

18      15,2 

20,8 

21,0 

23,3 

25,7 

29,0 

30,1 

30,3 

29,4 

28,9 

27,5 

25,5 

1    19      18,1 

19,0 

20,4 

23,5 

27,0 

29,3 

31,2 

30,7 

29,5 

28,5 

27,6 

27,2 

1  20^   19,0 

19,5 

20,2 

22,3 

25,7 

29,5 

31,7 

33,4 

31,6 

29,5 

27,8 

26,5 

1    21 

18,8 

1     19,2 

20,8 

23,3 

25,3 

28,6 

32,1 

33,4 

32,3 

30,3 

27,8 

27,1 

1  ^^ 

21,9 

1     21,1 

22,3 

24,0 

27,6 

31,0 

32,5 

33,1 

32,0 

30,0 

2r,9 

26,3 

1    23 

18,{ 

\     18,9 

19,5 

22,9 

27,5 

30,0 

32,4 

32,5 

31,4 

29,3 

27,8 

27,1 

24 

17,1 

)     18,0 

19,4 

23,5 

27,8 

30,8 

32,3 

33,0 

32,8 

36,8 

29,0 

27,5 

25 

18,? 

>     11,8 

22,5 

27,5 

30,6 

32,3 

34,2 

34,4 

32,8 

33,6 

29,0 

28,0 

26 

21,2 

1    22,8 

25,4 

27,7 

31,0 

34,5 

34,0 

33,1 

32,7 

31,1 

28,6 

25,0 

^    28 

22,1 

»    23,7 

23,9 

24,7 

27,5 

30,6 

31,1 

32,5 

30,3 

27,9 

25,8 

25,2 

16,( 

\     17,0 

20,5 

25,3 

29,4 

33,2 

35,0 

34,4 

33,0 

30,7 

28,4 

26,4 

29 

18,2 

l     18,2 

20,8 

26,3 

31,5 

35,4 

35,9 

35,3 

33,3 

30,3 

27,4 

25,5 

30 

Ä 

17,4 
mnaleii-] 

[     17,9 
3d.XIIL 

20,9 

25,2 

30,8 

35,0 

35,4 

35,4 

33,4 

30,9 

28,4 
3 

26,3 

■ 
» 

18 
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lirtt^nttltftC« 

Morgens.                                         Abends. 

T. 

7Ji        SU   1    9»i      lOli  1    IUI  121^  II   Ib    1    2h       3h 

4h    1    5h    1    6h    1 

1 

-46,0 

-51,5 

-53,0  -53,1 

-50,4 

"48,4 

-42,6 

-39,5 

-40,4 

-37,5 

-40,2 

-36,8 

2 

-41,5 

-42,4 

-43,7: -41,6 

-39,2 

-37,8 

-40,2 

-34,1 

-36,3' -38,2 

-39,0 

-33,8 

3 

-39^2 

-42,6 

-45,5-44,0 

-43,0 

-41,5 

-37,2 

-37,9 

-37,7  -34,7 

-35,7 

-31,4 

4 

-37,9 

-43,0 

-46,8  i  -50,5 

-50,3 

-45,6 

-40,2 

-41,8 

-36,5  -31,8 

-35,4 

-38,4 

5 

-41,7 

-46,4 

-50,7.  -52,0 

-51,1 

-50,1 

-52,0 

-49,7 

-47,1 

-44,9 

-42,2 

-39,9 

6 

-39,0 

-40,8 

-43,5 

-45,1 

-46,9 

-48,2 

-47,0 

-46,3 

-39,8 

-38,8 

-39,6 

-36,8 

7 

-42,4 

-44,1 

-45,0 

-46,9 

-48,1 

-47,2 

-47,5 

-40,6 

-38,7 

-36,6 

-35,7 

-37,3 

8 

-41,9 

-44,3 

-46,4 

-42,3 

-42,8 

-42,2 

-48,5 

-34,1 

-^,1 

-55,1 

-4»,9 

-27,6 

9 

-55,0 

-63,8 

-65,6 

-63,1 

-58,1 

-56,5 

-59,9 

-56,7 

-58,9 

-52,5 

-41,5 

-44,3 

10 

-62,6 

-55,7 

-59,2 

-60,9 

-58,0 

-55,9 

-50,2 

-47,8 

-45,3 

-44,5 

-45,8 

-45,7 

11 

-48,7 

-53,0 

-52,5 

-51,8 

-49,1 

-46,6 

-41,0 

-41,0 

-48,8 

-48,9 

-42,5 

-41,3 

12 

-46,6 

-51,3 

-52,6 

-51,2 

-50,0 

-46,8 

-42,5 

-39,8 

-44,3 

-44,2 

-44,8 

-39,6 

13 

-42,2 

-44,7 

-46,1 

-47,5 

-43,2 

-38,1 

-35,5 

-33,7 

-33,8 

-33,4 

-34,7 

-34,8 

14 

-40,2 

-41,1 

-42,8 

-44,9 

-40,8 

-37,4 

-35,3 

-33,9 

-34,4 

-31,4 

-32,5 

-31,4 

15 

-35,8 

-38,5 

-39,0 

-io,o 

-40,0 

-34,8 

-34,2 

-34,7 

-25,5 

-31,1 

-29,7 

-33,1 

16 

-50,4 

-53,6 

-53,5 

-50,8 

-45,2 

-40,3 

-55,8 

-34,4 

-41,1 

-39,7 

-43,0 

-43,2 

17 

-45,8 

-48,9 

-54,1 

-51,8 

-46,3 

-44,9 

-44,6 

-42,9 

-41,8 

-40,4 

-34,3 

-36,6 

18 

-45,0 

-51,7 

-53,7 

-51,3 

-43,2 

-41,5 

-44,5 

-42,4 

-39,7 

-35,6 

-35,7 

-36,0 

19 

-43,2 

-43,2 

-42,9 

-42,5 

-42,8 

^2,8 

-40,7 

-38,4 

-35,3 

-34,4 

-34,8 

-34,7 

20 

-38^6 

-40,7 

-42,0 

-42,0 

-40,5 

-40,5 

-40,3 

-38,2 

-34,9 

-34,0 

-35,1 

-34,2 

21 

-38,7 

-41,8 

-42,8 

-40,3 

-39,5 

-38,0 

-35,7 

-37,1 

-34,0 

-33,5 

-35,8 

-30,3 

22 

-37,0 

-40,8 

-45,4 

-47,3 

-46,4 

-45,5 

-42,7 

-38,6 

-35,6 

-35,4 

-33,6 

-31,6 

23 

-36,2 

-40,5 

-45,6 

-45,7 

-41,8 

-39,3 

-37,7 

-35,8 

-34,2 

-31,5 

-30,9 

-31,2 

24 

-33,4 

-37,0 

-38,6 

-39,2 

-36,9 

-36,8 

-35,5 

-37,4 

-31,5 

-3l,ß 

-29,0 

-26,4 

25 

-30^9 

-36,8 

-37,2 

-42,1 

-41,6 

-41,8 

-38,7 

-34,1 

-38,4 

-33,4 

-44,0 

-38,2 

26 

-40,7 

-45,1 

-48,3 

-54,4 

-51,8 

-49,6 

-44,8 

-40,6 

-38,7 

-35,6 

-39,8 

-26,6 

27 

-43,9 

-43,9 

-48,2 

-42,6 

-40,6 

-41,7 

-42,0 

-34,3 

-33,5 

-33,0 

-32,2 

-34,7 

'    28 

-40,3 

-42,4 

-44,3 

-42,1 

-35,8 

-34,1 

-35,2 

-33,3 

-32,3 

-31,8 

-32,6 

-32,0 

29 

-42,6 

-45,4 

-43,9 

-41,6 

-39,2 

-39,6 

-40,4 

-40,5 

-39,0 

-38,5 

-33,8 

-33,6 

D  ^^ 

-38,5 

-41,6 

-43,6 

-44,0 

-43,1 

-38,3 

-35,7 

-32,4 

-29,9 

-29,8 

-29,8 

-31,5 

1 
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liiellnation. 

Morg 

eng. 

Abends.                         1 

T^l 

7h 

1     8h 

9h 

10h  { 

llh 

12h 

Ih 

2h 

3h 

4h     1    5h        6h    1 

1 

-10,1 

-7,6 

-7,3 

-V 

-7,2 

-8,2 

-10,2 

-11,1 

-10,4 

-10,9 

-9,9 

-H,9 

2 

-11,9 

-11,3 

-10,6 

-11,5 

-12,7 

-13,1 

-11,1 

-13,1 

-11,3 

-10,2 

-10,0 

-12,4 

3 

-12,4 

-10,3 

-9,4 

-10,2 

-10,5 

-11,3 

-12,9 

-12,4 

-12,0 

-12,6 

-12,8 

-14,6 

4 

-13,9 

-12,1 

-10,7 

-9,6 

-9,7 

-11,9 

-13,6 

-12,3 

-14,1 

-15,3 

-13,9 

-12,6 

5 

-12,7 

-10,9 

-9,0 

-8,7 

.9,4 

-9,7 

-8,3 

-9,0 

-9,5 

-10,5 

-11,6 

-12,7 

6 

-13,9 

-12,4 

-11,4 

-10,4 

9,6 

-8,6 

-8,9 

-8,9 

-11,0 

-10,9 

-11,0 

-12,7 

7 

-12,6 

-11,3 

-10,5 

-9,2 

-9,1 

-9,2 

-8,6 

-11,1 

-11,3 

-11,8 

-12,1 

-11,8 

8 

-11,6 

-10,3 

-10,5 

-10,6 

-8,8 

-10,2 

-6,2 

-12,0 

-22,5 

-0,4 

-2,9 

-12,0 

9 

-5,7 

-2,0 

-0,7 

-1,5 

-3,5 

-3,4 

-1,4 

-1,7 

-0,8 

-3,9 

-8,1 

-7,1 

10 

0,2 

-4,6 

-3,a 

-2,9 

-3,7 

-4,8 

-7,1 

-8,9 

-8,4 

-8,7 

-8,3 

^,5 

|ii 

^,4 

-5,8 

-6,6 

-7,6 

-8,9 

-9,7 

-11,3 

-10,6 

-6,9 

-7,2 

-9,5 

-10,8 

|i  *^ 

-10,0 

-7,3 

-6,6 

-7,1 

-7,6 

-9,6 

-11,3 

-11,5 

-9,2 

-9,2 

-9,6 

-9,6 

f  13 

-21,5 

-19,5 

-17,6 

-16,3 

-17,2 

-18,6 

-19,0 

-17,9 

-16,5 

-15,3 

-14,4 

14,2 

14 

-12,1 

-11,7 

-11,1 

-12,7 

-14,0 

-14,6 

-14,4 

-12,7 

-14,0 

-13,9 

-14,7 

-16,0 

15 

-15,7 

-14,7 

-14,1 

-13,4 

-13,4 

-15,4 

-14,5 

-13,0 

-15,9 

-13,0 

-12,5 

-10,9 

16 

-7,8 

-5,0 

-4,« 

-6,0 

-7,4 

-9,2 

-2,2 

-9,7 

-5,6 

-5,8 

-5,5 

-5,1 

17 

-8,6 

-7,7 

-5,6 

-6,5 

-9,5 

-10,2 

-10,6 

-10,1 

-10,2 

-10,8 

-13,1 

-11,7 

18 

-9,2 

-5,9 

-6,6 

-7,1 

-9,7 

-10,6 

-9,0 

-8,9 

-9,0 

-10,4 

-10,5 

-10,9 

19 

-9,7 

-9,7 

-8,« 

-9,0 

-8,9 

-8,2 

-7,7 

-8,5 

-9,4 

-9,4 

-8,5 

-8,2 

\  20 

-10,6 

-8,9 

-«,7 

-8,0 

-7,7 

-7,0 

-«,9 

-6,8 

-7,2 

-7,1 

-6,6 

-7,3 

1^^ 

-7,8 

-n6,9 

-6,0 

-6,9 

-7,6 

-7,9 

-7,1 

-5,8 

-6,2 

-6,4 

-6,0 

-7,9 

( 
22 

-8,9 

-6,7 

-4,7 

-3,6 

-3,8 

-4,3 

-6,1 

-6,2 

-6,7 

-6,6 

-7,1 

-8,4 

23 

-«,4 

-5,9 

-3,6 

-1,9 

-1,8 

-2,0 

-«,6 

-1,4 

-1,8 

-3,1 

-3,& 

-4,3 

24 

-7,4 

-6,0 

-6,2 

-4,3 

-5,1 

-7,1 

-7,4 

-7,2 

-9,6 

-9,4 

-10,0 

-10,7 

25   -11,6 

-8,9 

-7,3 

-4,7 

-3,6 

-3,0 

-3,1 

-4,5 

-1,4 

-3,1 

2,2 

-0,3 

!  26      -4,9 

-1,4 

1,2 

4,9 

6,5 

5,4 

4,1 

3,2 

3,1 

2,1 

3,8 

-2,2 

127J   -0,3 

1,7 

4,5 

3,6 

3,4 

6,3 

6,2 

5,3 

5,5 

5,4 

6,4 

7,2 

.  28        3,5 

3,3 

7.1 

7,2 

5,3 

8,7 

7,1 

7,6 

8,4 

8,1 

8,1 

7,6 

'  29       4,6 

1 

5,9 

6,0 

4,8 

4,7 

6,4 

7,2 

8,5 

8,5 

8,6 

6,1 

5,8 

1  30 

1 

i 

3,0 

1 

5,2 

,6,3 

7,3 

7,5 

7,2 

7,8 

8,6 

7,9 

7,9 

7,9 

7,9 

20 
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Deelinatioi^ 

Morgens. 

Abends. 

T. 

71»    1    8h 

1   9h 

lOh 

1    11h 

1  12h 

Ih 

2h 

3h 

4h 

5h    1    6h 

i 

42,8 

44,1 

46,7 

50,5 

55,4 

59,6 

61,8 

62,4 

61,7 

59,4 

56,5 

53,8 

2 

44,6 

45,0 

47,9 

51,0 

54,2 

57,0 

60,3 

61,8 

59,5 

56,8 

54,0 

53,0 

3 

43,2 

42,0 

45,0 

50,1 

55,9 

60,0 

63,9 

64,9 

63,7 

60,7 

57,5 

54,9 

4 

48,2 

46,7 

49,2 

51,1 

55,6 

58,6 

61,6 

58,3 

60,1 

58,0 

56,5 

54,3 

5 

45,0 

46,1 

46,8 

49,7 

53,0 

54,0 

54,2 

56,5 

56,9 

55,2 

54,1 

52,9 

6 

42,0 

42,2 

43,9 

48,6 

53,3 

55,0 

59,3 

60,9 

60,0 

58,0 

54,9 

63,5 

7 

44,7 

46,2 

47,0 

49,5 

53,5 

55,6 

56,4 

57,7 

56,9h 

56,2 

54,4 

63,4 

8 

44,4 

45,8 

46,6 

47,8 

51,0 

53,9 

54,6 

55,8 

56,2 

55,9 

54,8 

63,0 

9 

47,9 

47,6 

47,0 

51,0 

55,0 

57,1 

61,0 

59,6 

58,6 

57,6 

55,6 

63,9 

10 

43,8 

43,6 

43,8 

46,6 

50,8 

53,9 

57,6 

60,0 

59,0 

56,7 

54,6 

(3,2 
58,1 
64,9 

11 

53,4 

56,4 

51,8 

56,4 

55,0 

57,8 

61,0 

61,0 

61,6 

60,1 

54,« 

12 

42,2 

48,2 

48,9 

52,9 

54,0 

56,9 

59,5 

59,8 

59,5 

57,7 

56,1 

13 

44,4 

44,0 

47,8 

51,0 

54,0 

58,2 

59,1 

62,0 

57,9 

56,6 

54,9 

63,0 

14 

43,0 

46,2 

49,1 

50,4 

54,4 

59,5 

61,6 

60,9 

58,0 

56,1 

53,7 

62,0 

15 

44,6 

43,2 

44,6 

47,4 

52,1 

56,0 

59,4 

59,1 

57,0 

54,8 

52,5 

60,9 

16 

44,6 

46,9 

48,6 

52,6 

58,5 

63,0 

63,8 

62,4 

58,6 

55,0 

52,6 

61,4 

17 

42,7 

44,4 

46,1 

49,6 

53,8 

59,9 

63,5 

62,3 

59,7 

56,5 

54,0 

61,7 

18 

46,1 

48,8 

53,0 

55,2 

59,4 

60,8 

64,0 

68,1 

66,6 

61,9 

55,4 

54,5 

19 

50,7 

48,8 

48,4 

52,3 

54,7 

57,0 

59,6 

59,1 

58,5 

57,5 

55,7 

49,4 

20 

47,0 

45,8 

46,0 

48,6 

52,4 

57,3 

59,4 

60,2 

59,1 

55,7 

54,4 

63,2 

21 

46,4 

45,6 

47,1 

49,7 

53,6 

56,0 

57,3 

58,8 

57,3 

54,0 

52,7 

51,8 

22 

47,9 

49,1 

51,6 

52,9 

54,9 

57,5 

57,1 

57,9 

56,7 

55,8 

55,1 

54,0 

23 

48,2 

47,3 

49,3 

54,2 

54,6 

57,4 

60,1 

59,7 

63,0 

56,0 

54,7 

53,0 

24 

45,3 

45,4 

48,9 

50,0 

53,0 

55,8 

57,6 

59,0 

57,3 

54,7 

53,3 

51,9 

25 

48,7 

47,8 

48,3 

50,5 

54,5 

57,4 

59,0 

59,6 

58,2 

56,0 

54,1 

53,4 

26 

50,0 

48,8 

48,0 

52,9 

56,4 

61,0 

58,9 

59,4 

57,9 

56,0 

54,0 

53,6 

27 

45,9 

44,9 

48,4 

48,9 

53,1 

54,3 

56,0 

58,5 

57,3 

55,6 

53,9 

52,9 

28 

45,2 

47,5 

50,0 

51,6 

53,4 

55,4 

56,8 

58,1 

58,0 

57,6 

57,2 

56,8 

29 

48,5 

46,7 

52,8 

53,7 

56,2 

58,0 

59,0 

57,8 

56,4 

52,9 

52,0 

51,7 

30 

53,4 

49,0 

51,0 

55,0 

57,2 

58,7 

60,0 

62,3 

59,0 

54,7 

52,9 

52,0 

31 

46,1 

46,0 

48,2 

51,6 

55,6 

60,6 

60,8 

60,6 

58,6 

56,5 

53,6 

51,6 
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taiteBflilftl« 


Morgens. 


Abends. 


T.  I    7h    j     8h    I    &h    )    IQh  I  iih  I    IS 


2h 


I    jh   [    2h    I    3h   I    4h    I     5h    I  6U 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

'/13 
14 
15 
ll> 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

f  30 
31 


1 


-7,5 

-4,1 

-0,3 

2,1 1 

-6,5 

-0,5 

-5,0 

-^,1 

-1,9 

0,0 

-15,8 

-17,4 

-12,8 

-5,8 

-4,0 

-2,1 

2,1 

-4,8 

-5,1 

-3,6 

1,6 

0,8 

-0,7 

1,9 

-2,1 

-0,4 

0,8 

5,4 

2,3 

-2,2 

I 


-13,7 
-8,1 
-2,5 

1,7 

-8,4 

-3,7 
-7,7 
-5,4 
-0,1 

-2,1 
-16,5 

-19,0 

-14,6 

-4>,3 

-5,6 

-5,2 

-12,9 
-5,0 
-3,4 
-0,9 

0,4 
-5,2 

U,8 
-3,2 
-4,6 

-1,4 
-0,7 

0,6 

-5,4 


-16,0 

-10,6 

-7,8 

0,0 

-12,4 

^,0 

-6,9 

-8,5 

1,6 

-4,3 

-19,5 

-19,2 

-16,3 

-13,7 

-5,2 

-9,6 

1,7 

-6,9 

-18,6 
-6,7 
-7,1 
-5,5 
-5,0 
-6,7 

-1,7 
-«,6 
-5,5 
-1,0 
-5,2 

0,1 
-7,6 


-13,4 
-11,4 
-13,4 

-1,4 

-14,7 

-10,0| 

-6,7 

-8,6 

0,1 

-4,1 

-11,1 

-22,1 

-18,0 

-15,4 

-5,1 

-10,5 

-2,2 

-14,4 

-26,7 

-8,1 

-8,0 

-6,0 

-3,5 

-9,6 

-3,6 

-4,0 

-6,3 

3,3 

-0,5 

-4,5 

-6,8 


-11,2 

-10,6 

-17,4 

-4,9 

14,5 

^4 

-7,4 

-10,5 

1,8 

-3,8 

-7,0 
24,0 
-19,7 

-11,4 
-4,1 

-9,3 
-1,3 

-14,1 
-28,1 
-9,7 
-8,7 
-5,4 
-7,8 
-8,2 

-4,« 
-4,2 
-3,1 
6,2 
-2,5 
-2,4 
-0,7 


10,8 
-9,2 
13,3 
-1,9 
-13,6 
-8,6 

-«,1 
-11,8 

2,2 

-5,6 

-7,6 

-13,4 

-13,0 

-6,3 

-1,9 1 

-6,7 

-4,0 

-18,4 

-23,5 

-8,9 

-7,2 

^,6 

-7,0 

-8,4 

-2,0 

-4,7 

-2,8 

8,2 

-0,1 

3,4 

2,6 


-9,2 
-6,5 

-7,4 

-1,6 
-8,1 
-4,7 
-5,3 
-7,0 
5,6 
-2,8 
-7,2 
-3,0 
-10,0 
-2,2 

-1,3 
-3,6 
-4,0 
-14,8 
-19,8 
-6,9 

-M 
-5,0 

-4,4 

-6,7 

-0,9 

-5,7 

1,6 

6,3 

1,1 
0,6 

5,1 


-5,0 
-l,ö 
-2,9 
-8,8 
-5,1 
-1,0 
-3,9 
-4,0 
-2,4 

1,3 
-9,7 
-6,9 
-8,6 

2,0 

0,1 

3,1 

-2,1 

-10,0 

-18,8 

-1,9 
2,1 

-1,8 
-13,9 

-5,7 
1,3 
3,4 
4,8 
6,4 

1,5 
4,0 
6,2 


-0,8 
1,8 

1,1 
3,1 

-7,1 
2,5 
0,0 

-1,5 

M 
4,8 
3,4 
-6,9 
-4,3 
6,0 
1,6 
5,6 
3,5 

-1,4 

-10,1 

0,5 

4,9 

0,5 

-5,0 

-0,7 

3,3 

0,0 

6,3 

6,3 

4,7 

5,3 

5,7 


0,1 

-0,1 

1,8 

0,0 

5,3 

6,4 

-2,2 

0,0 

-4,0 

-0,1 

11,4 

7,1 

2,7 

3,8 

-1,2 

0,2 

4,2 

3,8 

4,* 

-1,4 

3,2 

1,5 

-1,7 

3,0 

-2,2 

-4,» 

6,2 

6,6 

4,5 

3,2 

8,5 

7,6 

7,9 

11,2 

-14,3 

-10,5 

-4,2 

1,0 

0,6 

3,8 

5,3 

5,3 

3,9i 

1,8 

-3,0 

-4,7 

0,3 

1,8 

1.4 

8,7 

1,2 

-1,9 

7,6 

7,7 

10,1 

11,9 

2,7 

5,6 

6,5 

4,2 

7,6 

4,5 

-1,4 

-0,3 
•4,8 

3,1 

0,5 

6,5 

4,6 

2,6 

5,0 

2,0 

-5,9 

-2,8 

-2,3 

6,6 

4,6 

6,3 

9,3 

-9,2 

7,8 

4,1 
5,7 

5,1 

1,1 
2,0 

5,2 

2,4 

6,4 

10,5 

1,6 

7,6 

5,1 
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Juli  18^. 


Ineliiiiittoii. 

Morgens.                                           Abends. 

T.  \   7h       8»»    1    9»i  ;  10h  1  iih      12h 

Ih          2h 

3h 

4h        5h   1     6h    1 

1 

-16,6 

-U,2 

-13,5 

-14,5 

-15,3 

-14,6 

-14,9 

-16,0 

-17,3 

-17,1 

-16,4 

-16,6 

2 

-18,7 

-16,5 

-14,6 

-13,8 

-14,1 

-13,7 

-14,6 

-15,3 

-16,7 

-16,7 

-16,7 

-16,8 

3 

-19,4 

-17,5 

-14,3 

-11,1 

-11,6 

-11,9 

-13,5 

-12,9 

-14,8 

-16,5 

-16,4 

-16,2 

4 

-19,1 

-18,1 

-17,2 

-16,0 

-13,2 

-13,3 

-13,8 

-lü,3 

-15,5 

-11,3 

-12,7 

-13,5 

5 

-15,5 

-14,2 

-12,3 

-9,8 

-9,8 

-9,8 

-11,8 

-12,3 

-10,3 

-10,7 

-11,9 

-12,5 

6 

-18,8 

-17,3 

-6,7 

-8,1 

-11,6 

-9,7 

-lljP 

-11,8 

-13,3 

-16,1 

-14,4 

-13,5 

7 

-17,4 

-15,7 

-1«,2 

-14,0 

-13,0 

-13,0 

-11,9 

-11,9 

-12,1 

-11,7 

-11,3 

-11,9 

8 

-16,2 

-14,3 

-12,5 

-12,4 

-10,9 

-9,7 

-10,6 

-11,2 

-10,8 

-13,3 

-15,2 

-16,3 

9 

-18,6 

-18,9 

-19,2 

-19,1 

-20,4 

-18,9 

-19,5 

-15,3 

-17,1 

-16,0 

-16,7 

-16,3 

1 

10 

-19,9 

-18,6 

-16,8 

-16,3 

-16,2 

-14,4 

-14,2 

-14,2 

-15,0 

-14,1 

-11,6 

-13,2 

11 

-11,6 

-10,9 

-9,2 

-11,7 

-13,3 

-11,4 

-16,3 

-6,9 

-11,2 

-8,7 

-6,2 

-2,3  l 

12 

-8,9 

-7,6 

-7,4 

-5,0 

-3,3 

-6,2 

-9,1 

-7,5 

-6,5 

-7,8 

-9,6 

^,0 

13 

-10,2 

-8,4 

-6,1 

-3,5 

-4,2 

-6,1 

-6,0 

-5,7 

-6,1 

-7,2 

-^,7 

-7,0 

14 

-11,6 

-7,9 

-4,2 

-^,3 

-3,1 

-4,7 

-5,0 

-5,3 

-6,7 

-6,6 

-7,0 

-7,9 

15 

-11,6 

-10,7 

-10,5 

-10,6 

-10,5 

-10,9 

-11,0 

-10,5 

-10,6 

-11,2 

-10,0 

-10,5 

16 

-14,6 

-13,0 

-11,4 

-10,0 

-9,8 

-9,2 

^j,8 

-11,5 

-12,6 

-13,1 

-12,7 

-12,1 

17 

-17,2 

-18,1 

-16,6 

-12,9 

-11,9 

-10,4 

-7,9 

-7,4 

-9,6 

-11,4 

-12,1 

-12,4 

18 

-15,7 

-11,5 

-9,3 

-6,0 

-3,6 

-0,8 

-4)fi 

.1,2 

-^,3 

4,6 

2,6 

1,1 

19 

-9,9 

-5,1 

-2,3 

2,3 

«,7 

2,0 

0,9 

2,0 

-1,2 

-2,4 

-4,3 

-  7,6 

20 

-8,9 

-8,4 

-6,5 

-6,0 

-5,5 

-4,0 

-3,2 

-6,4 

-6,3 

-7,1 

-9,6 

-10,2 

21 

-12,2 

-10,9 

-9,0 

-7,4 

-6,0 

-5,9 

-7,3 

-ii,5 

-8,9 

-7,6 

-4J,1 

-6,6 

22 

-14,6 

-ll,e 

-«,7 

-8,0 

S,i 

-7,5 

1 

-6,9 

-7,0 

-7,1 

-9,3 

-10,0 

-12,4 

23 

-14,9 

-14,0 

-11,2 

-10,7 

-7,9     -9,8 

-11,0 

-6,8 

-7,0 

-7,4 

-7,3 

-10,7 

24 

-14,0 

-11,8 

-10,8 

-10,2 

-10,6    -9,8 

-9,6 

-11,0 

-13,1 

-13,1 

-13,6 

-14,2 

25 

-15,9 

-15,7 

-14,3 

-13,6 

-13,7 

-15,0 

-15,3 

-15,4 

-15,6 

-14,1 

-18,1 

-17,0 

26 

-14,3 

-14,2 

-14,4 

-13,7 

-13,2 

-12,5 

-12,3 

-15,0 

-13,0 

-13,2 

-11,6 

-14,0 

27 

-14,1 

-13,0 

-14,4 

-15,8 

-18,4 

-17,1 

-18,4 

-18,8 

-17,6 

-12,7 

-11,3 

-10,0 

28 

-7,3 

-6,0 

-7,3 

-10,1 

-11,2 

-11,7 

-10,2 

-8,6 

-7,2 

-^»Ö 

-»,7 

-9,7 

29 

-10,2 

-8,2 

-5,7 

.-«,2 

-7,4 

-7,4 

-7,6 

-7,6 

-8,0 

-7,6 

-8,7 

-8,5 

30 

-11,0 

-9,6 

-9,6 

-12,4 

-7,8 

-9,5 

-8,4 

-9,3 

-9,6 

-M 

-8,7 

-10,3 

31 

-10,9 

-9,8 

-7,5 

-8,2 

-10,6 

-11,1 

-12,0 

-11,6 

-10,6 

-10,8 

-9,6 

-9,7 

August  1859. 
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D«elia«tlam. 


Morgens. 


Abends. 


11h 

121» 

Ih 

57,1 

60,6 

63,0 

52,3 

57,9 

60,2 

57,4 

62,0 

64,8 

51,4 

55,0 

58,2 

56,1 

59,5 

62,0 

53,3 

56,0 

58,8 

56,0 

58,3 

59,0 

54,0 

57,2 

63,0 

56,8 

59,5 

61,9 

56,0 

60,1 

61)4 

53,4 

55,6 

57,0 

55,4 

60,0 

62,5 

56,0 

59,2 

60,4 

53,6 

57,0 

59,6 

55,6 

60,4 

61,0 

67,7 

59,6 

60,8 

53y7 

57,7 

60,0 

55,0 

57,7 

57,6 

56,0 

58,7 

61,4 

55,0 

59,6 

61,4 

56,7 

60,0 

91,1 

56,0 

59,6 

61,0 

53,2 

55,8 

59,5 

58)0 

62,3 

61,6 

57,1 

60,6 

64,0 

5^,0 

63,7 

65,4 

54,9 

6i,6 

61,1 

56,4 

59,7 

62,1 

64,0 

63,2 

62,6 

53,9 

56,4 

59,0 

58,0 

60,5 

65,0 

2h         3b    I    4b 


5b 


6b 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

I    17 

18 

19 

20 

*  21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

!  28 

29 

30 

3i 


46^7 

45,e 

48,0 

45,0 

47,4 

47,2 

46,2 

47,0 

48,2 

47,8 

46,0 

47,9 

47,0 

46,1 

45,3 

45,0 

49,9 

48,2 

46,8 

47,5 

45,8 

47,9 

44,6 

45,0 

45,0 

46^,9 

41,3 

46,6 

48,6 

41,1 
4i,9 


46,7 

48,2 

45,2 

45,3 

48,1 

49,5 

44,4 

45,1 

48,0 

49,4 

46,4 

48,0 

46,9 

48,6 

47,2 

48)8 

48,8 

50,8 

47,3 

49,4 

46,0 

47,6 

45,9 

47,5 

48,1 

49,7 

45,5 

47,3 

42,8 

43,6 

42,4 

46,4 

50,9 

49,4 

49,0 

61,1 

48^8 

47,5 

46,6 

46,9 

46,0 

47,2 

46,0 

47,2 

42,6 

44,6 

46,4 

48,2 

42,6 

46,8 

47,2 

49,0 

42,3 

45,8 

45,0 

46,0 

40,4 

55,0 

42,4 

44,2 

41,4 

44,8 

52,5 
47,5 
52,5 

48,0 

52,0 

50,4 

52,0 

51,0 

53,0 

52,0 

50,5 

51,5 

52,5 

50,1  j 

48,2 

49,4 

51,2 

55,0 

53,5 

50,2 

52,8 

5J,7 

48,7 

52,4 

51,1 

55,2 

50,9 

51,4 

60,0 

48,3 

49,5 


63,1 
61,5 
64,9 
60,6 
62,4 
59,0 
58,4 
61,8 
63,4 
62,3 
58,7 
62,2 
59,2 
60,4 
64,1 
61,1 
63,0 
57,0 
61,0 
62,5 
61,5 
61,0 
57,4 
61,8 
62,9 
66,7 
60,4 
60,9 
60,4 
58,4 
60,8 


60,3 
60,5 
62,6 
59,0 
60,9 
57,5 
57,1 
56,4 
59,0 
61,5 
59,3 
60,0 
58,2 
58,2 
62,3 
60,2 
58,5 
55,0 
57,5 
62,5 
59,8 
59,0 
57,0 
60,5 
6i,0 
64,0 
58,5 
5i^,l 
59,5 
57,3 
70,8 


56,2 
57,5 
58,4 
56,4 

58,4 
55,2 
55,5 
55,1 
56,9 
57,9 
56,6 
55,7 
55,2 
55,4 
58,8 
58,5 
57,6 
53,7 
55,9 
58  jl 
58,2 
57^5 
55,9 
56,5 
58,0 
57,6 
55,7 
58,9 
42,8 
53,9 
54,9 


53,0 
54,2 
55,0 
53,8 
55,3 
54,0 
53,6 
55,2 
53,4 
56,4 
65,0 
53,5 
52,9 
52,1 
56,1 
54,8 
54,4 
51,0 
53,7 
53,7 
54,5 
52,9 
53,6 
53,7 
55,4 
55,2 
54,4 
55,8 
43,4 
50,8 

51,9 


51,4 
52,3 
53,0 
52,4 
53,5 
52,8 
53,0 
53,4 
53,0 
52,7 
52,2 
52,2 
52,2 
51,0 
5a,7 
52,0 
52,5 
50,4 
52,0 
49,6 
52,4 
49,5 
50,6 
51,9 
54,0 
51,8 
53,0 
55,4 
46,5 
49,2 
50,0 


u 


August  1859. 


lnftteBsiiSC^ 

Horg 

ens. 

y 

Abends.                         1 

T. 

7i> 

8h 

9i> 

10h  1  in 

12h 

\^ 

2h 

3b 

4b        5b.        6b    1 

■ 

1 

2,9 

-0,3 

-2,6 

-6,6 

-5,2 

0^2 

4>7 

11,0 

11,2 

9,8 

7,4 

.   6,0 

2 

2,{ 

1,« 

0,9 

0,9 

3,5 

6,9 

11,2 

tl,5 

11,2 

10,9 

10,8>     8,9 

3 

2,9 

0,9 

-0,9 

-0,5 

0,5 

4,3 

5,8 

7,6 

10,3 

12,4 

12,3     12,5 

4 

6,T 

5,4 

5,0 

4,4 

5,6 

7,9 

11,8 

11,4 

11,8 

13,7 

13,1     13,7 

5 

«,« 

5,8 

4,4 

4,9 

7,0 

7,8 

9,4 

6,1 

6,4 

8,6 

6,7       8,7 

6 

M 

7,7 

5,2 

3,9 

4,8 

6,5 

8,7 

9,7 

9,6 

9,8 

9,3       9,7 

7 

8,6 

5,8 

4,4 

4,2 

7,6 

10,0 

13,2 

13,0 

13,0 

13,9 

12,1     13,1 

8 

7,0 

5,6 

5,3 

2,7 

4,2 

8,2 

18,1 

9,0 

7,7 

15,1 

9,8    .  8,3 

9 

7,3 

6,9 

5,5 

7,1 

13,0 

14,6 

15,i 

14,9 

9«4 

13,5 

16,0     13,3 

10 

12,9 

10,8 

7,2 

6,3 

8,3 

9,3 

9,0 

17,3 

19,6 

17,5 

24,1     12,2| 

11 

4,3 

3,8 

2,7 

1,7 

1,9 

0,0 

2,5 

5,0 

8,4 

8,9 

8,3-     9,0 

1 

12 

2,1 

0,0 

-3,7 

-3,7 

2,7 

7,6 

6,1 

7,7 

4,9 

7,8 

11,6     14,6 

13 

7,9 

4,4 

2,1 

1,4 

-2,3 

3,2 

9,0 

9,1 

10,2 

10,2 

9,8     11,0 

14 

10,6 

8,6 

3,7 

2,4 

-0,4 

2,2 

6,7 

9,6 

9,4 

13,4 

10,5 

10,2 

15 

9,1 

'4,4 

0,1 

-1,0 

3,6 

4,2 

7,9 

9,7 

12,1 

12,1 

14,4     15,7 

16 

12,9 

10,3 

-2,1 

-6,5 

-8,6 

-7,7 

0,0 

0,1 

0,0 

4,2 

0,8      4,4 

17 

9,3 

1,1 

-3,9 

-1,3 

-3,5 

-2,5 

-0,3 

0,3 

1,8 

3,2 

6,» 

6,8 

18 

5,8 

3,8 

-8,9 

-10,8 

-10,2 

-M 

0,0 

4,7 

5,0 

Ö,3 

6,4 

10,3 

19 

3,8 

-2,3 

-7,4 

-9,1 

-7,7 

-9,1 

-1,6 

2,7 

'3,5 

4,0 

3,6       3,4 

20 

1,1 

-3,3 

-10,7 

-3,8 

-4,9 

-3,1 

0,7 

1,4 

5,2 

3,6 

7,5       7,5 

21 

.6,2 

3,2 

1,9 

1,2 

3,6 

3,7 

2,8 

3^9 

4,8 

11,0 

8,1     11,6 

22 

6,2 

-0,1 

-4,1 

-6,3 

-8,4 

-11,0 

2,2 

0,2 

-0,6 

5,8 

2,2       7,1 

23 

5,8 

«,1 

-1,5 

-0,6 

1,7 

4,8 

7,8 

8,5 

12,6 

13,7 

11,7     14,5 

24 

10,1 

5,6 

3,0 

3,3 

2,^ 

7,1 

7,9 

9,4 

10,8 

6,2 

7,6;      8,5 

25 

5,9 

1,1 

-0,9 

-1,3 

4,1 

M 

10,3 

12,0 

13,7 

17,2 

,20,4 

17,0 

26 

7,1 

4,3 

1,6 

0,9 

-2,6 

4,0 

3,8 

4,3 

11,0 

7,3 

12,1 

;  9,8 

27 

M 

-1,0 

-0,* 

-1,3 

1,2 

12,8 

11,1 

11,4 

13,1 

11,2 

14,6 

14,0 

• 

28 

7,6 

4,3 

-5,0 

4,4 

13,1 

14,6 

15,8 

-10,7 

15,6 

23,7 

4,4 

9,9 

29 

-39,8 

-35,3 

-38,3 

-5,9 

^9,9 

-27,1 

30 

-20,8 

-30,8 

-29,5 

-26,9 

-23,3 

-16,8 

^,8 

-6^2 

-2,8 

-a,8 

-1,8 

-2,9 

„ 

-12,3 

-15,8 

-18,2 

-19,8 

-12,3 

-8,8 

1,8 

1,4 

MA 

5,8 

5,0 

2,9 

August    1859. 


25 


IncltaMittoa. 

Morgens.                                         Abends. 

JL 

^.H  •  8^^"* 

9h,  1  lOh 

11h 

1211 

Ih   1    2h       3h  1    4h 

5h 

6h 

1 

-28,4 

-26,7 

-25,2 

-24,0 

-23,6 

-25,9 

-28,7 

-30,2 

-29,6 

-29,2 

-28,9 

-28^ 

2 

-29,3 

-28,0 

-27,7 

-27,9 

-28,0 

-29,6 

-30,1 

-29,0 

-28,3 

-28,0 

-26,8 

-26,4 

3 

-28,4 

-26,7 

-26,4 

-24,6 

-26,6 

-26,4 

-27,4 

-26^8 

-27,4 

-26,8 

-26,6 

-27,2 

4 

-28,9 

-27,8 

-26,6 

-26,4 

-26,0 

-26,4 

-26,6 

-25,8 

-26,2 

-25,6 

-26,1 

-26,6 

5 

-31,4 

-30,8 

-29,9 

-29,7 

-30,8 

-30,4 

-29,1 

-28,6 

-28,1 

-29,2 

-28,8 

-80,9 

6 

-32,8 

-31,8 

-30,5 

-30,0 

-30,0 

-30,8 

-31/) 

-30,6 

-30,1 

-29,4 

-29,1 

-29,7 

7 

-32,9 

-31,2 

-30,2 

-29,9 

-30,6 

-31,7 

-32,1 

-31,6 

-29,7 

-30,1 

-29,1 

-29,6 

8 

-30,8 

-29^8 

-29,0 

-28,1 

-27,6 

-28,2 

-31,9 

-26,7 

-26,1 

-27,9 

-26,6 

-24,6 

9 

-28,8 

-28,1 

-26,4 

-27,0 

-28,9 

-28,6 

-28,6 

-27,9 

-26,3 

-26,5 

-26,7 

-26,0 

10 

-30,8 

-28,8 

-26,4 

-26,3 

-26,3 

-24,5 

-23,6 

-26,9 

-27,3 

-26,6 

-29,6 

-23,4 

11 

-29,9 

-29,4 

-29,0 

-28,4 

-28,0 

-26,5 

-27,2 

-27,1 

-28,3 

-27,9 

-28,0 

-28,3 

12 

-28,7 

-27,3 

-26,9 

-25,6 

-27,9 

-29,8 

-28,7 

-28,6 

-27,1 

-28,0 

-28,9 

-30,7 

13 

-32,1 

-30,2 

-29,2 

-29,0 

-28,2 

-30,1 

-31,4 

-30,5 

-30,8 

-30,9 

-31,2 

-32,2 

14 

-33,2 

-32,2 

-29,7 

-28,6 

-28,4 

-29,6 

-30,6 

-30,8 

-31,6 

-31,8 

-31,0 

-80,9 

15 

-33,2 

-31,5 

-29,6 

-28,2 

-30,4 

-30,9 

-32,1 

-32,3 

-33,1 

-32,4 

-33,6 

-14,6 

16 

-35,4 

-3ö,0 

-28,9 

-26,3 

-24,6 

-25,7 

-24,1 

-27,8 

-27,3 

-28,6 

-27,3 

-28,5 

17 

-33,6 

-29,5 

-27,9 

-28,8 

-28,0 

-27,6 

-29,1 

-27,9 

-28,2 

-29,1 

-30,8 

-^1,7 

18 

-32,2 

-31,4 

-25,1 

-2a,7 

-24,3 

-27,8 

-28,7 

-31,3 

-31,1 

;-32,2 

-31,1 

-33,1 

19 

-32,3 

-29,6 

-27,3 

-25,9 

-26,9 

-26,6 

-28,6 

-30,3 

-27,7 

-30,5 

-30,2 

-30,4 

20  ^31,3 

21  -32,2 

-29,5 

-26,2 

-28,8 

-26,2 

-28,5 

-29,7 

-29,2 

-30,3 

-29,2 

-31,1 

-31,4 

-31,1 

-30,0 

-30,4 

-31,3 

-31,1 

-29,8 

-29,2 

-^29,8 

-32,5 

-31,4 

-83,5 

22 

-33,8 

-30,6 

-29,1 

-27,8 

-26,7 

-26,1 

-31,4 

-30,2 

-28,6 

-31,5 

-29,8 

-31,9 

23 

-33,4 

-30,8 

-29,0 

-29,3 

-30,2 

-30,9 

-32,1 

-31,6 

-32,6 

-32,4 

-30,7 

-32,0 

24 

-34,1 

-31,4 

-20,8 

-29,7 

-29,2 

-30,2 

-30,1 

-29,7 

-29,2 

-27,1 

-27,9 

-28,9 

25 

-31,3 

-28,1 

-26,8 

-25,7 

-27,3 

-28,3 

-28,4 

-28,0 

-27,7 

-28,7 

-29,7 

-28,2 

26 

-30,2 

-28,1 

-26^8 

-25,9 

-24,8 

—26,6 

-25,8 

-26,2 

-26,8 

-24,1 

-26,6 

-26,6 

27 

-28,6 

-26,7 

-27,2 

-26,9 

-27,4 

-31,9 

-30,3 

-29,6 

-29,5 

-28,4 

^9,2 

-28,8 

28 

-30,0 

-28,8 

-24,9 

-29,6 

-32,9 

-32,3 

-32,8 

-29,6 

-30,6 

-33,6 

-24,5 

-27,2 

29 

23,4 

22,3 

9,9 

0,4 

1,2 

10,6 

-11,2 

3,1 

-4,5 

30 

-15,1 

-10,7 

-11,1 

-12,9 

-14,4 

-17,1 

-18,2 

-19,4 

-20,1 

-20,0 

-19,& 

-19,5 

31 

-21,6 

-21,3 

-19,7 

-19,7 

-23,1 

-24,7 

-29,3 

-29,2 

-33,0 

-30,8 

-30,6 

-80,0 

A&Mlea-Bd«  tti^ 


2& 


Sqitendba'  189d: 


■»•ellii«tl0ii« 

■ 

Morgens. 

Abends. 

T. 

7h 

8h 

9h 

lOh 

11h 

12h 

Ih 

2h 

3h 

4h 

5h 

6h 

1 

42,5 

41,9 

44,8 

49,6 

55,8 

63,4 

* 

66,5 

64,0 

62,1 

68,8 

54,1 

60,9 

2 

54,4 

55,0 

60,4 

41,2 

66,- 

92,- 

60,4 

51,6 

57,0 

3 

43,0 

43,8 

44,2 

46,4 

54,1 

62,5 

68,4 

71,7 

68,8 

66,0 

62,2 

51,9 

4 

43,4 

53,6 

43,3 

46,5 

52,4 

59,2 

59,0 

66,0 

70,6 

54,4 

64,4 

61,2 

5 

43^8 

43,0 

48,5 

51,1 

57,9 

64,0 

62,4 

60,0 

57,0 

64,0 

65,4 

40,0 

6 

48,7 

48,8 

52,0 

51,0 

59,3 

66,2 

57,6 

65,2 

67,0 

60,4 

57,1 

53,2 

7 

45,9 

45,1 

46,4 

49,2 

55,0 

57,6 

61,0 

59,1 

57,4 

56,8 

63,6 

62,9 

8 

45,3 

45,4 

47,4 

51,0 

56,1 

60,9 

62,0 

60,1 

58,4 

56,2 

52,7 

49,6 

9 

44,8 

43,3 

46,1 

50,0 

55,0 

58,6 

59,6 

57,5 

55,6 

54,0 

52,6 

51,5 

10 

46,0 

45,8 

47,1 

50,1 

55,2 

58,0 

59,4 

59,2 

56,9 

64,6 

62,6 

51,4 

11 

44,9 

43,4 

45,2 

48,3 

52,9 

56,8 

59,0 

58,2 

56,4 

64,6 

52,6 

51,6 

12 

43,1 

46,5 

49,0 

52,6 

56,8 

60,0 

61,4 

60,0 

57,4 

56,6 

54,1 

62,0 

13 

47,6 

54,0 

50,9 

55,1 

59,0 

61,6 

64,4 

63,9 

68,0 

58,2 

56,3 

46,4 

14 

49,7 

52,2 

52,0 

53,7 

58,0 

59,8 

60,5 

59,8 

55,0 

63,0 

52,0 

61,4 

15 

53,5 

48,4 

53,6 

54,1 

57,1 

61,6 

62,8 

604 

63,8 

62,8 

"50,8 

49,3 

16 

44,4 

43,0 

45,2 

49,5 

53,0 

68,6 

59,0 

59,0 

59,4 

57,6 

54,3 

60,4 

17 

46,5 

48,5 

51,3 

51,9 

54,1 

58,5 

59,6 

58,4 

• 

56,3 

63,4 

49,4 

60,0 

18 

45,8 

44,6 

44,4 

49,5 

56,3 

55,7 

60,6 

58,4 

56,6 

54,0 

51,7 

61,4 

1» 

45,4 

45,2 

46,1 

50,6 

53,6 

57,5 

58,3 

56,4 

56,7 

63,9 

51,2 

61,3 

20 

45,9 

45,1 

45,6 

47,6 

51,2 

55,6 

57,0 

57,0 

56,4 

54,7 

52,6 

61,2 

21 

45,7 

45,2 

44,5 

47,6 

52,7 

56,1 

58,0 

59,6 

58,2 

56,1 

52,0 

49,3 

22 

47,6 

45,3 

46,3 

49,3 

53,0 

56,2 

58,1 

59,5 

56,9 

64,0 

52,7 

51,9 

23 

47,2 

45,4 

46,2 

49,3 

53,6 

57,2 

57,9 

57,2 

54,7 

52,7 

51,4 

52,1 

24 

45,4 

44,4 

46,0 

50,2 

55,0 

57,4 

59,5 

63,4 

60,1 

57,2 

55,5 

66,4 

25 

47,8 

47,9 

48,2 

53,4 

52,1 

57,4 

59,5 

58,1 

66,1 

65,0 

53,4 

61,9 

26 

48,8 

45,3 

46,0 

48,4 

52,0 

55,8 

57,0 

56,5 

56,6 

54,0 

52,8 

61,8 

27 

49,0 

.  48,4 

49,4 

51,5 

59,0 

57,0 

58,4 

57^9 

56,2 

53,2 

51,4 

60,0 

28: 

47,1 

47,0 

48,1 

51,8 

56,4 

57,9 

60,7 

60,0 

60,2 

66,9 

56,1 

61,6 

29 

47,2 

46,0 

45,2 

47,5 

52,5 

55,6 

58,2 

58,1 

57,0 

65,1 

53,8 

52,9 

30 

47,U 

44,6 

44,0 

47,0 

52^ 

57,6 

60,0 

60,0 

58,8 

54,8 

• 

52,7 

51,1 

S^tembir  1859. 


97 


InlMMllAt. 

1 

Morgens. 

Abbnds. 

II  T]    71.    1 

8h 

91^      ion 

IIb 

1  12i> 

l'l» 

2k   1   3k      4k 

511 

6b 

1      -2,4 

-8,0 

-13,0 

-10,2 

-7.» 

-4,6 

-0,4 

0,2 

3,8 

6,3 

5,9 

2,6 

2 

-20,6 

-3,0 

-16,1 

17,- 

-15,3 

-20,7^25,1 

3    -21,8 

-26,4 

-29,1 

-36,8 

-26,1 

-19,7 

0,9 

5,8 

-3,3 

-21,1 

1,6       1,2 

4    -17^ 

-20,2 

-17,6 

-26,3 

-30,2 

-33,3 

-22,7 

-8,2 

-8,1 

-16,9 

-5,4  -12,2 

5         0,1 

-2,1 

-1,3 

-3,0 

-3,8 

-25,4 

-18,6 

-13,1 

-14,0 

-3,2 

-12,6  -10,3 

6  1   -1,4 

-13,8 

-20,6 

-29,6 

-29,1 

-«2,7 

-22,2 

-6,9 

-6,4 

-2,9 

-6,1     -5,2 

l     '1   '^'^ 

-7,8 

-9,2 

-8,8 

-9,0 

-7,2 

0,2 

0,2 

2,6 

3,6 

6,5 

7,9 

1     8 1      0,0 

-4,0 

-8,0 

-6,9 

-2,1 

0,3 

3,1 

5,2 

3,9 

3,5 

5,7 

7,8 

»1      3,1 

1,8 

1,7 

3,4 

2,9 

6,1 

7,7 

7,8 

6,0 

8,3 

8,6 

8,7 

101      8,7 

6,4 

3,1 

0,4 

-1,1 

2,0 

7,9 

13,2 

11,6 

10,9 

13,8 

13,3 

\\lll      9,4 

5,6 

1,8 

0,5 

0,1 

4,8 

8,3 

10,1 

10,7 

11,8 

11,7 

12,9 

12 1      6^6 

-2,0 

-4,1 

-5,6 

1,8 

3,6 

i*8,4 

9,4 

9,9 

12,5 

16,2 

13,1 

13  1    -5,0 

6,2 

-3,2 

-6,5 

2,1 

0,3 

2,9 

5,6 

7,0 

8,8 

6,9 

-ö,l 

141   -1,3 

-6,6 

-2,8 

-3,0 

-1,7 

-1.7 

1,6 

4,8 

2,6 

104 

11,9 

12,0 

1    151      ifi 

-8,6 

-8,8 

-6,1 

-12,6 

-11,1 

-4,9 

-0,9 

2,4 

-2,2 

2,4 

5,0 

16 1     6,6 

4,0 

0,7 

-2,6 

-4,8 

-4,8 

-4,4 

1,0 

1,8 

6,1 

4,6 

-i,a 

17        4,7 

0,9 

-6,2 

-0,7 

•-!,? 

-l,* 

0,2 

2,2 

3,1 

4,7 

«,1 

9,6 

18        6,4 

1,8 

-3,4 

-6,9 

-9,9 

-1,9 

3,0 

0,4 

8,0 

9,7 

7,1 

10,3 

19 

7,3 

2,6 

1,3 

1,3 

0,1 

2,4 

6,7 

7,9 

:io,8 

10,4 

7,4 

7,1 

V' 

11,2 

8,0 

5,2 

2,5 

2,2 

3,6 

4,2 

7,3 

10,9 

10,2 

10,5 

11,2 

|21 

12,2 

9,4 

6,6 

4,4 

2,8 

0,8 

3,6 

8,3 

10,6 

;10,3 

11,4 

13,0 

1  22 

13,7 

9fi 

6,4 

4,9 

3,7 

5,6 

9,1 

10,8 

10,1 

9,9 

12,2 

13,4 

23 

15,2 

12,4 

9,5 

7,0 

8^ 

9,4 

9,3 

11,1 

11,7 

12,5 

13,3 

16,3 

24 

17,4 

12,4 

5,9 

4,6 

8,6 

9,2 

16,0 

17,1 

9,8 

10,1 

10,9 

6,1 

25     -0,3 

-3,9 

-4,9 

-0,3 

-6,1 

2,8 

1,7 

1,0 

34 

4,2 

6,8 

4,1 

26        4,7 

2,6 

-0,6 

-1,9 

-0,4 

2,0 

3,1 

5,8 

7,7 

8,2 

9,3 

10,3 

27 1     7,6 

2,7 

0,4 

-2,5 

-7,0 

0,7 

8,8 

9,4 

8,0 

6,2 

8,8 

11,1 

26  /     7,5 

5,8 

4,6 

-1,1 

2,2 

5,7 

9,7 

9,3 

10,7 

7,6 

5,1 

12,7 

i    291   10,4 

8,1 

2,7 

0,2 

1,7 

6,8 

10,2 

13,3 

14,4 

12,6 

12,4 

13,2 

h 

12,3 

8,8 

3,9 

0,2 

-M 

M 

M 

13,0 

14,9 

13,6 

14,6 

14,0 

September  1859. 


October  1859. 
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/ 

Deelteatlon. 

Morgens. 

Abends. 

T.  \    711  1    8h    1 

9^ 

10h 

11h 

12h 

Ih 

2h 

3h 

4h 

6h 

6h 

1 

45,1     45,5 

43,8 

45,2 

52,6 

54,5 

58,6 

60,8 

69,4 

56,5 

65,4 

55,5 

2 

47,4 

46,0 

45,9 

46,2 

49,3 

63,0 

55,3 

66,0 

56,4 

53,4 

54,7 

57,9 

3 

47,0 

45,9 

45,0 

48,0 

51,1 

53,9 

56,0 

56,6 

52,1 

63,8 

62,9 

52,6 

4 

48,6 

47,0 

47,9 

51,0 

53,6 

56,6 

66,9 

67,0 

66,3 

57,0 

34,6 

49,6 

5 

49,3 

46,7 

46,8 

48,8 

53,5 

55,8 

68,3 

68,5 

68,0 

56,0 

55,4 

53,7 

6 

46,5 

46,6 

47,5 

50,6 

62,5 

55,0 

57,0 

59,8 

66,8 

55,2 

62,0 

52,0 

7 

47,0 

45,2 

46,8 

47,9 

51,9 

56,2 

60,0 

62,0 

69,5 

56,0 

63,2 

52,6 

8 

46,4 

44,4 

44,1 

46,4 

52,6 

65,6 

57,6 

56,9 

54,9 

54,0 

63,0 

52,6 

9 

46,3 

44,8 

45,3 

48,0 

52,6 

65,7 

57,3 

66,9 

54)5 

62,3 

61,8 

52,0 

10 

46,4 

45,5 

46,0 

48,8 

52,6 

65,9 

66,6 

55,6 

63,1 

51,8 

61,8 

51,9 

11 

46,8 

44,6 

44,6 

48,0 

53,1 

57,1 

60,7 

58,6 

58,0 

55,4 

54,2 

53,7 

12 

48,9 

45,9 

46,1 

50,8 

58,8 

58,0 

63,9 

63,8 

66,1 

78,2 

73,9 

86,4 

13 

45,9 

43,1 

43,0 

46,0 

49,3 

63,0 

65,0 

55,0 

62,6 

60,9 

60,6 

49,2 

14 

45,3 

45,0 

45,1 

49,5 

65,1 

68,7 

58,3 

66,6 

53,9 

51,6 

60,5 

50,4 

15 

48,1 

47,2 

46,3 

50,4 

53,8 

69,1 

60,8 

61,9 

ö8,6 

64,0 

45,9 

51,8 

16 

46,0 

43,6 

44,2 

46,6 

63,3 

57,0 

60,0 

59,6 

67,4 

64,0 

50,9 

51,1 

17 

47,6 

45,8 

45,0 

47,2 

51,8 

55,5 

58,7 

58,6 

57,6 

53,8 

62,0 

51,5 

18 

55,0 

56,1 

51,0 

54,0 

69,0 

66,6 

62,0 

69,3 

55,0 

64,1 

64,0 

36,2 

19 

48,0 

46,6 

45,6 

47,1 

51,6 

87,7 

67,5 

57,2 

55,9 

43,1 

50,1 

48,0 

V  *o  \  *»fi 

49,5 

49,2 

52,3 

55,6 

60,0 

58,2 

62,8 

61,2 

58,0 

54,2 

49,3 

1   211  49,5 

49,9 

48,1 

49,5 

62,9 

56,4 

59,1 

67,2 

66,0 

58,8 

57,1 

64,0 

22      49,2 

46,8 

47,0 

48,2 

52,0 

66,1 

67,5 

63,9 

57,1 

55,0 

51,3 

50,7 

23      46,4 

44,9 

43,8 

47,0 

51,5 

55,5 

66,3 

57,2 

56,8 

52,0 

51,1 

49,2 

24      46,1 

43,9 

42,3 

44,4 

49,0 

52,4 

64,0 

54,0 

52,6 

51,0 

50,8 

50,6 

25      46,0 

43,8 

43,3 

46,6 

62,6 

55,6 

66,0 

66,0 

53,1 

52,0 

51,6 

51,0 

26  1   46,8 

45,1 

45,1 

48,3 

54,6 

59,9 

60,4 

56,5 

53,7 

51,7 

51,3 

51,0 

271   47,9 

44,6 

43,9 

46,3 

60,7 

63,8 

55,5 

54,4 

52,4 

51,6 

52,6 

52,0 

28/   47,9 

45,9 

45,0 

46,3 

50,0 

63,8 

55,4 

65,5 

54,4 

63,0 

52,4 

52,4 

.     hsl   49,6 

47,1 

45,1 

46,9 

51,9 

67,5 

57,1 

58,8 

56,4 

53,5 

53,0 

51,2 

^    130]  47,7 

45,8 

44,8 

46,8 

51,3 

66,0 

56,4 

54,9 

53,7 

52,5 

51,6 

51,5 

1 

. 

47,2 

45,0 

44,9 

46,4 

61,4 

65,4 

57,9 

56,6 

55,3 

54,6 

50,5 

51,0 

30 


October  1859* 


IntemMAt. 


Morgens. 


Abends. 


T.  I    7h    I    81>    I    9h    I    IQh  I   Uh  |    12h 


jh   [    2h    I    3h   I    4h    I     5h    |  6h 


1 

4,8 

2 

-8,3 

3 

-5,2 

4 

-2,4 

5 

1,6 

6 

0,5 

7 

-0,1 

8 

0,4 

9 

0,9 

10 

3,5 

11 

5,0 

12 

-1,6 

13 

-40,4 

14 

-9,8 

15 

-2,3 

16 

-2,3 

17 

0,4 

18 

-9,3 

19 

-25,9 

20 

-11,8 

21 

-18,7 

22 

-25,2 

23 

-9,1 

24 

-4,8 

25 

-2,5 

26 

1,2 

27 

2,1 

28 

3,5 

29 

7,3 

30 

2,3 

31 

.  3,6 

-0,1 

-8,1 

-4,3 

-4,3 

1,0 

-0,2 

-2,5 

-4,4 

-3,1 

-1,0 

0,7 

-10,2 

-39,1 

-llj2 

-5,4 

-4,8 

-6,6 

-19,0 

-27,8 

-12,6 

-20,9 

-24,7 

-12,4 

-9,5 

-7,5 

-0,9 

-0,1 

0,5 

5,4 

0,2 

0y4 


0,6 
-9,9 
-7,6 
-6,1 

-1,1 

-1,1 
-6,0 

-8,4 

-6,8 

-5,4 

-2,9 

-11,5 

-39,5 

-16,8 

-10,8 

-9,6 

-4,6 

-28,6 

-51,1 

-13,3 

-20,1 

-28,7 

-17,6 

-15,0 

-10,6 

-5,8 

-4,1 

-4,0 

-1,2 

-3,6 

-4,3 


-3,7 
-12,5 
-8,3 
-8,9 
-5,1 
-3,6 
-9,2 
-11,7 
-8,5 
-7,3 
-3,7 
-16,0 
-44,5 
-18,4 
-9,6 
-13,6 
-9,9 
-35,2 
-32,0 
-16,0 
-27,2 
-28,8 
-21,3 
-19,1 
-14,0 
-10,5 
-8,6 
-5,9 
-7,4 
-8,1 
-9,0 


-*,1 
-11,6 

-11,4 

-9,4 

-5,1 

-4,4 

-7,5 

-7,^ 

-6,7 

-4,5 

-3,1 

-18,1 

-43,6 

-18,6 

-9,0 

-13,1 

-14,9 

-42,1 

-32,2 

-17,9 

-22,7 

-28,6 

-22,3 

-18,2 

-14,0 

-9,7 

-8,4 

-5,7 

-8,1 

-12,4 

-11,5 


-7,6 

-11,2 

-12,4 

-10,2 

-6,2 

-0,5 

-5,2 

-6,9 

-5,1 

-1,0| 

-1,1 
-20,8 

-41,4 

-15,6 

-4,0 

-12,7 

-12,6 

-45,9 

-30,0 

-16,5 

-20,5 

-24,7 

-^2,5 

-14,9 

-10,3 

-6,6 

-6,9 

-4,3 

-10,6 

-9,5 

-8,2 


-0,3 
-11,7 
-13,1 
-9,5 
-7,2 

-1,1 
-1,4 
-3,2 

-1,4 
2,4 

0,4 

-16,9 

-36,5 

-11,6 

-4,9 

-9,7 

-10,0 

-45,7 

-27,3 

-14,3 

-19,2 

-23,4 

-19,3 

-10,9 

-7,4 

-7,4 

-3,5 

-2,8 

-13,0 

-4,2 

-2,3 


3,0 

-10,6 

-12,7 

-5,6 

-7,1 
-0,1 

-0,6 

-1,5 

2,0 

5,5 

0,3 

-11,8 

-32,2 

-10,8 

-4,4 

-9,2 

-10,5 

-46,9 

-Ä3,l 

-15,2 

-19,2 

-20,3 

-13,9 

-7,2 

-5,3 

-9,1 

-M 

-0,4 

-7,9 

-2^ 

-3y3 


7,1 
-7,4 
-7,2 
w7,3 
-5,8 
-2,7 
-5,8 
-0,6 
2,6 
5,3 

1>9 
-26,6 

-4,5 
-5,4 
-7,6 
-34,5 
-21,2 
-20,8 
-22,4 
-21,3 

-11,7 
-6,7 
-3,5 
-6,5 
0,4 
-0,5 
-10,6 

-1,6 
1,0 


9,2 
-6,6 
-4,7 
-7,7 
-2,0 

-1,1 

l,ö 

l,ö 
5,3 
2,5 

-21,3 

-8,6 

-4,5 

-4,4 

-4,2 

-34,8 

-13,1 

-20,7 

-35,5 

-19,2 

-10,8 

-6,0 

-2,5 

-3,6 

0,5 

1,0 
-7,6 

-1,5 

-,04 


10,9 

-6,7 

-3,3 

6,1 

0,1 

0,9 

-M 
2,1 

2,4 

4,4 

5,0 

-*8,ö 

-18,8 

-6,6 

-1,8 
-3,7 

-2,3 

-37,4 

-15,8 

-23,2 

-36,9 

-15,4 

-7,2 

-4,6 

-2,0 

-2^ 

44 
1,4 

-5,1 
1,0 

-0,9 


9,3 

-21,8 

-3,8 

-3,3 

0,8 

0,5 

1,3 

,   3,5 

4,1 

6,1 

5,6 

-36,2 

-18,1 

-5,6 

-10,0 

-5,2 

e,4 

-27,5 

-14,3 

-17,1 

(-19,3 

-10,8 

-5,9 

-3,4 

0,5 

-0,5 

4,9 

5,1 

-0,8 

-2,5 

1,4 


October  1869. 


31 


tadlnattMi. 

Jfoi^ens.                                            Abends. 

T.      7fc 

81^ 

9h       10h  I 

11h 

12h 

Ih    1    2hJ 

3h        4h         5h 

fh 

i 

-32,8 

-29,7 

-29,5 

-27,4 

-26,1 

-23,2 

-25,0 

-25,1 

-25,8 

-27,2 

-28,4 

-27,7 

2 

-23,7 

-23,7 

-22,7 

-21,7 

-20,9 

-21,7 

-21,8 

-21,8 

-22,8 

-23,1 

-22,5 

-15,6 

3 

-27,1 

-27,3 

-24,8 

-24,8 

-22,3 

-21,6 

-20,0 

-19,3 

-21,4 

-23,1 

-24,6 

-25,6 

4 

-29,0 

-27,5 

-26,3 

-24,1 

-23,3 

-28,3 

-22,7 

-23,6 

-22,0 

-21,1 

-28,& 

-25,1 

5 

-30,9 

-30,« 

-29,2 

-27,1 

-*26,6 

-25,8 

-24,1 

-23y4 

-23,4 

-25,0 

-26,3 

-27,1 

6 

-30,9 

-30,2 

-29,7 

-29,1 

-28,5 

-29,0 

-28,1 

-28,0 

-26,7 

-26,9 

-27,8 

-29,1 

7 

-31,4 

-29,0 

-29,0 

-27,4i 

-28,1 

-28,1 

-29,1 

-28,0 

-26,2 

-27,1 

-29,0 

-30,9 

8 

-31,5 

-29,5 

-27,9 

-26,6 

-28,1 

-28,3 

-28,9 

-28,8 

-29,6 

-30,6 

-31,8 

-32,6 

9 

1 

-32,7 

-31,1 

-29,7 

-29,4 

-30,3 

-30,7 

-31,5 

-32,8 

-32,& 

-32,3 

-33,2 

-84,4 

110 

-34,5 

-32,7 

-30,9 

-30,1 

-31,5 

-32,5 

-33,9 

-35,3 

-35,0 

-35,0 

-35,0 

-35,5 

1! 

-36,0 

-34,2 

-32,8 

-32,5 

-33,1 

-33,6 

-34,2 

-33,8 

-34,3 

-34,3 

-35,2 

-35,8 

12 

-33,4 

-29,6 

-29,5 

-27,4 

-26,8 

-24,5 

-25,8 

-28,2 

-33,5 

3,2 

I  13 

-13,6 

-14,1 

-14,2 

-12,1 

-11,5 

-12,3 

-14,5 

-16,3 

-18,2 

-20,3 

-22,2 

-23,1 

14 

-28,6 

-27,6 

-26,1 

-24,3 

-23,2 

-23,5 

-24,6 

-25,0 

-25,6 

-26,P 

-27,5 

-28,8 

15 

-31,5 

-30,0 

-27,7 

-28,4 

-28,8 

-29,7 

-29,2 

-28,6 

-27,9 

-28,3| 

-30,4 

-27,1 

16 

-31,6 

-30,8 

-28,4 

-26,1 

-26,2 

-25,2 

-26,8 

-25,4 

-27,3 

-27,0 

-27,8 

-27,2 

17 

-32,0 

-30,9 

-28,9 

-25,3 

-24,2 

-24,6 

-23,9 

-25,3 

-26,7 

-28,1 

-29,5 

-31,0 

18 

-28,4 

-23,& 

-17,7 

-14,6 

-»,1 

-9,4 

-7,2 

-5,4 

-1Q,0 

-9,8 

-9,7 

-15,2 

19 

-20,2 

-19,1 

-18,8^ 

-18,0 

-18,3 

-19,3 

-20,1 

-21,7 

-22,4 

-25,1 

-24,6 

-25,9 

20 

-28,9 

-28,8 

-28,1 

-27,3 

-26,3 

-26,3 

-25,9 

-24,6 

-21,1 

-21,6 

-21,7 

-24,8 

21  -26,1 

-24,8 

-24,1 

-21,1 

-23,0 

-23,6 

-22,7 

-22,1 

-18,8 

-12,8 

-13,9 

-22,5 

22 

-22,8 

-23,1 

-21,5 

-21,4 

-20,9 

-22,7 

-23,6 

-24,4 

-23,6 

-24,3 

-26,1 

-28,6 

23 

-30,0 

-28,3 

-26,1 

-24,5 

-23,4 

-22,8 

-24,0 

-26,2 

-26,5 

-27,5 

-29,6 

-30,1 

24 

-32,1 

-30,4 

-28,1 

-26,5 

-26,7 

-28,0 

-29,6 

-30,8 

-31,2 

-31,4 

-32,2 

-32,9 

25 

-33,7 

-31,4 

-29,5 

-27,9 

-28,8 

-28,7 

-29,6 

-30,7 

-31,2 

-32,0 

-32,5 

-34,2 

26 

-35,4 

-34,3 

-32,0 

-29,0 

-27,6 

-28,3 

-28,5 

-27,7 

-29,1 

-30,2 

-31,1 

-32,4 

27 

1 

-36,3 

-35,1 

-34,9 

-31,6 

-32,1 

-32,9 

-34,0 

-34,8 

-34,8 

-35,0 

-37,0 

-37,3 

128 

-36,8 

-35,2 

-38,3 

-32,4 

-30,8 

-30,9 

-31,8 

-32,2 

-31,9 

-32,9 

-34,2 

-36,2 

29 

-38,0 

-36,4 

-33,4 

-31,1 

-30,7 

-28,6 

-27,0 

-29,4 

-27,7 

-29,0 

-30,6 

-32,7 

30 

-36,0 

-35,2 

-33,8 

-32,1 

-30,5 

-31,2 

-32,9 

-33,5 

-33,7 

-33,3 

-35,0 

-33,3 

31 

-36,4 

-34,8 

-32,3 

-30,8 

-30,0 

-31,3 

-33,4 

-32,8 

-34,3 

-34,2 

-34,3 

-35,4 

1 

32 


November  1859- 


ItoellaatiM 

1« 

Morgens. 

Abends. 

T.  1    7h 

8ii      9h 

lOh 

Uh 

12h 

Ih 

1    2h 

1  3^ 

4h 

5h 

6h 

1 

46,6 

45,1 

45,0 

47,5 

51,7 

53,6 

53,9 

53,6 

52,0 

50,9 

50,7 

50,2 

2 

46,9 

46,4 

46,2 

47,5 

51,3 

53,2 

54,4 

53,7 

52,6 

50,7 

51,4 

51,1 

3 

48,4 

46,1 

45,0 

47,1 

49,4 

53,9 

53,1 

55,2 

51,3 

52,3 

52,2 

51,7 

4 

47,7 

46,5 

45,0 

46,1 

49,4 

51,8 

52,7 

53,0 

51,8 

51,2 

51,3 

50,7 

5 

47,9 

45,9 

45,4 

46,6 

49,6 

52,8 

53,6 

53,7 

52,0 

51,7 

52,3 

50,0 

6 

47,4 

45,9 

45,8 

47,5 

51,3 

54,1 

57,1 

57,2 

53,1 

50,9 

50,0 

50,5 

7 

48,6 

45,8 

44,4 

47,4 

52,0 

55,8 

58,8 

57,4 

54,7 

53,6 

52,2 

52,2 

8 

48,3 

47,0 

45,3 

46,9 

50,3 

56,2 

57,0 

55,2 

49,7 

52,0 

49,9 

$0,0 

9 

46,1 

45,2 

44,5 

47,3 

50,6 

54,6 

56,0 

54,8 

50,4 

50,0 

49,3 

48,6 

10 

46,8 

44,8 

43,5 

45,2 

49,6 

53,6 

55,9 

56,5 

53,9 

54,0 

36,0 

51,5 

48,8 

11 

49,0 

55,0 

47,1 

47,2 

49,8 

52,3 

54,5 

53,1 

52,0 

50,6 

49,5 

12 

55,4 

45,3 

47,3 

44,9 

48,6 

53,0 

56,4 

55,4 

55,0 

53,4 

53,7 

43,5 

13 

53,8 

54,0 

50,3 

47,0 

54,9 

55,0 

58,4 

56,7 

56,2 

52,7 

52,8 

58,6 

14 

47,8 

46,0 

43,6 

46,0 

48,2 

51,5 

56,0 

54,0 

54,5 

52,7 

50,8 

50,2 

15 

47,1 

45,9 

45,3 

45,8 

49,1 

53,1 

55,1 

52,7 

53,8 

51,0 

50,0 

49»5 

16 

47,8 

47,1 

46,6 

48,4 

50,3 

53,5 

55,8 

56,0 

56,7 

53,5 

51,7 

48,9 

17 

47,1 

46,4 

46,8 

46,9 

50,0 

51,8 

52,9 

52,7 

52,0 

51,0 

50,0 

48,6 

18 

47,3 

47,4 

47,5 

48,6 

49,0 

52,0 

53,7 

52,3 

51,5 

50,9 

50,0 

50,0 

19 

46,8 

47,1 

46,7 

47,8 

48,8 

52,2 

53,1 

53,7 

52,7 

51,6 

52,0 

51,6 

20 

46,8 

46,6 

46,4 

47,0 

49,6 

51,4 

52,6 

52,2 

50,6 

50,2 

50,0 

49,7 

21 

47,0 

46,3 

45,9 

47,9 

51,2 

54,1 

53,6 

53,0 

51,6 

50,5 

49,6 

49,4 

22 

46,6 

45,4 

44,6 

46,0 

48,1 

51,0 

52,6 

52,9 

52,8 

51,2 

50,2 

50,0 

23 

47,1 

46,6 

45,6 

47,0 

49,6 

51,8 

52,8 

54,1 

52,7 

49,5 

51,0 

49,9 

24 

47,0 

46,4 

45,5 

47,0 

49,5 

52,0 

53,0 

51,8 

51,8 

51,4 

50,2 

49,8 

25 

47,7 

47,6 

47,7 

48,1 

50,2 

53,0 

53,4 

5:^,9 

52,4 

52,1 

52,4 

51,9 

26 

47,0 

46,3 

45,5 

46,5 

49,0 

50,5 

51,6 

51,3 

51,1 

50^ 

50,1 

49,4 

27 

47,2 

47,2 

47,0 

47,4 

49,0 

50,4 

51,5 

50,9 

50,6 

50,6 

50,1 

50,0 

28 

47,0 

46,9 

46,0 

47,2 

49,4 

51,9 

52,4 

52,3 

52,0 

51,1 

49,9 

51,2 

29 

47,4 

47,8 

46,8 

47,0 

48,9 

50,5 

51,8 

52,4 

51,5 

50,7 

49,2 

48,9 

30 

47,4 

47,5 

46,4 

47,2 

48,7 

54,3 

52,5 

52,0 

52,5 

51,0 

49,0 

49,0 

November  iSSff. 
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1                                           -iBiMHititt. 

Morgens.                                        Abends. 

T.  1  7t       Qh   \ 

9h 

lOfc      11h 

12h 

Ih 

2h    1    3h 

4h    1    5h 

6h 

1 

^5^ 

-A%fi 

-^50,4 

-51,2 

-51,4 

-49,8 

-49,1 

-46,5 

-45,0 

-44,2 

-43,2 

-41,8 

2 

-42,4 

-44,2 

-46,5 

-48,5 

-48,6 

-49,6 

-43,0 

-41,5 

-39,0 

-41,0 

-88,2 

-38,1 

3 

-43,7 

-36,7 

-^8,7 

^Bß 

-39,4 

-^7,2 

^0,2 

-35,2 

-40,8 

-87,4 

-354 

-32,3 

4 

-35,4 

-37^ 

-38,5 

-42,1 

-43,7 

-48,3 

-42,7 

-40,9 

-39,7 

-89,1) 

-39,0 

-37,5 

5 

-33,1 

-36,1 

-38,2 

-40,8 

-43,4 

-41,8 

-40,0 

-38,5 

-37,7 

-36,2 

-33^ 

-33,1 

6 

-33,1 

-^5,3 

-36,9 

-42,1 

-39,4 

-34,3 

-35,5 

-36,2 

-35,4 

-36,1 

-334 

-27,9 

7 

-34,0 

-^4,6 

-36,9 

-46,1 

-47,3 

-45,8 

-46,1 

-48,9 

-47,9 

-43,3 

-42,3 

-41,8 

8 

-36,0 

-36,7 

-41,6 

-44,6 

-46,2 

-42,6 

-42,2 

-87,3 

-40,0 

-38,0 

-44,2 

-39,2 

9 

-33,5 

-85,0 

-37,6 

-40,0 

-48,7 

-40^ 

-39,3 

-37,8 

-40,d 

-35,8 

-30,1 

-29,4 

10 

-28,1 

-31,4 

-36,3 

-41,4 

-43^ 

-41,3 

-38^6 

-37,2 

-44,19 

-41,1 

-44,3 

r47,6 

11 

-31,8 

-30^ 

-^3,5 

-38,2 

-41,5 

-40,3 

-i37,2 

-36,1 

-40,15 

-39,6 

-37,2 

-34,8 

12 

-32,3 

-38,3 

-40,7 

-40,1 

-39,0 

-48,4 

-45,9 

-42,6 

-43,7 

-47,4 

-47/) 

-87,7 

13 

-39,6 

-42,9 

-48,4 

-51,9 

-57,7 

-55,8 

-56,6 

-52,9 

-52,8 

-48,6 

-44,6 

-47,1 

14 

-38,7 

-^7,7 

-41,4 

-44,5 

-48,3 

-48,5 

-45,5 

-45,9 

-41,3 

-38^ 

-36,0 

-88,0 

15 

-29,0 

-2^^ 

-32,3 

•^6,3 

-40,1 

-41,8 

-41,1 

-40,5 

-38,6 

-354 

-32,6 

-29,5 

16 

-27,8 

-26^ 

-30,7 

-33,3 

-33,9 

-36^ 

-39,5 

-40y4 

-44,0 

-36/8 

-33^6 

^32,0 

17 

-24^ 

-27,« 

-31,3 

-38,9 

-33,4 

-34^ 

-33,3 

-32,8 

-32,0 

-31,2 

-29,7 

-28,2 

18 

-23,2 

-23,8 

-24,5 

-31,3 

-33,8 

-31,8 

-28,4 

-29,0 

-29,1 

-27,8 

-26,1 

-24,8 

19 

-26,2 

-27,4 

-29,9 

-32,2 

-34,1 

-32,5 

-30,1 

-29,4 

-28^3 

-29,2 

-27,5 

-26,2 

29 

-26,8 

^27,4 

-i30,6 

-32,2 

-32,4 

-32,1 

-29,6 

-27,2 

-27,6 

-27,2 

-26,4 

r25,i 

21 

-23,2 

-26,1 

-29,4 

-33,0 

-32,9 

-32,1 

-30,5 

^8,3 

-28,1 

-26,2 

-26,3 

-23,2 

22 

-21,3 

-22,1 

■ 

-26j6 

-30/i 

-33,3 

-35,0 

-31,9 

-29,1 

-27^9 

-27,0 

-^,0 

-23,5 

23 

-19,6 

-21,0 

-22,8 

-23^4 

-27,2 

-28,5 

-r27,2 

-426,0 

-26,6 

-26,6 

-24,6 

^21,4 

24 

-19,2 

-21,3 

-24,7 

-27^0 

-27,9 

-27,2 

-25,7 

-24,8 

-24,4 

-22,8 

-28,4 

-23,9 

25 

-17,2 

-16,2 

-18,8 

-22,3 

-25,2 

-21,6 

-22,5 

-21,3 

-21,0 

-23,1 

-23,9 

-^,9 

26 

-19,4 

-20,8 

-24i7 

-24,8 

-24,8 

-26,0 

-*25,2 

-25,3 

-23,9 

-24,0 

-22,1 

-20,2 

27 

-17,5 

-19j9 

^22,5 

-24,6 

-25,1 

-24,6 

-2^i7 

-22j9 

-21,5 

-23,8 

-24,3 

-22,7 

28 

-17,9 

-19,0 

-21,3 

-23,2 

-24,8 

-24,9 

-23j8 

-21,3 

-20,2 

-19,4 

-18,0 

-16,6 

29 

-17,3 

-16,0 

-17^3 

-19,2 

-20,9 

-21,6 

-20,7 

-18,5 

-1#,6 

-17,2 

-15,7 

-14,9 

30 

-17,2 

-16,0 

-lßj8 

-21,9 

-21,9 

-20,2 

-22i2 

* 

-22,0 

-20,6 

• 
1 

-19,1 

> 

-17,0 

•-^14,3 

i 

^iuua«i-Bd.zin. 
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MmtHwuAimm. 

Morgens.                                           Abenda. 

T.  1   7k   1   8b    1    9»!  i  lOh     11^      12»» 

Ih    1     21k        3h   1    4b        5b   1      6b  | 

1 

-17,6 

-1«t1 

-14,6 

-13,9 

-12,7 

-13^ 

-14,6 

-16,0 

-16,7 

-17,7 

-17,7 

-18,6 

2 

-16,8 

-15,4 

-13,9 

-12,0 

-IM 

-12,0 

-18,0 

^14,2 

-15,0 

-14,^ 

-15^9 

-16,3 

3 

-10,1 

-18y6 

-16,4 

-15,2 

-14,4 

-14,6 

-12,4 

-13,4 

-10,1 

42,0 

-13,7 

-15,8 

4 

-17,0 

-16,6 

-15,8 

-14^ 

-14,0 

-14,0 

-14,1 

* 

-14,7 

-15,3 

-16,3 

-16,8 

-17,6 

5 

-17,7 

-16,6 

-14,5 

-13,3 

-12,5 

-11,6 

-11,3 

-11,4 

-12,2 

-12,9 

-.14,5 

-15,4 

6 

-19,7 

-18,1 

-16,9 

-13,6 

-13,9 

-15,3 

-12,4 

-10,9 

-10,7 

-11,1 

-12,8 

-15,0 

7 

-15,2 

-15,3 

-12,6 

-9,6 

-8,9 

-8,9 

-8,1 

-6,1 

-6,7 

-8,1 

-9,8 

-12,0 

8 

-8,7 

-14,7 

-11,9 

-10,8 

-10,5 

-11,3 

-11,0 

-11,8 

1 

-10,3 

-9,7 

-8,6 

-11,0 

9 

-14,2 

-13,5 

-12,5 

-11,6 

-9,6 

-10,5 

-10,9 

-11,4 

-10,2 

-12,3 

-13,9 

-14,5 

10 

-17,0 

-.15^ 

--14,0 

-^11,3 

-10,0 

-10,4 

-11,3 

-11,7 

-7,7 

-9,2 

-11,7 

-7,3 

11 

-15,4 

-16,6 

-14,6 

-12,6 

-11,1 

-11,3 

-11,6 

-11,7 

-11,1 

-11,2 

-13,0 

-14,2 

12 

-14,9 

•^15,2 

-11,1 

-11,« 

-11,8 

-9,6 

-7,4 

-8,3 

-7,6 

-6,2 

-6^2 

-11,0 

13 

-10^ 

-8,6 

-6jO 

-4,2 

-M 

-1,8 

-0,3 

-0,7 

-0,2 

-2^ 

-4,6 

-3,3 

14 

-9,6 

-10,6 

-8,7 

-7,4 

-5,8 

-5,4 

-6,7 

-5,1 

-7,3 

-8,7 

-10,3 

-11,7 

15 

-14,6 

-14,6 

-13,2 

-11,6 

-9,7 

-8,8 

-8,4 

-8,4 

-9,4 

-11,1 

-12,4 

-14,1 

16 

-18,0 

-16,6 

-14,8 

-13,6 

-12,9 

-11,9 

-9,5 

^,7 

-6,9 

-11,2 

-12,3 

-13,6 

17 

-17,6 

-16,2 

-14,8 

-13,8 

-13,9 

-18,4 

-13,6 

-18,6 

-18,9 

-^14,2 

-16,0 

M5,8 

18 

-^18,9 

-18,7 

-18,1 

-15,1 

-13,8 

-15,0 

-16,1 

-15,5 

-15^7 

-16,1 

-17,0 

-17,7 

19 

^17,4 

-16,7 

-15,7 

-14,4 

-13,6 

-14,2 

-14,8 

-15,3 

-15^7 

-15,4 

-16/) 

-16,9 

20 

-17,6 

-17,0 

-15,5 

-14,8 

-14,6 

-14,8 

-15,6 

-16,6 

-l«i6 

-16j8 

-17,3 

-17,9 

21 

-18,9 

-18,2 

-16,2 

-15,0 

-14,4 

-14,1 

-14,6 

-15,4 

-15y6 

-16,9 

-17,2 

-18,4 

22 

-19,6 

-19,7 

-18,0 

-15,8 

-14,1 

-13,4 

-14,0 

-14,7 

-16;2 

-15,9 

-17/) 

-18,0 

28 

-20,1 

-19,6 

-18,6 

-18,6 

-16,5 

-15,3 

-15,7 

-15,6 

-15,8 

-16,1 

-17,0 

-18,9 

24 

^19,9 

-19,2 

-17,9 

-16,6 

-16,3 

-16,2 

-16,6 

-17,0 

-17,2 

-17j6 

-17,3 

-17,6 

26 

-21,1 

-22,5 

-20,6 

-19,0 

-17,3 

-18,3 

-18,0 

-18,5 

-18,2 

-17,6 

-17,8 

-18,4 

2e 

-20,1 

-19,3 

-17,8 

-18,0 

-17,9 

-17,1 

-17,0 

-17,2 

-17,3 

-17,3 

-18^4 

-19,6 

.27 

-21,0 

-20,3 

-18,9 

-17,8 

-17,7 

-17,5 

-18,1 

-18,0 

-18,7 

-17^7 

-17,3 

-17,9 

.28 

-^20,5 

-20i3 

-19,2 

-18,0 

-16,5 

-16,3 

-16,4 

-17,1 

-18,0 

-I8i2 

-19,3 

-19,7 

29 

^20^2 

-20)7 

-«0,3 

-1«,3 

-l«j5 

-17,8 

-18,4 

-19,1 

19,9 

-19i7 

-20,4 

-«1,1 

80 

-?0,2 

-20j7 

-lOjb 

-18^2 

-18jl 

-18,3 

-17,2 

-16,6 

-17,1 

-17,7 

-18i7 

-«0,2 
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IMJ^UH 

lüM 

L 

' 

Morgens. 

AbendB. 

1 

T.  1  7k 

eh 

9^ 

i  lOH 

iifc 

1211 

in 

2)1 

3h 

41k 

511 

6k 

i 

47,9 

47,0 

46,0 

46,0 

49,6 

50,4 

51,6 

02,7 

53,5 

52,4 

52,3 

40,5 

2 

47,1 

4«,8 

46,2 

47,6 

48,9 

50,3 

51,3 

50,9 

50yO 

50,0 

49,8 

40,5 

3 

47,0 

47,0 

46,8 

47,4 

49,1 

50,8 

51,1 

51,0 

51,1 

50,4 

48,7 

49,4 

;  4 

47,4 

47,0 

45,0 

46,1 

48j3 

49,5 

51,2 

51,8 

51,0 

50,3 

49,9 

49,9 

I   5 

48,5 

47,9f 

48,6 

47,2 

48,5 

52,9 

53,0 

54,0 

54,1 

50,5 

45,1 

49,5 

6 

48,^5 

47',3 

48,6 

47,8 

50,0 

51,3 

55,0 

55,6 

53,0 

53,9 

41,8 

50,1 

1    ^ 

49,5 

47,8 

46,6 

47,9 

50,1 

51,6 

53,1 

54,4 

52,8 

52,3 

46,0 

48,0 

8 

48,0 

48,3 

46,8 

49,6 

54,8 

57,9 

50,3 

51,0 

48,7 

48,4 

49,0 

48,8 

9 

48,0 

45,4 

45,2 

46,4 

49,1 

50,7 

53,5 

51,6 

52,8 

47,4 

50,6 

49,5 

10 

47,6 

47,3 

45,5 

47,0 

50,0 

52,5 

53,1 

52,9 

52,5 

50,5 

49,4 

40,0 

tl 

40,3 

47,1 

46,3 

47,7 

5f,0 

51,4 

54,0 

54,0 

«1,9 

51,6 

51,8 

50,4 

12 

47,0 

46,0 

45,4 

47,0 

40,9 

50,0 

50,8 

51,2 

50,9 

50,2 

49,2 

48,8 

13 

46,4 

44,6 

45^0 

51,6 

54,6 

52,4 

60,0 

57,2 

60,4 

48,4 

46,4 

44,6 

14 

48,3 

47,7 

46,1 

46,1 

47,6 

49,0 

50,6 

59^7 

49,1 

48^6 

48,2 

48,8 

15 

53,2 

47,0 

45,9 

47,3 

48,0 

51,3 

52,0 

54,3 

55,0 

53,4 

51,3 

50,0 

16 

49,5 

48,0 

47,9 

46,4 

48,5 

50,0 

51,6 

50,0 

51,8 

50,6 

51,0 

49,0 

17 

47,5 

47,^ 

46,4 

45,6 

46,7 

49,5 

51,7 

51,6 

51,5 

50,2 

47,0 

47,7 

18 

47,9 

47,1 

46,4 

48,0 

49,2 

52,4 

51,5 

51,4 

51,3 

50,4 

49,1 

48,5 

19 

47,0 

47,2 

47,2 

47,5 

48,7 

50,0 

51,3 

51,5 

50,9 

49,3 

49,0 

48,5 

20 

48,6 

47,2 

47,6 

48,2 

51,6 

52,1 

53,5 

54,7 

52,8 

54,5 

52,6 

49,0 

21 

/ 

47,1 

47,2 

47,0 

47,9 

49,9 

51,6 

52,6 

52,5 

50,2 

49,8 

51,8 

30,9 

22 

47,1 

47,2 

47,0 

49,2 

49,8 

51,1 

52,7 

52,2 

50,5 

53,2 

51,5 

51,9 

23 

48,4 

46,8 

46,0 

48,7 

49,4 

53,3 

51,5 

50,5 

50,5 

49,1 

50,4 

47,4 

24 

47,1 

47,0 

46,2 

47,1 

48,0 

49,4 

50,7 

50,9 

50,8 

49,9 

49,4 

48,8 

25 

46,9 

47,2 

46,0 

47,1 

48,8 

49,6 

51,7 

51,2 

50,9 

49,4 

49,5 

49,1 

26 

47,5 

46,9 

48,4 

46,0 

48,8 

4^,2 

51,9 

50,7 

51,2 

50,4 

52,4 

50,8 

27 

46,5 

47,6 

46,0 

46,0 

47,5 

48,0 

49,9 

50,0 

49,6 

40,6 

40,0 

49,7 

28 

47,3 

46,5 

46,1 

47,0 

48,4 

51,4 

51,7 

51,2 

51,1 

49,8 

49,8 

48,1 

29 

47,0 

47,1 

46,5^ 

48,5 

49,9 

50,5 

51,4 

50,6 

49,0 

48,4 

48,6 

48,5 

30 

46,4 

46,5 

46,5 

48,0 

49,8 

50,7 

51,0 

52,1 

51,6 

50,7 

49,6 

49,0 

31 

47,1 

46,0 

46,0 

47,5 

49,2 

50,7 

51,2 

51,5 

50,0 

49,4 

49,4 

49,5 

u 
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IniMMii«««. 

• 

8h  1 

Morgens.                                             Alvends.                         1 

T.  1   7h    ) 

9h        10h  1    Uli  1    12h  1     Ih    1    2h.        3h         4h          5h. 

6h 

1 

-13,4 

-13,9 

-17,2 

-20,9 

-20,0 

-19,5 

-21,3 

-19,2 

-19>7 

-17,0 

-18,3 

• 

-15,5 

«' 

-14,2 

-45,3 

-47,1 

-18,4 

-18,4 

-16y9 

-15,3 

-15,4 

-14,9 

-13,3 

-12,7 

-14,0 

3 

-12,6 

-42^9 

-13,9 

-44,4 

-45,9 

-15,7 

-15,6 

-15,3 

-14,7 

-13,5 

-12,8 

-13,1 

•  -4 

^,7 

-8,1 

^7,8 

-12,3 

-44,2 

-16,8 

-16,4 

-47,0 

-16,1 

-15,5 

-15,4 

-13,5 

5 

17,9 

-7,0 

-10,9 

^10,7 

-12,9 

-15,1 

-20,9 

-23,7 

-24,6 

-21,9 

-18,5 

-16,2 

6 

-14,4 

-12,9 

H3,7 

-20,6 

-22,2 

-24,1 

-21,0 

-47,5 

-19,1 

-19,5 

-17,7 

-*17,9 

••  7 

-10,2 

-14,7 

-16,6 

-20,1 

-22,6 

-23^7 

-23,1 

-22,4 

-21,6 

-21,7 

-22,0 

-24,0 

8 

-14,9 

-20,9 

-17,4 

-22,1 

-26,7 

-31,9 

-32,8 

-26,9 

-^,0 

-32,6 

-25,2 

-28,0 

9 

-13,6 

-44,6 

-17,8 

-21,3 

-22,9 

-23,7 

-25,5 

-24,8 

-24,9 

-33,5 

-27,9 

-19,0 

10 

-12,4 

-41,2 

-15,6 

-18,5 

-21,9 

-23,3 

-20,9 

-47,9 

-17,3 

-16,6 

-15,3 

-13,9 

11 

-9,0 

-12,3 

-19,0 

-20,8 

-22,0 

-28,3 

-33,0 

-27,4 

-31,4 

-31.4 

-29,4 

-r29,4 

-15,6 

12 

-17,7 

-18,4 

-20,0 

-20,8 

-21,6 

-22,8 

-21,2 

-49,7 

-18,1 

-47,8 

-46,5 

13 

-42,2 

-9,1 

-18,9 

-40,8 

-31,1 

-34,0 

-36,4 

-40,0 

-57,8 

-52,6 

-47,7 

-41,6 

14 

-28,6 

-25,7 

-24,5 

-30,2 

-32,6 

-31,7 

-28,7 

-29,9 

-31,0 

-27,7 

-24,6 

-25,9 

15 

-1Ö,1 

-23,1 

-21,6 

-21,4 

-^6,0 

-25,4 

-31,9 

-29,3 

-26,7 

-23,3 

-«5,4 

-17,6 

16 

-10,1 

-12,5 

-12,3 

-16,4 

-14,1 

-16,4 

-17^8 

-18,0 

-48,8 

-17,5 

-18,5 

-25,5 

17 
18 
19 
20 

-10,^ 

1  ' 

-9,4 

-10,5 

-11,8 

-13,6 

-14,6 

-15,9 

-16,8 

-46,4 

-43,7 

-13,0 

-10,2 

21 
22 
23 
24 

1 
-11,7 

-U,7 

'  3 

\ 

:-ii,7 

-14,5 

-17,2 

-18,9 

1 

-17,7 

• 

-46,4 

-15,1 

-15,3 

-13,8 

-12,3 

25 

-11,6 

-10,0 
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24) 
5,4 

5,4 
4,5 
6/2 
4,3 

5,4 
6,8 
6,9 

4,5 
3^4 
5,0 
4,2 
4il 
4,9 
8)0 
5,0 
4,1 
6^9 


■14,1 
42,7 
43,4 
42,2 
42,8 
43/) 
4M 
13,6 
44,8 
45,1 
45,6 
41,6 
43,9 
44,2 
43,7 
45,6 
12,8 
44,2 
15,3 
45,7 
43y2 
44,5 
43,0 
42,7 
48,4 
42,8 
42,4 
47,2 
44,2 
42,2 
46,5 


43,6 
42,2 
42,4 

■11,1 
41,0 

41,8 

42,4 

-13,3 

45,0 

44,8 

45,7 

40,5 

43,6 

43,0 

44,4 

44,5 

42,1 

43,8 

45,0 

43,9 

12,7 

41,0 

42,5 

41,8 

42,3 

42,2 

•15,8 

46,9 

-10,9 

42,7 

45,6 


-13,1 
-11,8 
-12,4 
-10,9 
-10,0 
-12,8 
-12,8 
-14,3 
-14,7 
-14,8 
-14,9 
-9,3 
-13,5 
-13,0 
-15,1) 
-14,9 
-11,6 
-14^ 
-14,8 
-13^ 
-12,6 
-10,5 
-11,3 
-12,9 
-11,0 
-12,2 
-14,9 
-18,2 
-12,1 
-13,4 
-14,7 


Ih'l    2h    I    3h    I    4^    I    5h 


10,0 
1,9 

10,9 

1,2 
2,0 

[2,9 

4,6 

4,6 

15,1 

.5,4 

0,0 

4,1 

.iß 

5,2 

.5^ 

2,2 

.6,6 

[5^3 

bp 

.2,7 

1,4 

1,4 

[3,3 

.0,4 

[2,3 

4,8 

10,7 

[2,3 

[2,6 

14,0 


1,4 

[0,9 

[Q,9 

1,5 

8,6 

[2,0 

[2,2 

4,4 

.4,1 


.a,o 


4,9 
-^9,6 
14,2 
4,4 
.4,8 
.3,3 
[3,0 

6,7 
.5^ 
5,19 
2,5 

[Oß 
3,6 
[0,8 
.2,2 
[5il 

i2il 
[2,7 
14,3 


-12,8 
-11,1 
-10,4 

-11,1 
-10,8 

-11,8 
--11,8 
-14,7 
-14,4 
•15,4 
-.9,1 
-10,1 
-^14,6 
-14,7 
-14,4 
-12,3 
-13,7 
-16,8 
-15,5 
-15,0 
-12,3 
-18,0 
-12^ 
-14,5 
-rl6,'4 
-13,6 
-15,0 
«10,4 
-10,1 
-lli5 

-^18^ 


-12,1 
-U,5 
-10,3 
-li,9 
-11,2 

-1J$,7 
-12,0 
-14,6 
-.14,1 
-14,8 

-6,9 
-11,5 
-14,6 
-15,6 
-14,6 

-8,1 
-.14,16 
-16,5 
-15,7 
-14,0 
-12,2 
-rl3,9 
-13,3 
-14,4 

--6,9 
-18,8 
-rl7,l 

-9,9 
-12,7 
-11,6 
-14,1 


6»» 


-13,7 


-12,9 
-11,2  -12,0 
-11,8-11,2 
-12, 1-12,5 


-11,0 

-8,9 


-13,0 


-12,5  -13,8 
-15,0!  -15,7 
-14,7  -15,6 


-15,8 

-5,3 

-12,6 

-44,7 


-16,4 

-6,2 

-13,7 

-15,0 


-.15,2  -15,8 
-15,5  -16,4 


-13,1 


-11,2 


-18,81  -14,8 


-16,6 
-16,2 

-»13,8 


-1«,8 
-16,2 
-13,7 


-12,2  j -12,8 
-13,«|-13,3 
-14,1  -14,6 
-14,31^14,8 
-11,8-11,2 


-13,3 
-15,6 
-9,8 
-.18,0 
-12,9 
-14,3 


-14,2 
-14,5 

^11,9 
-13,3 
-14,4 
-11,1 
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1l 

n 

SU 

1    9h      lOÄ  1  im     121»       in   1    211 

1    3b 

4h 

5h 

6h 

1 

46»5 

44,5 

43,9 

45,0 

46,2 

49,0 

50,8 

50,8 

50,1 

48,0 

47,9 

47,5 

2 

46^ 

44,3 

43y4 

44,5 

45,8 

47,9 

1 

49,6 

51,6 

50,5 

48,5 

46,8 

46,6 

3 

4^,5 

44,0 

42,9 

43,5 

46,0 

50,0 

51,0 

50,8 

50,1 

48,9 

48,0 

47,8 

4 

45,7 

45,7 

43,9 

43,9 

47,0 

47,6 

51,0 

51,0 

61,0 

49,1 

48,0 

46,3 

5 

46ft 

45,3 

44,0 

43,9 

46,6 

46,9 

48,9 

51,8 

50,5 

49,8 

48,8 

48,3 

6 

45,4 

44,7 

44,0 

44,2 

46,2 

47,2 

48,8 

49,5 

48,3 

47,4 

47,7 

47,3 

7 

45,4 

44,8 

43,9 

44,6 

45,5 

47,« 

49,6 

51,0 

50,3 

48,6 

47,8 

47,6 

8 

4e,o 

45,1 

44,1 

44,1 

46,1 

48,6 

50,4 

51,3 

50,5 

49,1 

48,3 

47,7 

9 

4§,0 

43,9 

42,0 

42,5 

45,2 

47,8 

50,8 

51,5 

52,0 

49,6 

48,9 

49,7 

10 

45,8 

44,7 

42,5 

43,3 

.45,5 

49,6 

49,6 

51,4 

50,6 

50,0 

49,1 

4^1 

11 

45,7 

44,7 

43,8 

44,3 

47,0 

49,9 

50,5 

51,9 

51,0 

49,5 

48,5 

47,7 

12 

44,6 

43,8 

43,0 

46,2 

48,0 

49,4 

49,6 

51,2 

51,4 

52,4 

55,5 

54,0 

113 

44,7 

43,6 

43,3 

44,5 

49,0 

52,3| 

55,0 

53,1 

50,5 

51,4 

47,1 

46,8 

14 

45,2 

44,8 

43,4 

44,5 

47,4 

50,0 

51,1 

51,6 

50,4 

49,0 

48,0 

48,0 

15 

46,1 

46,0 

43,0 

43,4 

45,6 

48,0 

49,3 

50,0 

50,7 

49,5 

50,0 

47,9 

16 

46,0 

43,8 

45,0 

44,7 

49,0 

51,0 

51,6 

51,5 

51,0 

49,0 

48,3 

48,1 

17 

^,2 

45,1 

43,8 

45,0 

47,8 

50,5 

54,3 

58,6 

57,7 

50,3 

50,5 

44,4 

18 

44,9 

43,9 

42,2 

44,7 

45,5 

48,8 

53,7 

53,0 

55,3 

45,5 

49,1 

50,0 

19 

45,7 

44,4 

45,1 

42,4 

44,4 

50,7 

50,6 

54,0 

52,4 

49,0 

47,0 

47,0 

21 

44,3 

44,5 

43,3 

43,9 

48,0 

50,0 

51,5 

51,6 

53,7 

48,4 

48,3 

47,3 

44,7 

44/) 

44,5 

44,5 

46,6 

52,2 

59,0 

59,7 

52,6 

55,9 

50,0 

41,7 

22 

46^ 

45,0 

45,0 

50,1 

52,0 

50,4 

56,9 

55,3 

52,4 

49,0 

44,3 

40,0 

23 

44,6 

43,7 

41^ 

41,6 

44,6 

48,2 

50,6 

51,6 

51,0 

49,0 

48,1 

47,4 

24 

43,9 

44,5 

42,2 

44,0 

45„5 

50,0 

51,5 

52,0 

51,0 

48,3 

46,4 

46,8 

25 

43,5 

4?,0 

41,0 

42,5 

47/) 

50,4 

52,4 

53,1 

53,0 

49,5 

48,2 

48,8 

26 

43,6 

41,5 

42,0 

43,3 

46,8 

49,8 

52,5 

52,4 

51,9 

50,0 

4^,7 

46,6 

27 

44,3 

43,0 

41,7 

43,4 

46,8 

50,6 

52,7 

52,5 

53,0 

49,2 

47,3 

47^2 

28 

45,0 

43,5 

41,8 

44,6 

47,7 

53,1 

50,9 

51,1 

49,8 

48,5 

47,8 

47,6 

29 
Ai 

44,9 
uulon-I 

44,0 

43,0 

44,9 

47,6 

49,0 

49,3 

49,4 

49,5 

48,0 

47,6 
6 

44,7 

• 
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T.  I   71»   I    8»>   I    91»    I    10"  I  11"  I   12l>  II    U  I   t"    I    a^»  I    41» .  I    51»  I  6fc 


1 

-4,0 

-6,4 

-8,9 

-12,6 

-15,9 

-14,1 

-11,8 

-10,8 

-9,0 

-8,5 

t 

-3,6 

-4,8 

-7,3 

-9,9 

-13,8 

-13,7 

-12,6 

-12,6 

-10,4 

-9,0 

3 

-2,5 

-3,5 

-6,4 

-10,3 

-13,2 

-12,7 

-12,0 

-11,2 

-9,3 

-8,4 

4 

-1,6 

-1,9 

-3,7 

-7,7 

-8,7 

-13,4 

-10,6 

-9,0 

-9,0 

-10,3 

5 

-1,7 

-1,2 

-1,9 

-3,3 

-4,5 

-7,5 

-8,0 

-6,2 

-9,6 

-11,0 

6 

-2,2 

-2,8 

-4,5 

-6,9 

-6,4 

-7,4 

-5,2 

-4,7 

-8,3 

-6,2 

7 

-1,0 

-1,6 

-4,5 

-6,3 

-7,1 

-6,2 

-5,6 

-6,0 

-5,9 

-5,9 

8 

0,0 

-2,0 

-4,2 

-8,3 

-10,8 

-11,8 

-11,3 

-9,0 

-8,8 

-5,9 

9 

4,1 

3,7 

0,2 

-3,3 

-4,9 

-6,2 

-5,6 

-5,4 

-3,0 

-7,4 

10 

2,8 

2,3 

-0,1 

-4,9 

-5,5 

-6,0 

-7,6 

-8,0 

-8,9 

-7,8 

11 

-3,1 

-2,6 

-2,9 

-4,2 

-7,2 

-9,9 

-9,9 

-8,8 

-8,9 

-8,0 

12 

3,1 

3,6 

-1,2 

-9,8 

-12,0 

-12,1 

-8,6 

-8,6 

-11,0 

-12,5 

13 

-5,7 

-6,4 

-9,3 

-11,5 

-14,9 

-15,1 

-21,0 

-15,1 

-16,1 

-14,4 

14 

-2,6 

-4,7 

-7,9 

-10,8 

-13,8 

-14,4 

-12,1 

-9,6 

-7,8 

-6,7 

15 

-1,3 

-4,1 

-6,0 

-9,3 

-11,6 

-12,8 

-11,4 

-8,9 

-4,5 

-7,4 

16 

0,2 

-5,2 

-7,9 

-9,3 

-9,7 

-10,0 

-7,8 

-5,7 

-3,3 

-4,6 

17 

-2,8 

-1,6 

-4,8 

-6,6 

-8,2 

-7,5 

-9,7 

-17,0 

-11,3 

-11,5 

18 

-6,4 

-7,1 

-9,3 

-9,8 

-12,1 

-11,9 

.9,8 

-9,9 

-8,2 

-9,5 

19 

-2,6 

-4,0 

-6,0 

-13,9 

-«,0 

-9,1 

-15,0 

-18,9 

-16,7 

-13,8 

20 

-4,7 

-4,1 

-7,6 

-9,7 

-13,0 

-16,9 

-11,5 

-6,7 

-10,7 

-12,9 

21 

-4,8 

-8,2 

-9,2 

-9,9 

-12,6 

-19,1 

-14,0 

-17,7 

-15,9 

-13,2 

22 

-10,5 

-13,7 

-19,7 

-33,3 

-27,3 

-21,8 

-20,9 

-25,7 

-20,2 

-19,0 

23 

-4,6 

-10,4 

-11,7 

-15,3 

-17,2 

-17,2 

-17,1 

-12,2 

-10,4 

-9,4 

24 

-0,9 

-2,6 

-5,1 

-7,4 

-11,2 

-12,2 

-12,5 

-10,5 

-7,2 

-6,4 

25 

-2,1 

-4,0 

-7,0 

-10,1 

-10,1 

-12,2 

-11,5 

-7,6 

-5,7 

-5,1 

26 

0,7 

-1,7 

-4,7 

-7,1 

-8,3 

-8,6 

-9,2 

-9,2 

-6,6 

-4,0 

27 

0,9 

-0,8 

-3,8 

-8,8 

-11,3 

-12,9 

-11,8 

-10,1 

-6,2 

-7,3 

28 

2,1 

1,8 

0,0 

-2,0 

-8,9 

-5,2 

-10,9 

-6,7 

-6,8 

-7,1 

29 

0,2 

0,2 

-2.6 

-3,9 

-3,8 

-3,9 

-3,1 

-3,5 

-4,3 

-7,0 

-8,2 
-8,0 
-7,0 
-7,9 
-13,1 
-5,5 
-6,2 
-6,1 
-4,4 

-5,7 

-14,7 

-12,7 

-5,6 

-7,8 

-3,1 

-15,9 

-7,0 

-7,3 

-7,6 

-21,0 

-23,3 

-8,9 

-7,2 

-2,4 

-4,3 

-6,3 

-6,8 

-4,3 


-7,2 

-8,0 
-5,0 
-6,2 

-7,4 
-4,3 
-4,0 
-4,8 
-5,1 
-2,4 

-4,6 
-22,0 

-7,7 
-3,7 
-9,5 

-0,4 

-21,0 

-6,0 

-5,6 

-5,6 

-23,7 

-15,1 

-6,9 

-6,8 

-3,0 

-2,8 
-4,3 

-5,6 

-6,2 
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T.  I   Th   I    8b   I    9b    I   IQh  I   11h  I   1211  II   jh    I    2h 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
U 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 


-17,2 
-17,8 
-17,9 
-18,4 
-18,0 
-16,0 
-17,9 
-18,2 
-19,9 
-19,8 
-16,8 
-19,8 
-15,3 
-16,8 
-16,9 
-17,7 
-17,4 
-14,9 
-16,2 
-15,1 
-15,7 
-12,8 
-14,0 
-15,9 
-15,3 
-16,8 
-16,7 
-18,5 
-15,8 


-17,0 
-17,0 
-17,7 
-18,2 
-18,2 
-17,0 
-17,7 

-17,1 
-19,8 
-19,8 
-17,5 
-20,8 
-15,2 
-16,8 
-15,7 
-15,6 
-17,6 
-14,7 
-15,4 
-15,6 
-14,0 
-10,9 
-11,8 
-14,9 
-14,7 
-15,6 
-16,1 
-18,3 
-17,3 


-15,6 

-13,7 

-12,2 

-16>3 

-15,1 

-13,0 

-16,4 

-14,7 

-13,4 

-17,6 

-15,8 

-14,9 

-17,8 

-17,2 

-16,6 

-16,4 

-16,2 

-15,2 

-16,3 

-15,7 

-15,4 

-16,4 

-14,5 

-13,2 

-18,4 

-17,0 

-16,3 

-18,9 

-17,1 

-17,0 

-17,2 

-16,6 

-16,0 

-18,1 

-13,9 

-12,6 

-13,6 

-13,0 

-11,4 

-14,3 

-13,0 

-11,9 

-15,2 

-14,1 

-12,6 

-14,4 

-14,0 

-13,3 

-16,1 

-15,2 

-14,4 

-13,7 

-13,8 

-12,7 

-14,8 

-11,6 

-14,0 

-13,9 

-13,6 

-12,7 

-14,1 

-13,7 

-12,7 

-8,0 

-1,1 

-3,8 

-11,0 

-9,4 

-8,7 

-14,4 

-13,0 

-11,3 

-13,3 

-12,1 

-11,9 

-14,7 

-13,3 

-12,3 

-14,9 

-13,0 

-11,6 

-17,8 

-17,0 

-13,6 

-16,7 

-15,3 

-15,8 

-12,8 
12,9 
-13,0 
-12,6 
-15,1 
-14,7 
-15,7 
-12,4 
-16,7 
-16,0 
-13,5 
-12,7 
-10,8 
-10,9 
-11,0 
-13,0 
-14,5 
-12,8 
-13,1 
-10,5 

-9,1 
-6,6 

-8,7 

-10,6 

-10,7 

-12,1 

-11,0 

-14,4 

1 
-16,4 


-13,6 
-12,8 
-13,0 
-13,1 
-16,6 
-15,5 
-16,7 
-12,6 
-16,9 
-14,8 
-13,5 
-14,3 

-7,6 
-11,7 
-12,7 
-14,0 
-12,7 
-12,8 

-9,9 
-12,7 
-10,9 

-6,9 

-10,6 
-10,6 

-11,7 
-11,6 

-11,8 

-14,7 


-13,8 
-12,6 
-13,4 
■14,0 
-16,1 
-16,6 
-16,6 
13,4 
-16,7 
■14,2 
-13,4 

-14,1 
-10,1 
-12,6 
-13,6 
-14,6 
-8,6 
-12,8 
-7,6 
-14,1 
-8,0 
-3,5 
-9,9 

-11,1 
-12,0 
-11,4 
-12,0 
-13,7 
-14,8 


3h 


-14,4 
-13,4 
-14,1 
-13,6 
-13,1 
-14,7 
-14,9 
-14,1 
-16,4 
-13,6 
-13,3 
-12,4 

-9,9 
-13,8 
-16,4 
-16,7 
-10,6 
-12,7 

-8,4 
-12,3 

-9,2 

-6,6 
-10,4 
-12,4 
-12,6 
-12,6 
-13,1 
-13,2 
-16,0 


4h    I    6h    [     6h 


-14,9 
-14,1 
-14,8 
-13,1 
-12,8 
-14,9 
-15,0 
14,6 
-14,2 
-14,0 
-13,6 
-10,9 
-10,6 
-14,5 
-13,7 
-13,6 
-11,3 
-13,3 
-9,6 
-11,6 
-9,1 
-6,2 
-11,2 
-12,6 
13,2 
-13,6 
-12,7 
-13,1 
-13,4 


-16,3 
-16,2 
16,7 
■14,7 
-11.7 
-16,6 
-16,3 
-14,9 
-16,8 
-16,0 
-14,9 
-9,3 
-11,3 
-14,8 
-13,9 
-16,5 
-M 
-13,6 
-12,9 
-13,9 
-6,8 
-4,0 
-11,6 
-12,9 
-14,9 
-13,9 
-18,3 
-13,3 
-14,6 


-16,0 
-16,6 
-16,6 
-16,8 
-14,3 
-16,7 
-16,4 
-15,3 
-16,2 
-16,8 
-15,9 

-5,9 
-13,8 
-16,0 
-12,7 
-17,5 

-7,2 
-13,9 
-14,0 
-16,1 

-4,3 

-8,6 
-12,7 
-13,2 
-14,8 
-14,8 
-14,7 
-14,2 
-13,7 


u 


Mal«  iseo. 


Declinattoii. 

Morgens. 

Abends. 

T^ 

TU 

8b   1 

9b  1 

10b 

Hb 

12b       ih   1    2h 

3b 

4b   1 

5b    1    6b 

1 

4»,6 

42i9 

43,(t 

44,0 

46,2 

49,7 

52,Ö 

52,3 

50,8 

49,3 

48^0 

47,8 

2 

42,8 

40,4 

40,2 

41,7 

46,4 

49,5 

52,0 

52,5 

52,1 

49,3 

50,5 

47,7 

B 

44,1 

43,7 

41,4 

42,0 

44,3 

48,3 

52,7 

54,2 

52,6 

^1,0 

48,4 

48,1 

4 

42,0 

40,7 

.39,9 

43i5 

45,4 

49,8 

51,8 

53,3 

52,0 

49,8 

48,2 

46,9 

5 

42,9 

44,0 

43,8 

46,4 

48,6 

50,4 

54,4 

50,5 

49,9 

48,1 

47,4 

47,4 

6 

43,9 

41,8 

41,0 

43,9 

^  47,1 

50,8 

54,4 

54,2 

62,9 

50,7 

48,5 

48,5 

'  7" 

44,7 

42,3 

40,6 

42,0 

46,0 

49,2 

50,7 

50,3 

49,8 

48,9 

48,3 

47,6 

8 

43,8 

42,0 

41,4 

39,7 

48,2 

54^1 

55,7 

53,4 

öl,7 

46,^ 

47,3 

46,2 

9 

44,6 

41,2 

42,4 

46,0 

49,0 

49,5 

52,7 

52,5 

50,8 

48,0 

45,5 

44,7 

10 

43,d 

40,0 

40,0 

41,3 

45,3 

52,4 

56,2 

53,4 

53,6 

50,0 

47,7 

46,2 

11 

44^0 

41,6 

38,3 

40,9 

44,8 

49,0 

52,0 

53,0 

51,6 

47,Ö 

48,2 

46,0 

12 

44,9 

40,9 

39,0 

41,3 

46,6 

50,0 

53,0 

60,1 

61,2 

55,5 

53,0 

48,4 

IS 

46,3 

42,2' 

37,7 

40,5 

43,1 

48,5 

53,0 

53,9 

54,6 

51,9 

50,6 

41,7 

14 

40,8 

40,2 

39,6 

41,8 

43,6 

48,4 

51,1 

51,6 

53,4 

49,5 

47,3 

44,3 

15 

43,5 

40,0 

41,0 

41,8 

46,6 

48,5 

52,0 

52,0 

49,1 

50,8 

43,9 

44,5 

16 

43,9 

41,7 

40,9 

42,6 

46,1 

47,1 

52,7 

54,4 

50,8 

49,1 

45,4 

44,0 

17 

42,8 

40,4 

40,8 

41,5 

47,2 

50,7 

50,1 

57,8 

54,8 

50,8 

51,2 

48,8 

'id^ 

46,3 

42,8 

43,9 

46,4 

50,6 

55,0 

60,0 

58,4 

56,0 

54,7 

48,0 

48,0 

19 

43,0 

44;6 

45,3 

48,1 

53,6 

51,0 

56,2 

53,8 

50^ 

47^ 

43,2 

46,1 

20' 

40^9 

40,7 

41,0 

42,6 

45,5 

47,6 

50,6 

51,2 

49,2 

47,0 

46,4 

47,0 

21 

41,6 

40,0 

40,4 

43,5 

49,8 

51,5 

53,2 

54,5 

51,4 

48,6 

48,0 

47,0 

22 

42,0 

39,6 

41,0 

42,5 

49,7 

54,1 

56,0 

57,7 

54,9 

51,9 

45,1 

45,8 

23 

41,0 

38,7 

37,2 

42,4 

49,3 

55,4 

56,6 

57,6 

53,0 

50,0 

47,0 

46,6 

24 

41,0 

39;ä 

40,2 

43,9 

49,2 

53,7 

54,4 

53,9 

54,6 

48,4 

46,4 

47,0 

25 

42;o 

40;2$ 

d9;7i 

41,4 

46,2 

50,4 

53,1 

54,0 

52,0 

50,0 

48,0 

47,5 

26  i 

39,8 

so*,» 

ÖT,D 

41,3 

47,0 

54,4 

55,5 

55,2 

52,3 

49,4 

47,5 

46,6 

27' 

39^0 

43^9 

39;8 

40,8 

46,4 

50,8 

68,7 

55,0 

55,0 

50,0 

47,9 

45,6 

28! 

53,5 

45,8 

43,^ 

39,1 

41,6 

52,6 

55,5 

55,8 

55,0 

47,7 

45,3 

45,2 

29 

54;8 

43,9 

49^& 

49,7 

51,9 

54,1 

58,7 

56,5 

65,1 

69,1 

64,1 

40,5 

30 

39,6 

88,6 

41,0 

44,7 

46,4 

52,4 

55,3 

54,6 

50,6 

47,1 

43,2 

42,9 

31 

;4i,3 

40,0 

40,7 

43,4 

46,5 

51,2 

53,9 

54,8 

52,6 

48,0 

46,6 

45,6 

MftM  1860. 


4& 


Iiitoii0i«M. 


Morgens. 


Abends. 


T.  I   7h   I    8h   I    9h   I  IQh  I  111^  I   121>  ||    Ih   |    2^   |    31>    |    41»   |    5h   |    6^ 


1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

«7 

28 

29 

30 

81 


-i,2 
-3,5 

-1,1 
1,0 

0,6 

5,3 

1,1 

4,1 

-5,5 

-1,3 

1,7 
5,7 

-4,7 

-10,0 

-6,7 

-6,9 

-5,3 

-5,0 

-7,3 

-8,9 

-6,8 

-3,3 

-2,4 

-1,3 

«,1 

-0,6 

4^ 

-2^ 

-26,9 

-20)2 

^7 


-3,8 
-7,3 
-0,4 
-3,2 
-2,4 
0,9 
1,2 
-0,2 
-4,4 
-2,6 

-1,1 
6,0 

-3,7 

-6,2 

-7,4 

-6,6 

-5,3 

-13,8 
-2,6 

-10,9 
-9,6 
-8,0 

-5,7 
-3,6 

-1,5 

-4,0 

-2,2 

-2,0 

-3^,7 

-22,3 

-13,1 


-6,8 

-7,6 

-11,1 

-12,7 

-0,4 

-9,5 

-6,2 

-7,5 

-2,8 

-6,4 

-1,9 

-4,1 

-l,a 

-4,1 

-6,8 

-7,6 

-12,6 

-14,7 

-8,3 

-12,0 

-2,6 

^6,7 

3,7 

0,3 

-6,6 

-12,0 

-8,9 

-10,7 

-6,2 

-11,3 

-8,2 

-12,4 

-8,5 

-9,3 

-16,8 

-18,4 

-^,9 

-17,8 

-12,9 

-16,8 

-11,0 

-11,4 

-13,4 

-8,9 

-9,3 

-11,9 

-8,3 

-9,8 

-6,0 

-9,« 

-9,8 

-13,6 

-4,8 

-7,2 

-06 

-22,6 

-43,6 

-51,6 

-25,2 

-32,3 

-17,4 

-22,8 

-»,1 

-12,5 
-11,6 
-11,8 
-10,2 
-7,1 
-4,6 
-10,0 
-15,2 
-15,0 
-9,5 
-2,7 
-14,6 
-12,8 
-12,8 
-11,9 
-8,4 
-19,2 
-17,0 
-14,6 
-9,9 
-10,9 
-10,0 
-11,2 
-10,0 
-13,2 
-15,4 
-69;0 
-44,9 
-32,4 
-19,4 


-9,1 

14,4 

-13,3 

-8,1 

-10,8 

-6,6 

-4,7 

-15,0 

-19,1 

-12,8 

^10,1 

0,6 

-14,2 

-9,8 

-15,1 

17,4 

-11,5 

-18,4 

-20,3 

-11,6 

-9,7 

-4,0 

-8,6 

-8,9 

-9,4 

-11,5 

-11,8 

-50,1 

-45,8 

-25,7 

-14,7 


-8,6 

-11,5 

-11,1 

-8,9 

-8,1 

-6,3 

-4,8 

-16,5 

-10,1 

-11,3 

-8,1 

1,8 

-10,8 

-10,3 

-12,8 

-10,8 

-8,8 

-14,4 

-15,4 

-9,2 

-4,7 

-5,1 

-7,4 

-6,4 

-6,9 

-6,3 

-10,0 

-42,1 

-40,3 

-21,7 

-12,9 


-7,9 

-10,5 

-10,2 

-6,9 

-8,7 

-7,1 

-5,3 

-17,0 

-9,0 

-9,4 

-7,0 

4,8 

-9,8 

-10,4 

-13,9 

-7,3 

-1,2 

-12,7 

-14,9 

-7,4 

-3,6 

-5,5 

-5,4 

-3,7 

-4,7 

-1,2 
-5,2 

-28,0 

-33,1 

-18,2 

-6,7 


^,7 

-7,0 

-6,8 

-7,6 

-5,1 

-5,8 

-20,4 

-7,8 

-6,4 

-6,0 

-6,8 

-4,7 

-11,9 

-8,5 

-8,0 

-10,2 

-11,8 

-15,5 

-8,1 

-7,3 

-2,9 

-5,4 

-2,8 

-4,0 

1,6 

-0,7 

-27,7 

-28,0 

-17,8 

-8,0 


•^i 

-4,1 

-9,2 

-12,0 

-7,0 

-«,2 

-«,1 

-4,7 

-8,7 

-7,4 

-«,8 

-«,3 

-S,9 

-9,9 

-«2,1 

-12,8 

-7,3 

-8,9 

-7,0 

-5,9 

-4,7 

-4,2 

-19,8 

-17,7 

-8,4 

-S,5 

-13,7 

-7,6 

-4,0 

-8,5 

-4,7 

-1,6 

-14,9 

-4,8 

-13,7 

-13,8 

-16,8 

-7,8 

-8,9 

-6,9 

-10,7 

-10,3 

-2,8 

0,1 

-5,0 

-5,3 

-2,4 

-3,6 

-2,9 

-2,5 

1,1 

«,1 

-4,9 

-4,2 

-33,2 

-32,7 

-32,1 

-24,2 

-i«,9 

-^,3 

^6,9 

-6,4 

-8,3 
-6,5 
^,3 
-8,9 
-4,4 

-M 

-12,7 

-7,1 
-*,3 

-2,1 

-7,5 

-11,7 
-«,5 
-8,7 
-1,5 
-5,5 

-10,6 
-9,8 
-4,7 
-6,9 
-«,« 
-3,2 
-2,2 
-2,1 

-4,4 
-29,^ 
-40,3 
-12,1 

-6,4 
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M&rz  1860. 


Intdination. 


Morgens. 


Abends. 


T.  I    7l>  I     8l>  I    9h   I  IQh  I  11h  I  12h  II    lli   I    2h   I    3h   I    4h   I    5l>  I    B^ 


1 

-16,3 

-15,5 

-13,8 

-13,6 

-12,6 

-11,9 

-11,8 

2 

-14,9 

-13,4 

-11,6 

-10,9 

-10,6 

-9,3 

-10,3 

3 

-15,0 

-15,7 

-16,0 

-12,3 

-11,3 

-10,4 

-11,1 

4 

-17,1 

-15,6 

-14,3 

-14,0 

-12,0 

-13,5 

-12,8 

5 

-15,3 

-14,1 

-14,4 

-12,1 

-10,5 

-10,9 

-11,1 

6 

-19,8 

-17,8 

-16,9 

-15,8 

-13,8 

-14,1 

-13,6 

7 

-18,0 

-18,2 

-17,5 

-16,1 

-15,6 

-15,5 

-14,9 

8 

-19,0 

-17,0 

-U,2 

-14,8 

-13,3 

-10,1 

-8,3 

9 

-14,1 

-14,6 

-11,4 

-10,4 

-9,7 

-7,7 

-11,3 

10 

-15,7 

-15,4 

-13,0 

-11,9 

-10,4 

-10,6 

-10,6 

11 

-17,0 

-15,8 

-15,5 

-14,1 

-12,4 

-12,0 

-12,0 

12 

-19,1 

-18,1 

-17,8 

-16,1 

-14,2 

-15,0 

-15,2 

13 

-11,2 

-12,1 

-10,7 

-8,8 

-8,0 

-7,6 

-8,5 

14 

-10,8 

-12,2 

-10,7 

-10,4 

-10,1 

-10,3 

-9,8 

15 

-12,2 

-12,3 

-12,5 

-10,8 

-10,2 

-9,1 

-9,4 

16 

-13,0 

-11,9 

-12,8 

-10,8 

-11,0 

-8,0 

-10,6 

17 

-13,6 

-13,9 

-12,5 

-12,0 

-11,5 

-10,3 

-10,9 

18 

-13,2 

-9,4 

-8,0 

-6,7 

-5,3 

-4,9 

-5,4 

19 

-10,4 

-12,6 

-10,0 

-6,1 

-5,8 

-4,7 

-5,7 

20 

-11,6 

-10,8 

-9,8 

-8,4 

-8,5 

-9,4 

-9,7 

21 

-IM 

-9,7 

-9,0 

-8,5 

-8,4 

-7,6 

-8,4 

22 

-10,6 

-8,8 

-7,0 

-9,5 

-9,2 

-11,0 

-10.5 

23 

-13,4 

-12,1 

-10,6 

-9,4 

-9,6 

-9,3 

-d;t 

24 

-13,1 

-12,1 

-10,2 

-9,1 

-7,8 

-7,9 

-«,8 

25 

-15,1 

-13,2 

-11,5 

-9,5 

-9,2 

-8,9 

-9,6 

26 

-13,4 

-12,3 

-10,3 

-8,3 

-8,5 

-10,4 

-11,0 

27 

-17,0 

-13,7 

-13,2 

-12,4 

-8,7 

-10,3 

-10,7 

28 

-13,5 

-14,7 

-15,3 

-7,1 

13,7 

:!9,i 

7,0 

29 

-3,1 

1|7 

5,8 

9,5 

6,7 

8,6 

7,3 

30 

-5,0 

-4,0 

-2,6 

Irl 

0,8 

-1,9 

-3,1 

31 

-10,5 

4 

i 

-6,7 

-4,3 

-5,4 

-7,2 

-7,0 

-11,7 

-10,5 

-11,0 

-12,7 

-11,0 

-12,7 

-14,6 

-7,6 

-11,4 

-11,4 

-11,9 

-14,6 

-8,7 

-9,6 

-8,2 

-11,5 

-13,0 

-5^3 

-5,8 

-9  8 

-8,0 

-9,3 

-9,1 

-9,7 

-9,6 

-12,7 

-12,5 

0,2 

4,3 

-4,4 

-8,0 


-12,5 
-10,2 
-12,3 
-11,9 
-11,3 
-13,3 
-14,2 
-4,9 
-12,0 
-12,2 

-11,7 
-8,0 

-10,4 
-8,4 

-10,5 

-11,3 
-7,8 
-4,9 
-5,9 
-8,8 
-5,9 

-10,7 
-7.9 
-9,8 
-9,6 

-13,8 

-13,6 

0,5 

2,9] 

-^4 

-7,8 


-13,1 

-10,4 

-12,1 

-12,6 

-10,7 

-12,9 

-14,1 

-4,4 

-12,2 

-12,2 

-12,4 

-2,3 

-8,8 

-8,0 

-12,1 

-12,6 

-6,4 

-3,lj 

-5,5 

-9,6 

-4,1 

-10,8 

-8,6 

-9,9 

-9,6 

-13,5 

-12,2 

3,2 

6,9 

-5,2 

-7,5 


-14,0 

-8,9 

-13,1 

-12i9 

-12,0 

-13,6 

-14,0 

-91 

-11,6 

-12,8 

-12,4 

-2,5 

-9,9 

-10,8 

-10,9 

-14,4 

-10,9 

-3,6 

-9,3 

-9,8 

-4,2 

-12,1 

-8,5 

-9,7 

-10,1 

-13;5 

-12,9 

2,5 

4,3 

-9,7 

-8,7 


-14,4 
-10,9 
-14,6 
-13,0 
-13,8 
-14,8 
-14,7 

-1Ä,8 

-12,4 

-14,2 

-6,2 

-7,7 

-11,8 

-13,2 

-14,4 

-11,0 

-6,2 

-11,1 
-6,9 

-9,6 

-10,4 

-11,5 

-10,7 

-14,1 

-13,2 

-0,2 

8,7 

-7,9 

-9,6 


April  1S60. 
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r 


DeeliiiaAioii. 


Morgens. 


Abends. 


T.  1  7k 

8b 

9h 

10b 

Hb 

12b 

1    1^ 

2b 

3b 

4b 

5b   1    6b 

1 

41,3 

38,0 

39,4 

42,0 

45,4 

49,6 

51,4 

52,4 

50,7 

48,5 

48,7 

45,7 

2 

39,0 

35,4 

87,1 

42,0 

50,0 

52,6 

54,5 

53,3 

51,1 

48,9 

47,2 

46,1 

3 

43,2 

40,5 

42,9 

46,8 

53,2 

58,8 

56,3 

55,4 

53,3 

48,2 

48,1 

43,8 

4 

38,9 

37,4 

40,2 

46,1 

53,8 

55,6 

56,0 

53,5 

50,9 

46,6 

44,5 

44,5 

5 

39,2 

38,0 

40,0 

43,2 

46,8 

53,3 

55,2 

54,0 

52,0 

48,2 

46,8 

43,0 

6 

40,2 

39,7 

39,2 

44,2 

46,5 

52,6 

56,8 

56,0 

52,6 

49,5 

46,5 

45,9 

7 

40,8 

39,2 

40,6 

43,4 

48,9 

50,7 

54,1 

54,6 

53,0 

48,1 

44,2 

44,8 

8 

39,0 

37,5 

37,3 

42,0 

47,9 

54,8 

56,9 

54,5 

52,6 

49,5 

47,6 

46,0 

9 

39,7 

38,6 

42,2 

43,6 

48,4 

56,6 

60,4 

62,4 

62,0 

61,6 

56,2 

50,4 

10 

40,5 

42,5 

42,6 

46,5 

52,0 

54,1 

53,8 

52,9 

48,1 

46,7 

45,9 

43,8 

11 

40,0 

40,6 

40,7 

43,9 

47,0 

50,5 

52,3 

53,9 

51,0 

49,1 

47,6 

45,9 

12 

37,5 

39,5 

38,9 

41,5 

44,3 

49,6 

52,1 

54,5 

51,1 

50,0 

45,0 

48,6 

13 

47,1 

44,0 

43,4 

44,8 

47,4 

50,1 

52,2 

53,1 

52,3 

50,8 

44,8 

46,3 

14 

43,2 

41,2 

43,1 

46,5 

47,9 

61,7 

51,4 

49,4 

47,1 

44,1 

43,1 
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&f,5 
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44,9 
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46,7 
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15 

i«,i 

38,8 

38,i 
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43,6 

4*,0 

49)0 

40,7 

48,4 

46,0 

45,9 

44,1 
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27 

16,3 

IM 

11,6 

,6,5 

6,1 

11,6 

16,6 

16,0 

16,8 

25^4 

22,1 

21,9 

2$ 

16,0 

13,8 

10,4 

10,7 

13,3 

16,6 

18,8 

17,8 

18^ 

18,7 

iS,7 

20,0 

29 

16,9 

11,2 

.6,6 

4,9 

6,7 

9,9 

12,8 

IM 

17,1 

iSfi 

16,6 

20,7 

30 

• 

18,0 

.3,0 

-9,1 

• 

-«,6 

-12,7 

4,7 

-11,2 

t 

i 

20fÖ 

12,Q 

1 

15|6 

12,6 

1 

11,6 

1 

Juni  1860; 


b6 


IneHiiaüoiii^ 

Morgens.                                          Abends. 

JCJ  7h   1    8h    1    9ii   1  10h  1  llh  1   12h  1 

Ih 

2h    1    3h        4h   1    5h- 1 

6h 

1 

-11,8 

-10,8 

-10,9 

-11,4 

-11,2 

-10,6 

-ie,9 

-11,0 

-11,7 

-12,9 

-14,7 

-19,8 

2 

-12,4 

-11,8 

-10,6 

-11,3 

-11,3 

-10,9 

-10,2 

-10,8 

-11,6 

-11,6 

-12,0 

-12,6 

3 

-12,7 

-11,3 

-10,S 

-10,3 

-11,5 

-12,6 

-13,0 

-12,6 

-13,0 

-13,9 

-13,4 

-15,9 

4 

-13,4 

-14,6 

-13,7 

-13,7 

-14,1 

-13,5 

-12,3 

-12,1 

-14,7 

-14,7 

-16,2 

-Hl,4 

5 

-12,8 

-11,5 

-10,4 

-10,9 

-12,9 

-14,9 

-13,9 

-15,5 

-14,7 

-16,4 

-13,4 

-15,3 

6 

-14,4 

-12,9 

-12,3 

-13,3 

-13,8 

-10,7 

-12,2 

-14,8 

-15,7 

-16,2 

-14,8 

-14,8 

7 

-12,7 

-13,9 

-12,3 

-11,7 

-11,8 

-11,4 

-11,8 

-12,8 

-12,6 

-14,1 

-17,8 

-16,8 

8 

1-13,0 

-11,6 

-11,9 

-11,3 

-10,4 

-12,4 

-12,8 

-11,8 

-11,7 

-13,5 

-13,6 

-14,6 

/ 

-12,2 

-10,9 

-10,6 

-11,0 

-1«,4 

-13,2 

-11,9 

-11,7 

-11,1 

-12,4 

-12,6 

-14,7 

10 

-14,0 

-12,7 

-10,* 

-9,4 

-9,9 

-9,5 

-9,9 

-12,7 

-13,9 

-11,9 

-11,4 

-13;2 

11 

-17,2 

-11,6 

-5,1 

-9,6 

-8,1 

-6,5 

-8,7 

-7,5 

S,2 

-9,9 

-8,5 

.-7,9 

12 

-10,4 

-8,5 

-8,0 

-7,9 

-9,7 

-10,6 

-9,6 

-8,4 

-9,9 

-10,6 

-il,6 

-12;0 

13 

-12,1 

-11,7 

-11,0 

-10,7 

-10,8 

-10,8 

-10,5 

-10,6 

-10,4 

-11,2 

-10,9 

-11,7 

14 

-11,0 

-10,0 

-8,3 

-8,9 

-9,9 

-10,2 

-9,9 

-11,2 

-12,0 

-12,4 

-13,0 

-14^ 

15 

-14,1 

-15,5 

-14,1 

-14,3 

-12,9 

-13,5 

-18,4 

-18,6 

-14,7 

-16,3 

-17,1 

-16,7 

16 

-14,7 

-13,7 

-13,0 

-12,3 

-13,9 

-14,1 

-14,0 

-14,6 

-14,4 

-14,2 

-14,3 

-14,7 

17 

-14,) 

-13,1 

-12,2 

-11,6 

-11,2 

-11,5 

-12,4 

-12,4 

-12,2 

-10,9 

-11,4 

-14,2 

18 

-14,4 

-18,9 

-12,7 

-11,9 

-11,0 

-12,4 

-13,4 

-13,0 

-13,7 

-10,9 

-12,0 

1-14,1 

19|-12,9 

-11,5 

-10,1 

-8,5 

-9;6 

-9,2 

-8,9 

-10,4 

-11,5 

-12,0 

-12,7 

-13,2 

to 

-13,0 

-11,8 

-9,9 

-8,2 

-8,8 

-10,0 

-10,4 

-11,1 

-11,7 

-12,4 

-12,0 

-13,0 

2J 

-13,4 

-11,9 

-10,3 

-10,3 

-10,4 

-12,0 

-12,9 

-14,4 

-14,7 

-12,5 

-12,6 

-13,4 

22 

-13,2 

-11,3 

-9,7 

-10,1 

-11,0 

-11,0 

-10,4 

-12,2 

-14,0 

-14,9 

-14,0 

-15,3 

23 

-15,1 

-13,1 

-11,5 

-12,8 

-13,9 

-13,9 

-12,4 

-13,9 

-15,2 

-15,8 

-16,5 

t17,1 

24 

-14,4 

-12,5 

-12,6 

-13,2 

-12,8 

-12,0 

-11,3 

-12,5 

-11,9 

-15,5 

-14,7 

-12,5 

25 

-12,9 

-9,9 

-8,0 

-8,4 

-7,5 

-6,7 

-6,5 

-6,2 

-8,6 

-9,8 

-11,6 

-12,7 

26 

-11,2 

-9,7 

-9,1 

-9,6 

-7,8 

-7,3 

-9,3 

-8,8 

-9,7 

-9,2 

-8,8 

-8,9 

27 

-11,9 

-12,0 

-10,0 

-7,7 

-7,5 

-9,5 

-11,3 

-10,5 

-10,4 

-14,4 

-12,2 

-12,5 

28 

"^12,4 

-11,3 

-9,8 

-10,6 

-11,9 

-12,8 

-12,6 

-11,5 

-11,3 

-11,0 

-10,8 

-12,0 

29 

-12,5 

-9,8 

-7,5 

-6,5 

-7,0 

-7,3 

-8,3 

-9,0 

-10,3 

-10,6 

-10,4 

-12,7 

30 

-15,5 

-r,8 

• 

-0,5 

-0,5 

2,2 

-4,2 

3,1 

-10,3 

1 

-3,4 

♦ 

-5,5 

• 

-5,4 

-5,2 

} 
j 
t 

90 


mtm^ 


,_        _*   -     *          

M«gens.                                        AM*»- 

T,  1  7fr 

8I> 

-w  T 10*  TTi^n^i« 

1   Ib       2> 

3^   1    4i>   1   8i>  1   6»  1 

•     - 

i 

H? 

40,0 

39,? 

36,7 

41,6 

82,4 

86,9 

87,4 

80,4 

48,;j 

84,0 

44,8 

9 

33,4 

37,9 

37,9 

43,A 

47,4 

49,4 

84,0 

W,4 

8^,8 

80,1 

46,7 

43,9 

1 

?o.* 

31,0 

37,9 

40i8 

43.« 

47.7^ 

80,7 

82,9 

46,8 

46,^ 

42,0 

41,1 

4 

H7 

3^0 

^^ 

43,^ 

46,8 

49,d 

83,9 

82,9 

^^r^ 

80,1 

48,1 

43,0 

6 

* 

?«,» 

32,3 

3M 

37,9 

♦<»o 

82,3 

82,4 

88,3 

87,4 

87,3 

80,7 

47,0 

» 

3M 

34,9 

38,4 

38,2 

42,4 

48,4 

49,4 

80,9 

49,1 

46,? 

44,8 

43,2 

7 

33,? 

33,7 

34,9 

36,8 

39,6 

43,9 

46,8 

48,9 

49»0 

47,i} 

44,5 

42,6 

ß 

3«,7 

38,8 

37,4 

40t3 

4¥ 

48,1 

49,7 

81,9 

80,0 

46,9 

43,0 

43,9 

9 

34,0 

38,0 

36,9 

38,9 

42,4 

44,9 

48,4 

46,9 

46,7 

44,9 

43*3 

40,6 

IP 

37,4 

36,9 

38,0 

41,8 

44,8 

47^ 

48»7 

48,1 

47,9 

44,9 

44,1 

43,7 

M 

39,0 

38,1 

38,6 

37,0 

41,2 

44^ 

47,0 

4^0 

47,3 

48,9 

43,8 

43,1 

12 

30,1 

3^8 

46,7 

40,0 

43,4 

48.3 

47,1 

80,0 

47^ 

41p 

4M 

iP 

1? 

37,4 

36,8 

36,9 

37,8 

40,0 

43,8 

48.9 

46,? 

46,0 

44,? 

42,1 

40,9 

U 

37,9 

37,7 

37,4 

39,9 

4V 

47.9 

47,8 

46,8 

46,1 

43,8 

42,8 

41,3 

1* 

34^ 

34,8 

36,9 

39»9 

42,8 

46,4 

48,8 

48,9 

44,9 

44,4 

43,9 

43,0 

1/5 

37,1 

37,0 

37,9 

*¥ 

44,3 

46,7 

48,1 

47,3 

46,3 

48,3 

44,0 

42,9 

17 

37,? 

33,4 

3M 

41,7 

43,4 

48,8 

46,0 

46,9 

44,9 

44.0 

43,6 

41,5 

1& 

33,f 

38,1 

37,9 

41^ 

44.9 

48,0 

46,9 

46,8 

48,1 

42.8 

42,1 

42,7 

19 

37,5 

38,9 

38,8 

40,9 

44.8 

48.4 

47,0 

48.3 

47,8 

46,1 

44,4 

43,9 

,80 

38.0 

34.9 

34,9   40,9 

44,9 

46,? 

47,4 

46,6 

46,8 

48,8 

43,7 

37,7 

21 

37,? 

34,4 

36,9,  40,4 

43,9 

46^9 

49,7 

80,4 

49,7 

47,8 

44,9 

42,6 

2* 

38,0 

33,0 

33,7 

37,9 

43,4 

47,9 

80,9 

8^,8 

49,7 

46,8 

44,9 

41,8 

23 

33,0 

33J 

36,0 

40,4 

44,3 

47,4 

47,4 

4^9 

49,7 

47.3 

44,1 

41,i 

Zi 

33,4 

31,9 

38,2 

39,9 

42,1 

46,9 

80,9 

W.8 

80,t 

46,7 

43,3 

40,8 

25 

34yO 

33,7 

38,6 

39,1 

42,8 

48,8 

46,6 

47,8 

47,8 

48,2 

43,1 

41.0 

2* 

38,5 

34,9 

38,1 

39.6 

43,3 

48,3 

80,7 

iV 

49,0 

46,1 

43,4    41.« 

27 

34,4 

38,4 

37,8 

39.8 

43,4 

47,6 

47,4 

47,7 

47,i 

44.9 

43,3 

4?,0 

29 

33,2 

38,t 

37.0 

40,Q 

41,8 

4S,Q 

ftO,9 

48,9 

49,2 

49,0 

44,9 

42,1 

41.2 

29 

33,7 

38,6 

36,9 

41,7 

46,8 

82,6 

49.8 

48.6 

t 

46,4 

43,9 

42,1 

30 

33.0 

32.9 

38,4 

39,9 

44^0 

46,9 

49,6 

49.0 

46,7 

44^8 

40.? 

38,8 

31 

34,6 

33,9 

38,7 

40,7 

46.8 

H 

83,8 

83,6 

;51,6 

47,8 

A8 

41,4 

JnU  1^60. 
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mlM^flUSUStt 


tiorgens. 


Abends. 


JL 

7k 

8h 

91» 

10b 

11h      12ii 

Ih     1    2b    1     3b 

1    4b    1    5b 

6b 

1 

-14,7 

^6,2 

-3,0 

9,4 

6,8 

-11,3 

-9,0 

-8,8 

6,7 

6,3 

27,0 

f 

9,1 

2 

-1,3 

-1,4 

-3,4 

-10,5 

-5,4 

-3,5 

4,0 

1,3 

10,4 

10,8 

•  *e,3 

9,5 

3 

1 

1 

1,0 

-2,9 

-7,8 

-1,7 

-4,6 

4,1 

15,2 

11,5 

17,3 

13,2 

12,0 

12,1 

'   4 

10,4 

4,2 

0,8 

-0,2 

7,0 

9,0 

13,4 

9,8 

17,6 

30,3 

28,6 

22,1 

5 

-2,9 

0,3 

-9,8 

-7,5 

-4,3 

-6,7 

-26,9 

-1,0 

42,9 

6,6 

6,3 

5,1 

6 

8,2 

3,0 

-0,8 

0,3 

0,0 

0,5 

5,6 

9,7 

8,0 

14,6 

12,7 

12,2 

7 

1 

10,2 

^,1 

6,1 

3,0 

-1,2 

0,9 

5,1 

11,9 

15,3 

17,9 

18,1 

•17,2 

8 

13,6 

10,8 

6,3 

8,4 

9,6 

10,0 

10,2 

15,2 

16,5 

16,4 

21,3 

20,t 

1    9 

16,0 

18,9 

12,4 

11,8 

12,1 

10,2 

11,6 

15,1 

20,0 

21,8 

23,6 

27,7 

'10 

17,0 

13,3 

12,6 

9,5 

10,3 

11,5 

14,8 

14,4 

19,8 

17,1 

19,1 

23,f 

11 

1 

21,0 

10,1 

15,3 

13,1 

15,6 

17,6 

19,2 

19,1 

20,7 

23,7 

26,7 

t7,0 

12 

1 

18,2 

-6,0 

15,9 

11,1 

6,2 

6,6 

0,4 

14,9 

16,6 

13,3 

18,4 

17,0 

(l3 

16,8 

15,8 

11,4 

9,9 

6,1 

6,1 

13,6 

13,9 

16,6 

21,8 

19,3 

24,4 

14 

19,1 

16,3 

14,0 

10,9 

10,8 

14,6 

17,2 

19,3 

24,0 

24,9 

24,9 

22,0 

15 

19,0 

17,5 

17,6 

•16,8 

15,8 

15,8 

16,4 

18,5 

26,2 

19,5 

20,9 

20,8 

16 

18,2 

15,0 

13,3 

17,2 

16,6 

19,7 

21,5 

21,1 

24,8 

22,8 

17,1 

21,4 

17 

21,6 

20,3 

19,7 

18,4 

17,2 

18,4 

le,i 

17,6 

17,6 

19,8 

22,7 

21^1 

!l8 

14,4 

11,4 

7,1 

9,1 

11,3 

11,5 

14,4 

16,7 

20,9 

20,5 

19,4 

26,8 

U 

22,6 

21,2 

16,8 

12,1 

6,2 

10,6 

14,9 

19,0 

17,1 

22,0 

25,9 

26,1 

M 

22,1 

14,2 

11,4 

10,1 

11,8 

14,7 

16,1 

19,0 

i9,6 

27,3 

25,9 

«7,fJ 

.'21 

1 

18,7 

17,1 

10,0 

10,0 

11,6 

16,0 

15,6 

16,6 

20,6 

24,3 

24,0 

22,^ 

22 

22,1 

19,9 

13,7 

8,0 

9,8 

12,4 

19,4 

23,3 

28,6 

25,0 

29,4 

29^4 

23 

23,9 

20,0 

18,9 

17,7 

12,4 

14,6 

17,5 

20,1 

22,8 

22,8 

25,9 

60,7 

24 

25,6 

22,6 

16,8 

10,3 

9,9 

44,7 

16,0 

22,1 

25,5 

28,7 

26,5 

25^2 

25 

24,9 

21,5 

19,0 

16,8 

16,6 

20,7 

22,0 

25,5 

27,1 

27,3 

27,1 

29/6 

26 

25,6 

21,0 

16,5 

14,8 

15,3 

22,0 

21,8 

23,9 

25,0 

26,2 

28,1 

61|3 

,27 

1 

24,1 

19,1 

19,2 

20,2 

18,5 

24,3 

22,8 

27,9 

29,0 

90,6 

«,6 

^1,5 

'28 

22,8 

20,3 

19,0 

17,6 

18,3 

22,8 

24,6 

27,1 

29,2 

25,6 

28,7 

30|7 

2> 

1 

27,3 

24,9 

24,5 

26,3 

26,2 

26,8 

30,7 

88,0 

35,3 

32,9 

26,( 

29;o 

-  30 

1 

24,4 

IM 

17,2 

18,0 

21,6 

24,7 

27,3 

23,9 

26,4 

27,2 

8r3',6 

33,2 

31 
Att 

24,0 
uOtti-B 

22,6 
•d.ZIIL 

20,3 

16,5 

19,0 

21,0 

22,5 

1 

28,4 

26,5 

29,5 

«7,6 

i 

8 

■  27j5 

1® 
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IncÜBatiop. 

Morgens. 

Abends. 

T.  I   7h 

8i> 

1    9h   1  lOh 

1  Uk  I  12»«       Ih  1   2k  1    31»  1   4k  1   SU      ek 

1 

aj3 

-1,8 

-2,4 

-6,7 

-8,8 

2,5 

2,5 

0,7 

-2,9 

-2,7 

-13,1 

-^fi 

2 

-8,7 

-3,2 

-2,6 

1,4 

-1,1 

-1,7 

-4,7 

-2,6 

-6,4 

-6,5 

-5,8 

-6,« 

3 

-fibl 

-3,0 

-0,4 

^,9 

-1,3 

-6,0 

-9,5 

-6,8 

-8,9 

-6,9 

-5,8 

-M 

4 

-8,0 

-4,9 

-3,6 

-2,3 

-6,8 

-6,8 

-7,8 

-6,4 

-6,1 

-14,5 

-13,5 

-10,7 

6 

-4,4 

-3,2 

0,7 

0,4 

-0,7 

-17,4 

12,2 

3,1 

-16,3 

1,6 

0,2 

0,0 

6 

-6,0 

-3,9 

-2,4 

-3,2 

-3,1 

-2,9 

-6,4 

-6,5 

-5,6 

-8,3 

-7,5 

-7,7 

7 

-7,8 

-6,4 

-6,9 

-4,7 

-2,5 

-3,0 

-4,5 

-6,9 

-7,9 

-9,0 

-9,0 

-8,i 

8 

-8,7 

-7,8 

-7,1 

-7,2 

-7,5 

-7,0 

-6,1 

-7,9 

-7,9 

-7,7 

-8,3 

-9,3 

9 

-»,9 

-8,4 

-7,6 

-7,8 

-7,1 

-6,0 

-5,3 

-6,8 

-8,1 

-8*6 

-9,4 

-10,« 

10 

-9.1 

-7,4 

-6,6 

-5,4 

-5,2 

-6,0 

-7,0 

-6,4 

-8,0 

-6,4 

-7,8 

-m 

il 

-ii,i 

-10,2 

-8,8 

-8,5 

-9,0 

-10,2 

-10,0 

-8,8 

-9,3 

-10,9 

-12,3 

-12,8| 

i2 

-10,8 

0,5 

-^,4 

-6,9 

-5,5 

-6,0 

-1,0 

-6,6 

-6,6 

-4,7 

-7,0 

-7  J 

^3 

-9,4 

-8,8 

-6,8 

-6,1 

-«,2 

-4,2 

-7,6 

-7,8 

-8,5 

-10,8 

-9,9 

-I2J 

M 

-11,4 

-10,3 

-9,5 

-8,5 

-7,8 

-9.3 

-10,3 
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-24,3 
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-29,8 
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-1.4,4 

-20,4 

-23,5 

-22,1 

-17,4 

-11,5 

-19,9 

-»,8 

-8,6 

-6,0 

-^.« 

18 

^ 

-12,0 

-16,7 

-17,3 

-16,5 

-14,3 

-9,6 

-10,3 

-6,3 

-4.8 

-6,9 

-6,0 

19 

-6,1 

-7,0 

^,7 

-15,0 

-16,7 

-14,9 

-9,2 

-4,4 

-2,9 

-3,3 

-3,9 

-?,« 

20 

-14,8 

-12,4 

-14,1 

-16,0 

-16,4 

-15,4 

-14,8 

-16,3 

-6,8 

-14,0 

HB,9 

-9,2 

21 

-10,0 

-12,9 

-16,2 

-17,4 

-15,8 

-10,6 

-4,9 

-3,7 

-7,7 

-3,6 

-6,2 

-1,2 

22 

-<M> 

-«.7 

-«,4 

-13,1 

-13,2 

-10,2 

-6,8 

-«,1 

-7,4 

-4,5 

-3,5 

-2,3 

23 

-2,3 

-M 

-0,4 

-10,8 

-^,1 

-6,3 

-4,4 

-2,3 

-3,3 

-8,3 

-2,9 

-?.l 

24 

-2,0 

-4,3 

-7,0 

-6,6 

-2,5 

-0,3 

0,2 

0,6 

0,3 

-2.4 

-1,0 

H>.9 

25 

-2,8 

-4,9 

-10,7 

-7,5 

-7,0 

-6,5 

-6,5 

-3,6 

-2,7 

-1,6 

-9.4 

-  a,8 

26 

-7,9 

-13,5 

-16,1 

-12,7 

-M 

-8,6 

-6,5 

-9,4 

-2,8 

-1,3 

-3.1 

0,8 

27 

-9,6 

-H2 

-14,6 

-13,1 

-12,1 

-9,8 

-7,5 

-4,4 

-4,4 

-4,0 

-3.4 

-2,2 

28 

0,2 

-%4 

-6,8 

-7,6 

-6,6 

-5,9 

-4,0 

-0,5 

-0,4 

6,6 

-r?,4 

4,6 
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-8,4 
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-4,2 
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-n 
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-7,8 

-5,6 
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-2,6 

-2,7 

-4,0 
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-7,0 

-8,9 
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-M 

t 

9,2 
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22,1 

8,9 
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8,0 
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-2,5 

-1,3 

-0,2 
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-t,4 

-3,8 

-2,3 
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-3,5 
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-5,a 
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-3,9 
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-7,8 
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-4,8 
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-7,6 

-7,7 
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-8,1 
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-9,5 
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-8,4 
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-7,2 

-5,6 

-5,4 

-6,1 

-7,9 

-9,8 

-10,7 
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'9,6 

-8,0 

-7,< 

13 

-8,4 

-7,3 

-5,9 

-6,0 

-6,4 

-8,1 

-9,6 

-10,4 
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-9,4 

-n 

14 

-8,8 

-8,0 

-6,8 

-6,0 

-6,1 

-7,0 

-8,0 

-9,2 

-9,0 
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-7,9 

-8,1 

15 

-9,5 

-7,8 
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-6,9 
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-9,4 

-8,8 
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-«,6 

-M 

16 
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10,8 
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9,4 
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3,9 
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18 

-6,1 
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-9,« 
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-9,7 

-«,7 
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-13,1 
-14,2 
44,3 
-13,9 


^«H4t«-B4.  zm. 


-11, !2 

-13,6 

-13,6 

-12,5 

-13,1 

-13,0 

-12,4 

-12,5 

-12,4 

-14,0 

-4,4 

-«,6 

-9,9 

-11,3 

-12,1 
-11,9 
-11,6 
-10,6 
-13,2 
-10,1 
-13,0 
-11,4 
-13,1 
-14,2 
-13,0 
-10,0 
-12,4 
-12,5 
-13,0 
-14,0 
-12,8 


-11,6 
-12,6 
-12,0 
-12,5 

-11,7 

-12,2 

-12,3 

-12,9 

-13,1 

-14,Ji 

-2,3 

-«,3 

-9,6 

-11,3 

-11,9 

-11,1 
-11,0 

-12,0 

-12,3 

-9,9 
-12,5 
-12,3 
-12,4 
-14,3 
-10,7 

-9,7 
-12,8 
-12,4 
-13,1 
-13,8 
-13,0 


-10,3 
-12,7 
-12,4 
-12,3 
-11,6 
-11,9 
12,3 
-12,8 
-13,2 
-14,7 
-2,4 
-8,6 
-10,1 
-11,6 
-12,0 
-12,7 
-10,5 

■11,7 
43,0 
-10,0 
-12,8 
-13,5 

"14,1 
-15,0 
-12,1 
-8,51 
-12,4 
42,3 
43,4 
44,1 
42,7 


Hl    I    2h   I    3h 


41,0 
43,2 
-13,B 
42,8 
41,9 
-12,0 
-12,8 
-12,3 
44,3 
46,4 
-0,7 
-9,0 
40,4 
-12,5 
12,0 
42,5 
-10,4 
41,6 
43,0 
-12,9 
-12,4 
43,2 
-13,9 
-13,8 
41,3 
-8,8 
41,0 
-12,8 
-13,9 
44,4 
42,2 


-10,9 

-11,7 
-13,6 

-13,3 

-12,7 

-12,2 

-12,8 

-12,8 

-14,3 

-13,6 

1,3 

-9,0 
-11,0 
-12,9 
-13,0 
-11,2 
-11,3 
-11,2 
-13,6 
-12,6 
-12,1 
-12,0 
-13,4 
-13,3 
-12,9 

-8,9 
-10,8 
-13,1 
-14,2 
-13,8 

> 

-12,8 


-11,7 
-12,2 
-13,4 
-13,4 
-13,0 
-12,7 
-13,1 
-13,4 
-13,5 
-3,2 

0,1 
-9,1 
-11,2 
-12,9 
-13,4 
-10,4 
-10,1 
-11,6 
-13,9 
-12,4 
-11,5 
^12,5 
-13,2 
-12,8 
-11,9 

-7,1 
-10,6 

-12,1 
-14,0 
-13,4 
-12,7 


■jrj  5h'  I     6h 


41,6 
41,8 
43,1 
43,6 
43,2 
42,6 
43,4 
43,6 
-9,7 
-3,9 
-0,6 
-9,6 
41,1 
43,1 
-13,7 
-9,9 
-9,6 
-12,2 
-14,5 
-12,4 
-10,8 
-12,0 
-13,6 
41,3 
-12,7 
-6,6 
40,5 
-12,2 
-13,5 
-13,3 
41,5 


-12,3 
-11,B 
-13,5 
-14,2 
-14,0 
-13,0 
-14,0 
-14,2 
-9,6 
-5,9 
-3,0 
-10,3 
-11,6 
-13,3 
-13,7 
-11,1 
.-9,9 
-12,9 
-13,0 
-12,6 
-11,8 
-13,1 
-12,7 
-13,9 
-13,2 
-10,4 
-11,6 
-12,7 
-14,3 
-13,2 
1-13,4 

10 


I 


-12,7 
-f2,l 
i-l4,0 
»-14,8 
el4,4 
^l3,3 
1-14,4 
-14,5 
•-13,0 
-4,3 

-5,1 
-10,8 
-12,1 
-13,8 
-14,5 
-14,7 

-9,8 
^-11,9 
-13,1 
-13,4 
M2,6 
-13,5 
•-10,3 
•-14,5 
i-13,6 
♦■11,7 
-11;8 
-12,8 
i-14,6 
-13,8 
1-13.4 
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Declinattoii. 

MoigeoB. 

Abends 

T. 

7fc 

8k 

9k 

10b  1 

iik 

12h 

Ih       2k 

3k  1 

4k  1 

6k    1    6ii 

1 

37,0 

37,4 

38,6 

38,9 

u;t 

40,0 

40,0 

39,5 

38,9 

40,1 

39,2 

38,7 

2 

37,0 

37,0 

38,3 

39,7 

40,3 

40,7 

40,6 

39,7 

39,4 

40,0 

39,5 

3M 

3 

37,5 

38,3 

38,9 

39,9 

41,4 

41,9 

40,9 

39,0 

38,4 

39,0 

39,1 

38,1 

4 

37,0 

37,5 

38,3 

40,3 

41,4 

44,7 

43,9 

41,4 

38,3 

39,7 

40,6 

39,1 

5 

36,2 

36,7 

37,0 

38,6 

40,8 

43,3 

42,8 

41,4 

38,7 

38,6 

38,6 

38,4 

6 

36,8 

36,3 

36,1 

37,0 

38,6 

40,4 

41,3 

40,4 

?8,8 

39,5 

39,0 

41,1 

7 

36,9 

37,1 

38,3 

38,4 

40,3 

41,6 

41,4 

40,4 

38,1 

38,1 

38,5 

38,1 

8 

37,3 

37,7 

39,0 

39,5 

42,0 

41,3 

42,4 

41,7 

39,7 

39,0 

39,7 

38,1 

9 

37,3 

37,2 

38,0 

39,0 

39,8 

42,4 

42,0 

40,9 

38,6 

38,6 

38,4 

38,4; 

10 

37,0 

37,0 

36,2 

36,9 

39,0 

41,4 

42,0 

40,7 

39,4 

38,4 

38,9 

38,7' 

11 

36,9 

36,9 

37,2 

39,9 

42,1 

43,3 

41,9 

40,0 

38,7 

37,9 

38,3 

38,6 

12 

36,6 

36,9 

35,8 

37,8 

39,5 

42,6 

42,6 

41,8 

40,3 

39,4 

40,2 

41,2' 

13 

37,1 

36,8 

38,2 

39,6 

40,0 

40,9 

40,9 

40,4 

35,9 

39,0 

37,5 

37,4 

14 

36,1 

37,9 

39,5 

39,8 

40,0 

41,2 

40,5 

41,3 

40,5 

37,4 

39,0 

39,5> 

15 

36,6 

37,0 

38,7 

40,0 

43,0 

44,0 

41,7 

40,5 

39,5 

37,9 

37,9 

37,1 

16 

37,0 

36,4 

'  37,4 

38,6 

40,5 

41,8 

41,5 

40,2 

38,6 

37,7 

38,4 

38,4 

17 

36,4 

36,0 

36,0 

38,4 

40,1 

41,5 

41,9 

41,5 

39,0 

38,2 

38,6 

38,1 

18 

36,1 

34,9 

34,8 

36,5 

38,7 

40,9 

41,1 

41,1 

40,6 

39,0 

38,3 

39,0; 

19 

37,5 

37,1 

37,7 

39,7 

40,8 

43,0 

43,0 

43,4 

41,4 

39,0 

39,6 

39,2 

20 

36,3 

36,0 

35,8 

37,2 

38,1 

41,1 

42,4 

38,6 

40,3 

39,6 

40,9 

40,1 

21 

37,0 

37,5 

38,1 

40,9 

40,0 

41,9 

42,7 

42,6 

41,2 

39,2 

37,6 

36,7 

22 

36,4 

36,0 

37,0 

37,4 

40,0 

42,0 

43,4 

41,0 

40,1 

39,7 

35,9 

40,0 

23 

35,0 

34,6 

33,4 

37,4 

37,9 

37,8 

40,4 

40,1 

41,6 

41,3 

34,0 

39,0 

24 

36,7 

36,7 

35,0 

36,2 

42,1 

44,7 

51,0 

47,1 

46,5 

39,9 

36,2 

39,9 

25 

37,9 

;  36,7 

38,2 

40,0 

43,4 

45,3 

43,6 

44,7 

43,2 

38,9 

38,1 

31,5 

26 

42,0 

36,2 

40,9 

38,8 

40,5 

39,5 

45,5 

41,5 

33,6 

ä9,2 

41,5 

40,3 

27 

48,8 

41,7 

41,3 

39,4 

44,7 

42,0 

38,0 

40,0 

35,3 

36,6 

33,3 

28,0 

28 

36,0 

34,3 

33,1 

34,1 

38,2 

40,2 

41,2 

40,7 

38,6 

38,4 

37,5 

37,8 

29 

35,7 

34,9 

33,3 

34,1 

37,1 

39,4 

40,6 

40,7 

39,5 

39,0 

37,7 

36,6 

30 

35,7 

35,6 

34,8 

37,5 

41,0 

42,6 

46,6 

40,6 

40,0 

.38,6 

38,0 

37,2 

31 

36,0 

35,0 

33,9 

34,7 

38,5 

41,1 

42,9 

42,5 

41,4 

39,5 

38,4 

30,5 
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Intensität. 

Morgens.  Al>end8. 

T.  I  7H  I  81^  I    9ii  I  IQfc  I  11»^  I  121^  II    llt  i   2fc  I    3h  I    411  I    5k   I    sT 


1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 

ii 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

121 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 


23,1 
27,5 
21,5 
25,4 
22,4 
27,2 
19,4 
22,0 
25,2 
26,5 
26,7 
24,9 
25,2 
26,0 
24,7 
26,9 
25,4 
25,5 
29,8 
32,1 
27,5 
26,5 
18,2 
15,4 
11,8 
13,6 
9,0 
19,8 
23,2 
24,9 
24,9 


22,4 
26,3 
20,7 
22,8 
20,0 
2B,8 
19,4 
21,8 
25,5 
25,4 
24,2 

24,o: 

25,6 
25,1 
23,9 
25,8 
23,2 
23,4 
27,5 
30,4 
25,8 
24,6 
18,9 
16,0 
7,7 

11,3 
19,5 
22,0 
25,4 
24,1 


21,5 
22,3 
19,2 
23,3 
17,3 
25,2 
18,6 
20,7 
21,6 
23,1 
20,3 
25,0 
24,1 
22,7 
22,1 
23,5 
20,2 
19,9 
24,6 
26,0 
16,4 
21,6 
21,4 
13,1 
5,9 
6,7 
5,8 
13,2 
18,2 
22,2 
21,0 


20,2 

19,3 

19,9 

21,0 

21,6 

21,0 

19,9 

20,9 

20,1 

20,7 

21,2 

24,4 

25,0 

26,0 

18,1 

18,7 

20,1 

21,1 

22,9 

23,7 

23,0 

21,2 

20,2 

21,3 

23,2 

24,2 

23,2 

23,0 

14,1 

13,2 

15,6 

18,0 

21,6 

22,4 

21,8 

23,7 

23,5 

22,0 

33,0 

34,0 

29,9 

31,5 

18,1 

18,3 

19,9 

21,4 

22,7 

23,0 

22,0 

21,0 

22,0 

21,8 

24,2 

25,3 

24,4 

23,6 

19,5 

19,3 

24,8 

27,6 

23,7 

21,4 

21,1 

19,6 

19,0 

20,6 

22,0 

21,4 

22,7 

22,2 

18,5 

16,5 

15,7 

17,4 

19,4 

20,6 

22,4 

23,5 

20,9 

19,1 

19,1 

20,2 

21,9 

23,0 

22,7 

22,5 

24,2 

24,8 

20,2 

22,6 

19,4 

19,6 

19,2 

21,3 

22,9 

25,2 

25,4 

23,0 

21,4 

21,7 

21,5 

25,1 

27,5 

27,4 

24,1 

21,6 

21,4 

25,0 

28,1 

29,0 

28,0 

27,5 

17,8 

18,0 

20,4 

23,9 

25,3 

24,9 

25,7 

16,7 

17,4 

20,4 

21,3 

21,3 

21,6 

23,4 

19,9 

21,4 

27,0 

27,1 

27,2 

25,6 

25,7 

22,4 

22,5 

24,8 

25,1 

18,6 

23,7 

24,2 

18,2 

18,6 

19,8 

19,8 

18,1 

21,3 

22,7 

16,8 

18,5 

21,6 

22,6 

26,2 

27,0 

26,4 

8,8 

8,0 

6,3 

8,8 

5,4 

7,7 

11,6 

9,1 

-10,0 

1,7 

14,7 

1,4 

-8,3 

7,9 

0,1 

0,2 

2,0 

-0,9 

5,2 

9,2 

1,2 

6,1 

5,8 

4,2 

2,3 

10,3 

-13,2 

13,7 

-1,7 

-7,4 

-4,5 

-2,6 

1,4 

-1,0 

-0,3 

10,4 

10,6 

11,5 

12,9 

14,1 

15,4 

15,5 

16,4 

15,2 

15,1 

17,4 

18,4 

19,2 

20,6 

19,2 

15,4 

15,6 

18,1 

17,3 

19,6 

18,8 

18,0 

16,3 

16,0 

17,6 

19,0 

21,2 

22,7 

22,7 
26,2 
23,8 
20,9 
22,8 
81,3 
21,0 
22,8 
22,3 
21,0 
22,8 
21,7 
22,6 
25,0 
20,5 
26,7 
24,5 
22,2 
25,2 
23,1 
23,4 
26,6 
6,4 
6,4 
-8,2 
18,2 
5,7 
17,0 
20,6 
19,8 
15,9 


»4,4 

25,6 
i3,8 
tÖ,7 
23,2 
16,5 
21,9 
23,0 
t3,l 
22,6 
12,3 
20,2 
22,8 
21,3 
22,5 
26,2 
25,9 
22,1 
27,1 
23,8 
25,0 
24,2 
18,1 
10,6 
1,8 
20,9 
14,9 
19,2 
22,4 
22,1 
10,5 


» 


Itum  im- 


■s 

-11^ 

-14,B 

-13,« 

12,S 

-12,2 

-12.3 

-13.0 

-13,4 

-13,1 

-12,S 

-13,7 

-11,1 

% 

-lt,< 

-16,9 

-13,B 

-12,« 

-12,5 

-12,9 

-13,0 

-14,3 

-15,3 

-15,3 

-15,3 

-fS,l 

3 

-13.« 

-12,8 

-12,0 

-11,0 

-11,2 

-11,9 

-12,8 

-13,5 

-Hl 

-14,0 

-13,9 

13; 

t 

-15,0 

-18,6 

-13,4 

-12,6 

-12,4 

-12,8 

-13,7 

-14,3 

-14,5 

-14,1 

-13,0 

-«,! 

» 

-U^ 

-13,1 

-11,6 

-10,0 

-9.4 

-10,7 

-11,4 

-13,1 

-13,9 

-13,8 

-13,5 

.11,. 

a 

-45,4 

-16,J 

-15,2 

-14,7 

-14,5 

-18,1 

-19,0 

-19,3 

-17,8 

-18,5 

-18,7 

-20, 

7 

-12,4 

-12,2 

-11,7 

-11,5 

-11,7 

-12,8 

-13,4 

-14.1 

-14,1 

-13,7 

-13,3 

-13,1 

8 

-13,7 

-13,8 

-13,4 

-13,5 

-13,7 

-14,0 

-15,0 

-15,3 

-14,6 

-14,6 

-15,4 

-11,. 

9 

-15,7 

-18,0 

-14,4 

-13,2 

-13,1 

-15,6 

-17,2 

-15,2 

-14,4 

-14,0 

-14,7 

-li,l 

l» 

-17,0 

-16,8 

-15,5 

-14,0 

-13,» 

-14,6 

-15,0 

-14,9 

-15,2 

-15,0 

-15,1 

-IW 

U 

-^^* 

-1,6,4 

-14,5 

-13,8 

-13,2 

-14,6 

-14,3 

-15,1 

-15,3 

-16,2 

-15,8 

-H,ü 

12 

-10,0 

-17,8 

-16,8 

-15,! 

-14,9 

-14,2 

-15,0 

-15,1 

-15,2 

-14,6 

-15,2 

-11,0 

13 

-U,l 

-14,a 

-14,8 

-14,3 

-14,3 

-14,1 

-14,8 

-12,5 

-12,6 

-11,2 

-13,0 

-13,1 

U 

-U,7 

-14,9 

-13,1 

-U,7 

-11,2 

-12,1 

-13,1 

-13.8 

-14,1 

-13,3 

-13,8 

-H,l 

15 

-U,« 

-14,1 

-13,2 

-12,9 

-(2,7 

-12,3 

-14,2 

-16,4 

-(5.5 

-13,9 

-12,4 

-13,1 

18 

-14,9 

-14,1 

-13,1 

-12,2 

-12,3 

-13,» 

-15,3 

-15,7 

-15,6 

-16,3 

-14,5 

-Hl 

17 

-14,9 

-",2 

-12,9 

-11,5 

-11,3 

-12,6 

-14,2 

-14,6 

-14,8 

-15,2 

-14,8 

-W 

19 

-16,8 

-14,6 

-13,1 

-11,6 

-12,0 

-13,2 

-13,6 

-13,5 

-13,5 

-14,7 

-14,0 

-1« 

Ifi 

-15,3 

-IM 

-12,1 

-9,8 

-11,8 

-13,5 

-13,8 

-13,6 

-13,2 

-13,0 

-13,1 

-13,1 

20 

-18,8 

-18,0 

-13,9 

-11,8 

-12,1 

-13,2 

-13,3 

-10,3 

-12,3 

-13,1 

-12,2 

-IV 

21 

-15,0 

-14,3 

-10,0 

-10,4 

-10,4 

-11,2 

-11,2 

-8,9 

-11,3 

-12,1 

-12,7 

-13,7 

22 

-14,7 

-13,9 

-12.0 

-8,9 

-H3 

-12,3 

-12,6 

-14,1 

-14,4 

-14,4 

-18,0 

-13,1 

23 

-40,8 

-10,7 

-12,5 

-6,1 

-5,8 

-5,1 

-6,4 

-4,3 

-4,8 

-6,8 

-4,7 

-1«,1 

H 

-9,8 

-(0,1 

-9,0 

-7,0 

2,9 

-2,7 

-7.3 

-0,7 

4,1 

-4,0 

-4,0 

-1,1 

25 

-6,S 

-M 

-4,4 

-'.* 

-1.3 

-1.8 

-0,3 

-2,4 

-3,2 

1,0 

1^0 

-1,' 

26 

-',« 

-3,0 

-3,5 

A2 

-3,5 

-2,2 

-0,5 

-4,0 

8,7 

-4,6 

-8,0 

-10,3 

27 

-5,7 

-6,4 

-3,6 

0,1 

4.0 

2,1 

2,0 

0,7 

1,7 

0,9 

-2,2 

-7,0 

28 

-(0,^ 

-9,8 

-7,5 

-6,0 

-5.4 

-5,7 

-6,4 

-6,9 

-7,9 

-7* 

-9,5 

-1,1 

29 

-11,8 

-11* 

-9,9 

-8.2 

-«,4 

Ao 

-8.8 

-8,3 

-8,6 

-(0,8 

-10,6 

-11,! 

30 

-12,8 

-13.3 

-11,8 

-(0,4 

-8.6 

-8,2 

-8.8 

-w 

-9.9 

-9,6 

-10,0 

-11,3 

?\ 

-13,0 

-12.8 

-(1.5 

-10/1 

-8,8 

-8,7 

-9.8 

-10.4 

-(1,6 

-\\i 

-4» 

-1,7 

Dohrtar  1861; 


IlMiltaHMteB. 

Mftjrgens. 

Abends. 

T.  1  Ih 

8)1 

9b 

lOib      Hb  1 

1211 

Ib 

2k 

3b 

4b 

5b        6b 

\ 

31,7 

3&,6 

88,6 

39^4 

88,6 

41,3 

41,6 

42,0 

42,0 

8M 

37,9 

37,9 

2 

3«,1 

36,6 

34,9 

35,3 

37,4 

39,4 

40,1 

42,4 

43,1 

40,4 

87,6 

38,3 

3 

88,0 

3a,6 

36,0 

36,9 

89,6 

40,9 

41,6 

42,6 

41,5 

40,1 

891,0 

38,2 

4 

3<,7 

30,1 

35,6 

30,5 

3^9 

39,6 

40,6 

40,6 

40,3 

40,1 

38,7 

36,3 

5 

38,2 

85,6 

34,9 

35,7 

88,8 

40,9 

41,2 

41,1 

89,9 

89,8 

39,0 

37,8 

6 

36,5 

85,7 

84,0 

85,8 

37,9 

4ü,0 

41,3 

41,4 

39,8 

38,1 

36,4 

38,6 

7 

38,5 

85,9 

33,7 

35,5 

37,1 

40,8 

40,8 

42,1 

42,1 

40,0 

38^ 

38,4 

8 

38,6 

85,3 

34,1 

35,7 

38,8 

42,3 

43,2 

43,1 

41,3 

39,0 

37,6 

37,0 

% 

37,0 

85,7 

34,8 

85,7 

37,7 

41,3 

42,7 

43,2 

42,8 

41,1 

40,6 

39,0 

'  10 

387 

35,6 

35,2 

80,6 

41,1 

42,5 

45,6 

44,1 

42,2 

41,9 

40,0 

39,4 

In 

35,2 

35,4 

35,7 

87,0 

42,4 

41,6 

47,0 

44,1 

42,4 

40,0 

40,4 

38,8 

12 

38,9 

35,1 

34,8 

33,8 

38,0 

39,8 

41,2 

42,0 

41,9 

41,1 

38,4 

37,0 

13 

88,0 

33,8 

35,0 

35,4 

37,9 

40,6 

41,3 

40,9 

41,1 

39,3 

39,3 

36,5 

14 

35,H 

35,0 

34,0 

34,6 

38,0 

40,5 

41,9 

42,5 

42,0 

40,3 

38,8 

37,5 

tö 

36,3 

34,6 

83,6 

84,1 

37,0 

40,3 

43,0 

43,0 

42,0 

40,4 

38,8 

37,1 

16 

38,5 

86,0 

34,4 

86,3 

39,2 

42,0 

43,6 

46,0 

44,0 

41,6 

38,6 

37,0 

17 

34,9 

33,1 

33,4 

33,7 

38,4 

40,1 

43,0 

42,1 

41,1 

38,0 

30,0 

37,7 

18 

3M 

34,5 

33,6 

34,6 

36,3 

38,9 

40,3 

42,3 

42,0 

40,9 

39,8 

37,2 

19 

34,9 

83,1 

31,9 

32,3 

36^9 

30,6 

44,3 

44,1 

43,0 

38,0 

88,8 

36,0 

20 

3&,3 

83,9 

33,3 

34,4 

37,6 

391,7 

42,3 

43,1 

43,0 

40,8 

89,1 

38,1 

21 

34,6 

34,1 

32,2 

33,6 

37,8 

39,6 

44,1 

44,2 

44,4 

41,5 

38,9 

36,6 

22 

3M 

85,5 

35,0 

35,0 

40,0 

43,8 

44,6 

48,0 

44,0 

41,9 

30,9 

36,9 

23 

34^5 

,83,9 

32,6 

34,3 

38,0 

40,0 

42,2 

43,6 

41,8 

38,8 

37,6 

37,2 

24 

34je 

32,8 

82,0 

34,0 

37,3 

39,4 

41,8 

44,6 

41,1 

38,7 

30,9 

32,8 

25 

3M 

35,0 

35»3 

37,0 

39,2 

41,6 

43,0 

41,6 

40^0 

391,5 

37,2 

37,2 

26 

3.44» 

33,1 

32,3 

34,9 

38,6 

40,6 

42,6 

42,6 

40,7 

38,9 

38^2 

30^0 

27 

34,6 

33,5 

32,7 

34,4 

37,9 

44,3 

45,^ 

40,7 

43,0 

48,2 

43,4 

39^0 

^8 

3)^,3 

35^6 

34,9 

35,1 

39,1 

43,7 

40,0 

46,8 

39,7 

44,1 

33,8 

.38,1 

f 

78 


Febrnar  1861< 


Mmtmwmi 

lUU. 

Moi^ 

eng. 

Abends. 

T.      7b 

8b 

9b 

10h 

Hb 

12b 

Ib 

2b 

3b 

4b' 

5b 

JL 

1 

23,2 

21,0 

18,4 

16,5 

14,5 

16,3 

16,8 

16,9 

17,4 

12,5 

19,1 

20,2 

Z 

23)8 

19,7 

20,4 

19,9 

IM 

16,8 

15,5 

19,9 

19,8 

16,3 

18,8 

22,6 

3 

24^9 

23,2 

22,1 

18,6 

16,6 

17,1 

17,3 

18,4 

19,7 

22,0 

23,1 

21,7 

i 

24,4 

23,8 

23,0 

21,0 

19,8 

19,8 

21,7 

21,5 

20,9 

22,6 

23,5 

23,9 

5 

25,1 

25,3 

24,0 

22,3 

19,1 

17,3 

19,0 

19,1 

20,1 

21,3 

22,0 

24,1 

• 

29,2 

28,3 

26,6 

23,1 

20,9 

20,8 

21,8 

23,0 

21,7 

21,3 

21,9 

25,0 

7 

90,4 

28,8 

25,6 

23,4 

20,4 

18,5 

18,2 

21,6 

22,3 

22,3 

21,1 

•24,8 

8 

30,7 

29,7 

24,9 

22,8 

21,4 

22,2 

22,9 

23,8 

24,5 

24,4 

22,6 

19,4 

9 

31,5 

29,6 

26,5 

24,8 

22,7 

21,9 
23,9 

22,5 

24,2 

25,1 

26,2 

25,8 

28,2 

10 

30,4 

30,0 

26,6 

25,6 

26,1 

24,1 

21,4 

24,0 

26,5 

24,2 

25,» 

11 

24,2 

22,9 

21,8 

17,5 

15,9 

14,3 

17,2 

14,2 

24,3 

21,8 

19,6 

23,2 

12 

27,0 

25,9 

24,5 

18,5 

12,4 

16,7 

21,9 

23,8 

23,7 

20,9 

14,1 

IM 

13 

27,7 

28,0 

24,6 

23,2 

22,1 

22,3 

21,6 

22,8 

23,3 

23,2 

24,1 

25,7 

U 

30,0 

29,9 

26,0 

21,9 

20,0 

20,9 

22,5 

23,0 

22,8 

24,1 

24,5 

25,4 

15 

31,1 

30,7 

28,8 

26,8 

26,4 

26,0 

27,3 

27,2 

26,4 

27,7 

28,6 

26,4 

16 

32,7 

31,7 

29,9 

28,3 

28,1 

25,0 

23,9 

21,4 

23,3 

26,9 

23,1 

22,7 

17 

29,8 

29,4 

26,4 

25,7 

26,4 

15,6 

21,3 

21,6| 

20,5 

19,2 

24,4 

25,9 

18 

31,8 

80,7 

27,0 

26,2 

23,6 

23,0 

23,3 

26,6 

26,5 

26,0 

25,8 

23,6 

13 

29,9 

29,6 

27,5 

24,0 

22,1 

21,7 

21,9 

17,5 

23,9 

18,4 

22,5 

26,0 

20 

29,6 

27,6 

24,6 

22,9 

21,6 

21,0 

22,3 

20,8 

25,6 

26,4 

26,8 

27,4 

21 

31,4 

28,3 

27,2 

24,8 

23,1 

18,3 

20,7 

22,3 

23,8 

22,9 

22,3 

22,7 

22 

25,7 

25,6 

24,7 

21,3 

18,7 

19,2 

18,7 

17,2 

21,9 

22,7 

20,9 

22,1 

23 

25,0 

21,6 

16,1 

14,9 

14,9 

13,8 

15,8 

18,4 

20,4 

22,1 

23,5 

24,5 

24 

26,4 

24,5 

21,3 

20,3 

20,3 

21,5 

24,4 

25,0 

23,5 

26,0 

25,8 

23,0 

25 

25,5 

V4,2 

21,9 

21,6 

22,3 

19,9 

22,4 

23,3 

22,8 

23,9 

23,3 

25,7 

26 

27,8 

26,8 

25,5 

24,7 

21,8 

23,2 

27,1 

28,4 

26,3 

24,9 

26,8 

27,1 

27 

31,1 

29,2 

26,8 

25,7 

26,5 

33,5 

30,7 

29,8 

23,3 

25,1 

12,5 

13,1 

;  ^ 

7,4 

10,9 

11,6 

7,7 

^i 

6,6 

7,4 

10,0 

13,8 

10,5 

4,3 

6,0 

Fetnuar  1861. 


7» 


IncifaiatiMi.                               1 

ÜArgens.                                            Abends.                       | 

JL 

7k 

8k 

9h 

10k 

11h  1  12h 

1^    1    2li 

311  (   4b 

5h    1     6h   1 

1 

-13^ 

-11,9 

-10,5 

-9,5 

-8^5 

-7,7 

-«,» 

-8,9 

-9,0 

-6,8 

-9,9 

-1P,9 

2 

-t2,8 

-10,« 

-11,8 

-11,5 

-10,5 

-9,9 

-9,3 

-10,8 

-10,9 

-9,0 

-10,1 

-12,3 

3 

-14,0 

-13,1 

-12,7 

-11,0 

-10,0 

-10,0 

-9,9 

-9,7 

-10,6 

-11,6 

-12,6'  -11,7 

* 

-13,5 

-13,« 

-13,0 

-il.« 

-11,5 

-11,0 

-11,3 

-11,2 

-11,0 

-11,7 

-12,5  -12,8 

5 

-13,5 

-13,« 

-13,3 

-12,7 

-10,7 

-9,3 

-9,5 

-9,5 

-10,4 

-10,9 

-11,5  -12,7 

6 

-15,2 

-15,0 

-IM 

-14,8 

-13,5 

-13,1 

-12,9 

-13,1 

-12,9 

11,9 

9,3      6,2 

7 

6,« 

6,5 

— 

8,9 

— 

10,8 

11,0 

— 

— 

7,0 

7,4 

6,1 

8 

1,5 

2.1 

— 

2,1 

2,9 

2,8 

2,8 

2,4 

— 



— 

■  8,6 

9 

^« 

-3,7 

-«.* 

-1,8 

— 

0,0 

^,1 

— 

— 

-0,1 

-1,7 

-3,3 

10 

5,7 

6,7 

4,1 

3,6 

3,1 

1.» 

-1,6 

-0,2 

^1,9 

-2,9 

-2,3 

-3,1 

11 

-3,3 

-2,7 

-!,• 

-0,5 

Oi9 

1.» 

0,8 

2,3 

-M 

-1,8 

-0,8 

-^i 

12 

-4,7 

-4,4 

-3,7 

-1,0 

2.1 

0,3 

^1,6 

-2,6 

-2,1 

-<^1 

2,7 

0^4 

13 

-4,4 

-5,0 

-3^8 

-3,4 

-2,6 

-2,8 

•1,^ 

-1,7 

— 

— 

-0,9 

-2,7 

14 

-«,5 

-6,1 

-4.« 

-2,9 

-2,1 

-2,2 

-2,9 

-2,7 

-2,6 

-2,9 

-3,6 

-4,0 

15 

-7,8 

-7,2 

-6,6 

-6,1 

-6»7 

-6i» 

-5,9 

-5,6 

-5,1 

-5^5 

-6.2 

-5^0 

16 

-«,8 

-7.« 

-7,1 

— 

— 

— 

— 

-4,4 

-6,3 

-8,1 

-7,0 

-7,0 

17 

-11,9 

-10,4 

-6,2 

-8,6 

-8,8 

-3,5 

•5,6 

-5,2 

-4,3 

-4,0 

-6,8 

-7,2 

18 

-10,8 

-10,4 

-8,8 

-«,6 

-7,5 

-»,» 

-^8,8 

-7,8 

-8,0 

-7,4 

-7,8 

-«,4 

19 

-10,8 

-1(^1 

-«,6 

-8,4 

-7,6 

-6,9 

^8,0 

-3,2 

-6^0 

-4,9 

-6,0 

-7,9 

20 

-10,0 

-»,« 

-7,» 

-7,1 

-M 

-6,7 

-9,8 

— 

-7,7 

-7,9 

-8,4 

-8,7 

21 

-11,1 

-M 

-9,1 

j-7,9 

-«,9 

-4,5 

-6,4 

-6,2 

-6,4 

-6,8 

-6,1 

^4 

22 

-8,0 

-«,2 

-7,7 

-6,6 

-5,6 

-4,1 

-3,4 

-2,7 

-4,6 

-5,4 

-4,8 

-6,6 

23 

-7,8 

-6,1 

-3,7 

-3,4 

-2,8 

-2,2 

-2,8 

-3,9 

-4,6 

-6,6 

-6,6 

-7,2 

24 

-8,6 

-7,7 

-6^4 

-6,1 

-5,9 

-6,5 

•7.9 

-7,6 

-6,7 

-6,9 

-7,8 

-7,1 

25 

-8,4 

-7,0 

"ftl^ 

-7,0 

-7»2 

-5,7 

-8,7 



-7,6 

-7,8 

-7,7 

-9,0 

26 

-10,7 

-10,4 

-10,0 

-M 

-8,5 

-9,1 

-7,0 

-7,1 

-6,3 

-6,5 

-6,6 

-8,1 

27 

-M 

-«,* 

-7,5 

-u 

-7,7 

hlO,9 

-9,0 

-7,6 

-4,3 

-3,8 

1,6 

0,9 

28 

M 

o# 

^» 

«.« 

3,8 

3,2 

3,1 

2,4 

1,5 

i 

3,8 

5,6 

6,4 

* 

t 

« 

• 

* 

\  ' 

1 

4 

> 
■ 
■ 

1 

m 


März  1861. 


WHt^Mn&UiblL 

Morgens. 

Afcends. 

T.  1    7h 

8h 

9h 

10h 

11h 

12h 

Ih   1   2h    1     3h   1   4h    1    5h    1     6b  1 

i 

38,7 

37,1 

83,4 

33,9 

36,9 

39,5 

43,4 

43,9 

4«,1 

41,4 

40,2 

28,6 

2 

35,3 

85,2 

34,3 

36,7 

36,3 

39,5 

40,6 

42,0 

41,1 

88,1 

35,5 

33,4 

3 

34,9 

33,1 

32,2 

33,5 

36,4 

39,8 

42,i 

43,2 

43/) 

40,6 

87,4 

37,0 

4 

85,7 

34,0 

31,9 

34,  f 

38,0 

40,5 

41,1 

42,1 

40,5 

38,6 

«8,1 

38,1 

5 

34,6 

33,6 

33,7 

35,7 

38,3 

40,9 

40,ä 

40,3 

89,4 

98,3 

87,0 

37,1 

6 

92,5 

31,9 

34,0 

37,4 

40,9 

43,6 

41,7 

44>1 

40^8 

89,0 

86,7 

36,6 

7 

34,0 

82,1 

32,2 

35,2 

38,7 

42,3 

43,0 

40,3 

39,5 

38,1 

36,9 

37,1 

8 

34,0 

32,7 

32,6 

84,0 

87,0 

40,4 

41,0 

40,6 

39,1 

37,5 

87,0 

37,1 

9 

33,4 

82,0 

31,2 

34,2 

88,4 

44,0 

45,5 

46,1 

43,1 

39,5 

40)8 

41,2 

10 

32,1 

3i,0 

35;9 

35,7 

38,5 

40,1 

39,6 

43,9 

39,0 

38,0 

87y8 

37,4 

11 

33,8 

33,0 

83,5 

84,8 

38,9 

41,0 

41,2 

41,0 

40,2 

38,t) 

86,6 

36,9 

12 

34,4 

31,6 

33,0 

35,1 

88,0 

40,9 

41,7 

41,8 

43,6 

80)9 

86)0 

37,0 

13 

33,2 

31,2 

30,1 

34,1 

88,4 

41,7 

43,6 

42,8 

41,7 

89,3 

87,6 

37,5 

14 

35,5 

36,0 

38,8 

36,1 

41',0 

42,6 

40,5 

41,1 

44,9 

40,1 

86,8 

37,1 

15 

32,5 

81,1 

80,3 

32,7 

36,1 

41,1 

41,9 

41,0 

40,6 

88,0 

86^5 

37,3 

16 

35,5 

82,9 

32,7 

87,6 

38,5 

40,8 

42,4 

41,0 

40)4 

89,0 

88,6 

37,8 

17 

83,9 

83,0 

32,8 

34,8 

87,7 

40,9 

43,0 

43,1 

41,5 

89,4 

87,9 

37,9 

16 

34,5 

32,2 

31,8 

33,9 

37,1 

41,3 

46,1 

47,3 

42,5 

40,9 

89,4 

38,2 

19 

33,4 

31,5 

31,2 

35,0 

37,5 

43,9 

46,5 

42,0 

43,9 

41,7 

87,8 

34,7 

20 

83,7 

32,0 

32,5 

34,6 

40,6 

42,7 

42,0 

42,2 

4^,9 

88^0 

88,1 

37,5 

21 

83,8 

31,5 

82,2 

36,6 

40,4 

43,0 

45,9 

43^6 

40,6 

88,4 

m 

36,5 

22 

33,1 

82,0 

31,2 

34,5 

88,6 

42,1 

43,8 

43,3 

41,8 

89,1 

37,6 

38^0 

^3 

33,4 

91,1 

32,3 

35,3 

4^,7 

44,0 

46,4 

44,8 

43,1 

40,7 

39,6 

37,4 

24 

32,5 

32,0 

33,2 

35,1 

41,4 

43,8 

44,6 

43,5 

41,8 

89^9 

88,8 

38,5 

25 

34,8 

83,3 

34,9 

37,7 

43,3 

47,6 

48,8 

47,4 

47,4 

43)2 

42,0 

35,8 

26 

34,1 

84,1 

87,6 

88,7 

43,5 

45,0 

45,6 

44,5 

43,6 

42>t 

*i,t 

32,1 

27 

33,0 

33,2 

.  33,0 

85,6 

38,8 

42,7 

44,4 

U,9 

41^,2 

87,9 

Ufi 

36,7 

28 

33,7 

32,7 

33,1 

84,8 

38,5 

45,3 

46-6 

i^o 

43,4 

4^,9 

H8 

86,9 

29 

32,8 

29,5 

30,9 

33,1 

38,0 

44,1 

49,7 

49,4 

47,3 

44,0 
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-21,1 

19 

-^6,6 

-7,5 

-11,9 

-15,6 

-24,4 

-11,8 

-9,7 

-8,3 

-9,6 

-«,7 

-5,8 

1 

17 

-7,3 

-7,9 

-9,8 

-12,0 

-13,1 

-16,4 

-18,4 

-18,3 

-17,5 

-14,7 

-13,6 

-11,2 

1 

18 

-4,3 

-8,3 

-7,4 

-10,4 

-10,9 

-14,0 

-9,8 

-11,3 

-11,6 

-11,5 

-9,9 

-7,1 

19 

-7,7 

-10,7 

-12,3 

-12,9 

-11,9 

-10,6 

-11,5 

-12,6 

-11,2 

-10,5 

-10,6 

-6,9, 

20 

-4,7 

-6,0 

-4,9 

-8,1 

-8,5 

-7,9 

-6,7 

-6,6 

-2,3 

-1,4 

-3,6 

-^,9 

1 

21 

-9,0 

-8,3 

-11,9 

-12,6 

-14,7 

-14,3 

-10,4 

-11,9 

-9,1 

-4,3 

-9,5 

-3,5, 

22 

-6,7 

-11,2 

-11,0 

-13,3 

-12,1 

-9,3 

-6,1 

-4,8 

-0,5 

1,5 

3,5 

-1,8, 

23 

-12,4 

-13,5 

-15,8 

-13,1 

-14,7 

-16,6 

-10,5 

-6,4 

-8,5 

-10,4 

-5,4 

-3.6 

24 

-7,2 

-12,5 

-15,8 

-16,7 

-14,8 

-9,9 

-7,4 

-3,6 

-0,7 

-3,1 

-5,9 

-0.1: 

25 

-4,4 

-4,5 

-7,6 

-11,5 

-13,6 

-11,6 

-5,7 

-6,7 

-6,0 

^,1 

-4,6 

-3,0 

26 

-8,2 

-8,3 

-9,4 

-15,8 

-13,6 

-10,9 

-9,8 

-8,4 

-9,3 

-7,3 

-1,5 

-0,3 

27 

-4,6 

-7,9 

-8,9 

-10,0 

-13,6 

-8,5 

-5,0 

-5,3 

-1,6 

0,2 

0,1 

2.3; 

28 

-4,6 

-6,3 

-7,6 

-9,1 

-8,0 

-4,7 

-2,9 

-2,7 

-0,7 

2,6 

2,5 

-0,8 

29 

-0,5 

-2,7 

-5,1 

-6,4 

-8,0 

-«,6 

-8,2 

-4,1 

-7,6 

-3,4 

1,0 

1,0 

30 

2,6 

-0,5 

-3,0 

-6,2 

-6,6 

-7,0 

-3,8 

-2,6 

-0,8 

-0,1 

-0,7 

0,2, 

1 

April  1861. 
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IlMliiiation 

1. 

Morgeta. 

Abends. 

T.  1  7* 

8h 

Oh 

10h 

llh 

12h 

Ih 

2h 

3h 

1    *" 

5h 

6h 

1 

-8,6 

-7,9 

-6,8 

-6,1 

-4,8 

-«,0 

-4,7 

-4,9 

-6,3 

-5,9 

-7,2 

-7,7 

2 

-«,« 

-7,9 

-6,6 

-6,1 

-4,8 

-4,4 

-4,1 

-4t,7 

-3,7 

-a,6 

-4,6 

-6,6 

3 

-7,6 

-6,6 

-«,8 

-4,1 

-3,8 

-4,0 

-4,8 

-4,6 

-4,3 

-4,4 

-5,2 

-6,4 

4 

-7,6 

-6,6 

-6,2 

-4,9 

-6,1 

-4,6 

-4,3 

-4,0 

-3,6 

-3,« 

-5,1 

-6,6 

5 

-9,5 

-«,3 

-6,2 

-2,6 

-3,0 

1,9 

-0,9 

0,3 

-2,0 

-2,0 

-2,3 

-4,4 

6 

-8,0 

-7,6 

-6,6 

-4,1 

-4,8 

-4,3 

-4,4 

-3,9 

-«,3 

-4,6 

-5,0 

-«,1 

7 

-8,0 

-6,8 

-6,9 

-*,2 

-«,8 

-6,2 

-7,8 

-7,0 

-6,8 

-6,4 

-6,9 

-7,1 

6 

-7,4 

-6,1 

-4,6 

-4,2 

-4,7 

-6,2 

-3,4 

-3,7 

-4,0 

-4,8 

-6,6 

-6,7 

9* 

-4,9 

-2,9 

-1,0 

-0,7 

-2,2 

-3,« 

-4,9 

-«,1 

-6,4 

^,4 

-6,8 

-«,0 

10 

-6,6 

-5,0 

-3,6 

-2,6 

-3,0 

-4,0 

-4,9 

-6,8 

-6,9 

-6,2 

-5,7 

-«,3 

11 

-7,9 

-6,8 

-4,0 

-3,0 

-3,4 

-4,4 

-S,0 

-6,0 

-6,9 

-6,2 

-6,5 

-8,7 

12 

-6,7 

-6,2 

-4,6 

-3,1 

-2,0 

-2,4 

-2,6 

-3,1 

^,1 

-4,0 

-4,8 

-4,7 

13 

-7,3 

-5,3 

-2,7 

-1,9 

-1,5 

-4,6 

-«,7 

-2,5 

-2,9 

-3,4 

-4,4 

-5,0 

U 

-8,4 

-7,5 

-4,4 

"3,2 

-2,4 

-4,2 

-«,3 

-5,8 

-6,0 

-6,6 

-6,8 

-6,8 

15 

■«,* 

-7,1 

-4,2 

-3,6 

-0,6 

-1,3 

-1,0 

3,7 

1,7 

4.7 

2,7 

8,6 

16 

-3,1 

-2,5 

-0,2 

1,8 

6,0 

0,8 

0,6 

0,8 

2,0 

2,0 

0,6 

-1,7 

,  17 

-1,2 

-1,3 

-0,4 

1,0 

2,0 

2,6 

2,6 

2,9 

1,2 

0,3 

•-0.7 

-1,6 

18 

-3,2 

-2,6 

-2,1 

-1,0 

-0,3 

2,2 

1,0 

-0,5 

-0,6 

-0,2 

-0,7 

-2,1 

19 

-4,2 

-3,0 

-2,1 

-2,2 

-1,9 

-1,6 

-1,1 

-1,4 

-2,0 

-3,7 

-3,7 

-4,9 

20 

-5,1 

-5,2 

-8.2 

-3,9 

-3,8 

-3,0 

-2,4 

-1,9 

-3,6 

-3,4 

-2,5 

-3,6 

21 

-3,7 

-3,6 

-2,6 

-1,4 

0,0 

0,5 

-0,6 

0,8 

0.2 

-1,6 

0,7 

-1,8 

22 

-2,8 

•-1,2 

-1,2 

-0,7 

-0,8 

-1,4 

-2,9 

-2,5 

-3,7 

-4,7 

-61 

-2,9 

23 

-1,6 

-2,1 

-1,0 

-2,8 

-2,0 

-1,4 

-3,7 

-4,9 

-3,8 

-2,9 

-6,2 

-«,1 

24 

-5,5 

-2,9 

-1,2 

-1,3 

-2,6 

-4,1 

-4,9 

-6,9 

-6,3 

-4,9 

-3,3 

-5,8 

25 

-5,4 

-5,9 

-4,7 

-3,0 

-2,0 

-2,1 

-4,7 

-3,6 

-3,4 

-4,8 

-4,1 

-4,8 

26 

-2,9 

-3,0 

-2,6 

-0,« 

-1,2 

-2,5 

-2,3 

-2,2 

-0,9 

-2,1 

-4,6 

-6,1 

27 

-5,9 

-4,5 

-4,3 

-3,9 

-2,0 

-4,1 

-5,0 

-4,6 

-6,0 

-7,0 

-7,4 

-8,2 

28 

-8,8 

-6,4 

-6,0 

-5,7 

-8,6 

-8,2 

-8,4 

-7,4 

-8,1> 

-9,9 

-9,7 

-7,9 

29 

-8,7 

-7,6 

-6,9 

-6,7 

-6,2 

-5,5 

-5,1 

-5,9 

-4,9 

-7,0 

-9,0    -8,9 1 

30 

-10,6 

-9,2 

-7,9 

-6,5 

-6,4. 

-6,6 

-6,2 

-6,2 

-7,0 

-6,7 

-6,4 

-6,6 

86 


Mai  ISei. 


Declination. 

Morgens. 

Abends. 

T. 

7h 

8li 

1    9ii      10h 

llh 

12h 

Ih 

2h 

3h 

4h 

5h       61^ 

1 

30,3 

31,3 

30,4 

32,9 

37,5 

41,0 

43,4 

42,3 

44,0 

41,9 

41,3 

39,4 

2 

30,2 

30,0 

29,3 

31,4 

34,5 

39,0 

41,8 

41,6 

40,4 

40,1 

39,2 

37,9 

3 

33,0 

31,0 

32,7 

37,0 

40,1 

43,0 

43,0 

41,6 

39,5 

38,1 

36,6 

36,1 

4 

30,3 

29,8 

30,5 

34,6 

38,4 

41,6 

46,5 

45,8 

45,1 

43,0 

40,6 

37,4 

ö 

31,0 

29,2 

30,2 

34,0 

39,0 

43,7 

45,3 

47,4 

45,1 

44,0 

41,0 

39,6 

6 

33,2 

30,4 

30,0 

32,7 

36,0 

39,1 

40,9 

42,1 

41,2 

38,5 

36,9 

36,2 

7 

30,8 

30,5 

32,8 

35,5 

40,0 

43,0 

44,6 

44,0 

42,5 

41,4 

39,1 

37,1 

8 

31,3 

30,2 

31,0 

33,3 

36,6 

41,5 

44,6 

44,2 

40,4 

39,6 

38,6 

37,1 

0 

30,7 

30,1 

32,9 

35,6 

39,8 

42,5 

44,0 

44,0 

42,0 

39,9 

38,8 

37,4 

10 

32,8 

33,0 

33,6 

36,0 

40,2 

42,5 

44,1 

43,2 

41,0 

39,5 

38,2 

36,6 

11 

30,0 

31,8 

33,7 

36,0 

39,0 

41,8 

43,7 

44,6 

41,9 

40,0 

36,4 

36,5 

12 

31,5 

32,1 

32,1 

34,5 

37,4 

40,9 

44,8 

44,8 

44,1 

41,8 

39,4 

39,0 

13 

32,4 

31,8 

32,6 

36,0 

39,3 

44,0 

44,2 

43,2 

41,2 

40,2 

38,1 

36,2 

14 

31,0 

30,0 

33,6 

33,8 

36,7 

39,8 

41,9 

43,0 

40,1 

39,0 

37,1 

36,1 

15 

30,9 

30,3 

31,7 

33,3 

37,2 

40,3 

43,6 

43,3 

41,5 

39,7 

37,9 

36,1 

16 

32,3 

30,6 

30,8 

35,9 

41,3 

46,0 

45,1 

49,2 

46,7 

37,5 

39,7 

38,3 

17 

30,tf 

31,1 

32,8 

33,9 

37,9 

38,0 

43,8 

40,4 

43,1 

41,9 

40,6 

37,2 

18 

30,8 

32,0 

33,7 

34,3 

36,8 

40,5 

42,6 

43,4 

42,0 

40,7 

38,0 

34,8' 

19 

32,1 

29,3 

30,5 

33,4 

38,0 

39,0 

42,5 

42,1 

42,0 

39,8 

38,1 

36,3 

20 

30,7 

31,3 

33,0 

35,3 

37,5 

40,0 

42,9 

43,0 

41,2 

38,9 

38,0 

36,8 

21 

30,0 

30,4 

31,0 

33,8 

37,6 

39,4 

40,7 

40,6 

40,0 

38,6 

37,4 

36,2 

22 

29,4 

29,1 

30,7 

33,2 

37,8 

40,0 

42,6 

41,3 

41,0 

39,0 

38,0 

37,0 

23 

31,1 

31,8 

34,4 

38,7 

42,6 

43,2 

50,0 

46,5 

44,9 

43,2 

40,9 

37,6 

24 

28,5 

27,1 

28,9 

33,2 

37,5 

41,4 

43,0 

43,0 

42,2 

39,9 

37,7 

35,8 

25 

28,9 

28,2 

30,3 

34,5 

39,2 

.43,1 

44,2 

43,0 

41,7 

40,0 

38,0 

36,8 

26 

30,2 

31,3 

30,9 

33,9 

37,3 

40,6 

43,1 

44,9 

43,4 

41,7 

39,5 

38,0 

27 

30,7 

27,0 

28,1 

34,2 

37,4 

41,8 

45,4 

44,9 

44,7 

42,8 

40,1 

38,0 

28 

33,5 

32,5 

32,6 

34,6 

39,4 

42,3 

44,0 

46,5 

43,1 

41,3 

39,0 

37,2 

29 

34,6 

33,0 

32,3 

33,1 

36,4 

38,9 

42,2 

43,0 

41,3 

39,9 

38,0 

35,7 

30 

31,0 

31,0 

31,5 

34,0 

38,5 

42,3 

45,4 

45,0 

42,5 

40,0 

37,5 

35,9 

31 

28,8 

29,2 

30,9 

33,7 

37,8 

41,6 

43,9 

43,0 

41,0 

38,3 

36,7 

34,3 

Mai  1861. 


8? 


iBtemiitttt. 


Morgens. 


Abends. 


T.|  7h   I    8h    I     9h    I   IQh  [    11h  I  121>  [|    Ih    I    2h    I    3h    I    4h    I    5h 


6h 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
127 
!  28 
29 
30 
31 


-2,5 

0,6 

-4,9 

-3,3 

-0,5 

-4,3 

-5,6 

-2,9 

-5,0 

-1,9 

-2,4 

-3,5 

3,0 

-0,3 

0,5 

2,5 

-8,6 

-6,3 

-6,3 

-8,1 

-6,1 

-5,6 

-5,4 

-3,4 

0,4 

-6,9 

3,6 

1,5 

0,4 

-0,2 

2,2 


-4,3 
-1,9 
-5,4 
-4,8 
-0,3 
-6,6 
-7,7 
-3,1 
-7,2 
-3,9 
-6,8 
-3,0 

-1,1 
-1,6 

-1,2 

3,3 

-9,1 

-6,6 

-7,1 

-8,5 

-7,7 

-«,1 
-6,1 
-4,0 
-2,5 
-^1 
1,3 
-0,8 
-3,1 
-2,9 
-0,4 


-6,6 

-5,9 

-6,1 

-4,5 

-3,0 

-2,8 

-2,1 

-4,6 

-6,6 

-3,8 

-4,7 

-5,5 

-6,6 

-«,6 

-9,4 

-6,5 

-3,0 

-1,5 

-6,6 

-8,0 

-6,8 

-4,6 

3,9 

2,2 

-M 

-12,6 

-14,0 

11,5 

-3,3 

-0,3 

-7,1 

-6,8 

-6,0 

-3,3 

-2,4 

2,4 

•10,9 

-9,6 

-6,0 

-4,1 

-0,2 

-0,3 

-*,« 

■4,9 

-2,4 

2,0 

0,6 

-0,8 

-7,3 

-6,9 

-6,6 

-2,3 

-2,3 

-1,9 

-6,7 

-7,3 

-7,0 

-6,9 

-4,6 

-3,4 

-6,7 

-8,0 

-4,0 

-1,9 

-0,7 

1,1 

-3,2 

-2,9 

-4,6 

-2,1 

1,2 

-1,6 

-1,4 

-1,1 

-3,7 

-0,4 

-3,2 

0,0 

-V 

-7,1 

-6,2 

-6,4 

-3,0 

-2,6 

-3,6 

-4,1 

-6,0 

-4,5 

-2,0 

-6,6 

-2,6 

4,6 

-1,3 

^,7 

-12,7 

-9,5 

10,2 

-10,1 

13,4 

-14,1 

-8,1 

-6,4 

-«,6 

-7,0 

-6,8 

-4,5 

-6,1 

-0,4 

-9,7 

-6,8 

-6,8 

-5,5 

-6,4 

-1,6 

-8,1 

-6,4 

-2,7 

-1,0 

-0,4 

0,1 

-7,6 

-6,8 

-3,2 

-2,7 

-1,8 

-0,5 

10,5 

-«,1 

-«,7 

-0,4 

3,5 

1,0 

-8,3 

-«,0 

-6,7 

-8,2 

-4,7 

-7,6 

-6,3 

-9,6 

-«,4 

-6,5 

-2,1 

0,8 

-6,2 

-8,6 

-7,2 

-6,0 

-3,3 

-0,5 

-7,8 

-9,4 

-11,3 

-10,0 

-4,4 

-3,1 

-7,9 

-13,7 

-14,2 

-11,6 

-7,8 

-1,8 

-3,4 

-4,9 

-6,9 

-9,3 

-8,6 

0,4 

-6,8 

-3,4 

-8,3 

-7,0 

-2,6 

-0,5 

-4,5 

-6,0 

-8,8 

-5,3 

-4,4 

-2,2 

-3,9 

-5,8 

-2,7 

-1,2 

0,5 

2,6 

6,0 
-3,9 
-0,5 

3,5 
-1,0 
-0,2 

1,7 

2,0 
-1,9 
-2,3 
•2,8 
-0,6 

3,5 
-6,1 
-2,4 
-11,4 
-1,9 
-4,0 
-1,9 

3,6 
-0,4 

2,1 
-8,6 

3,5 

1,1 
-3,7 

-2,7 

-5,5 

0,7 

2,8 
3,8 


1,6 
-3,0 
0,4 
5,6 
0,1 
-2,6 
1,6 
0,1 

-4,2 

0,8 

3,0 

3,8 

3,3 

-1,5 

0,2 

1,9 

-6,9 

-2,4 

-2,6 

1,1 
-0,1 

-0,6 

-4,3 

2,7 

2,1 

-0,1 

-3,2 

2,7 

2,0 

2,9 
6,1 


3,7 

-2,3 

-1,5 

-3,3 

-3,1 

-2,5 

0,9 

1,2 

0,6 

2,9 

3,1 

2,8 

2,9 

0,0 

0,7 

-2,6 

-4,4 

-2,9 

2,0 

0,0 

1,3 

2,2 

0,9 

2,3 
2,9 
3,8 
-1,6 
4,3 

2,7 
4,3 
4,7 


6,1 
-2,2 

-1,9 
2,0 

-2,4 
-0,3 
-^,6 

1,0 
-1,3 
2,3 
1,5 
4,6 
2,5 
1,0 
2,3 
-0,8 

.    2,7 

1,7 
0,6 

1,0 

5,9 

2,4 

-2,5 

2,8 

3,3 

3,8 

0,3 

8,1 

2,1 

4,1 
2,7 
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Mai  im%. 


InclinaHon 

• 

Mozgens. 

Abends.                     1 

T. 

1    7" 

m 

9k       lOh 

llk 

12ii       11» 

211   1    3h 

4\  1    5l>       6»  1 

1 

-«,1 

-7,6 

-6,7 

-7,8 

-7,5 

-7,2 

-6,6 
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-10,8 

-8,5 

-11,4 

-5,5 

2,0 

M 

1,1 

2,0 

0,7 

2,3 

«  -11,3 

-13,1 

-18^ 

-13,2 

-10,8 

-5,8 

-4,5 

-2,2 

-3,2 

-rl,0 

2,0 

2,0 

7    -3,7 

-6>0 

-7,4 

-9,5 

-6,2 

-3,9 

1,6 

5,2 

6,2 

6,4 

6,4 

6,7 

8     0,9 

-2,6 

-6,* 

-7,8 

-6,1 

-M 

1,8 

-1,4 

0,4 

3,7 

7,2 

•,7 

»    -1,3 

-6,7 

-M 

-9,2 

-8,9 

-6,6 

-1,9 

1,9 

2,2 

3,7 

6,0 

3,8 

10    -1,2 

-3,9 

-6,7 

-8,7 

T«,l 

-6,0 

-0,7 

2,0 

<»2 

6,0 

5,0 

»,• 

11     0,3 

-2^ 

-4,9 

-3,1 

0,0 

2,8 

5,8 

6,3 

6,1 

5,6 

4,» 

6,8 

12     3,4 

0,3 

-1,8 

-2,6 

-1,7 

3,6 

7.2 

9,6 

8,8 

7,9 

8,6 

9,2 

13     4,8 

1,6 

-3.0 

-3,1 

-2,2 

• 

3,1 

3,7 

8,6 

6,4 

6,6 

6,0 

7,4 

14     4,6 

3,2 

Zfi 

2,9 

3,9 

4,4 

2,8 

1,3 

-2,7 

-0,4 

3,3 

6,8 

15     6,0 

V 

V 

6,4 

10)6 

10,2 

8,2 

2,0 

0,8 

-1,2 

0,6 

3,7 

1«    -3,9 

-10,0 

-16,3 

-18,3 

-12,3 

-11,7 

-6,1 

-6,4 

-6,1 

-7,9 

-2,5 

-3,0 

«    -1,7 

-3,6 

-9,8 

-10,5 

-8,0 

0,5 

6,3 

6,3 

3,6 

0,6 

2,2 

-1,7 

18     3,9 

-1,8 

-2,3 

-7,2 

-1,8 

1,3 

3,2 

3,9 

3,0 

3,6 

8,7 

4,3 

19     2,3 

-1.2 

-0,9 

-2,5 

-6,2 

-0,7 

4.9 

3,8 

-6,3 

-9,9 

-1,1 

-2,4 

20      S,3 

-4,0 

-8,8 

-10,2 

-7,0 

-5,3 

3,7 

6,1 

6.7 

M 

1.2 

«,1 

«     4,3 

-0,4 

-2,4 

-2,9 

-3,0 

-2,4 

3,1 

6,3 

».8 

6,1 

4.6 

5,8 

«      9,1 

-0>8 

-4,« 

-3,6 

-1,7 

1,6 

4,8 

4.7 

8,6 

6,6 

5,9 

3,8 

23      4,3 

0,« 

-y^-i 

-2,9 

-0,6 

2,0 

4,7 

7.3 

12,3 

8,0 

15,1 

IM 

»      0^5 

-»,« 

-3,7 

-4.2 

1.2 

2,4 

2,6 

3.2 

3,9 

0,3 

4,1 

»,3 

»      3,0 

0,3 

-M 

-2,0 

0,9 

-0,3 

7,6 

6.2 

«,8 

2,0 

4,6 

8,2 

M     M 

3,4 

1,» 

0.0 

-0,9 

0.4 

2,2 

4.2 

6,2 

»,1 

7,1 

10,8 

27      7,4 

6,9 

5,1 

4.0 

3,7 

6,3 

6,2 

7.1 

•.7 

4,6 

6,3 

7,4 

28     10,9 

M 

0,1 

-4,0 

-2,7 

0,4 

2,7 

2.1 

3,3 

4,0 

♦,1 

7,7 

29      8,0 

M 

*.o 

-3,1 

0,2 

0,7 

6,2 

6.8 

3.4 

4,1 

».7 

7,2 

30    H;i 

?.» 

4fi 

3,0 

M 

«.» 

5,8 

4.» 

8,0 

8.» 

M 

10,3 

Ibb 


Septebber  1^'^ 


i^ 


lAelinatioli. 


Morgens. 


Abends. 


f: 


\    7^    \    8h-|.9h    I  IQhJ    11h  I   12T>  )|    Ih    |  .  2hT3h    |    jh   [    5h  [    6h 


1 

'2 

•  3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

13 
Ü 
15 
16 
4'7 
18 
19 
20 
21 
22 
^3 
24 
25 
26 

r'27 

^•28 
'29 
ab 


-^5;6 

^4,5 

-l;2 

-^),6 
-1,0 
-2,2 

■i3',8 
-2,6 
-3,2 
-8,5 
-7,6 

-7,1 
-6,0 

-6;8 

-tfi 

-2,0 
-6,0 
-5,0 
-6,7 
-4,0 
-4,1 
-5,^ 
-2,9 
-■4,0 
•-5,9 
-^,0 
-9,4 
^,5 
-9,2 


-2;'4 

-3,2 

-0,3 
-0,1 
■M),6 
-2,3 
0,0 

-6,1 
-4,8 
-6,1 
16,4 
f,8 

-i,o 

-3,5 
-3,5 
-0,7 
-1,9 
-2,6 
-ä,6 

-1,3 
-2,6 
-5,0 
'-7,0 

-B,8 

'-7,7 


-2,8 

-i;5 

-1,4 

•1,0 

0,3 

2,2 

^,1 

-0,1 

-1,1 
-1,0 

^,4 

-5,0 

^3,4 

-5,0 

-6,0 

3,9 

2,1 

-3,6 

-3,7 

•1,6 

-1,2 

-1,0 

-2,4 
-0,9 
-2,3 
--4,7 
-8,5 
-4,7 
'-'5,5 
'4,2 


-2,4 

-i;8 
-2,3 

0;9 

-o;7 

-0,1 
0,8 

i;i 

•  » 

1,3 

<r,i 

-4,4 
-5,0 
-3,0 
-4,7 
-7,1 
5,3 

1,9 

-1,1 
-^4 

2,2 

-0,6 

-1,9 
^,4 

'^1,8 
-4,2 
-6,2 
-2,8 
-3,5 
-5,9 


-3,1 
-3,8 
-2,6 

o;9 

1,1 
-0,2 

-1,0 

i;o 

•2-0 

^,1 

-5,8 

-5-3 

-3,3 

-6,2 

^9,2 

3,2 

0,2 

-3,3 

0,0 

0,8 

-0,1 

-2,7 

-2,6 

-2,3 

-3,0 

-3,5 

6,3 

-3,5 

-4,9 

-fe,7 


-3,3 
-4,0 

-1,0 

-li3 

-i;7 

-i;9 

-2;o 
0,0 

1,7 
-0,7 

-7i0 
-7,4 
-5,3 
-4,8 
-8,9 
4,0 
-3,9 

-4,1 
-2,2 
0,5 
-0,1 
-4,0 
-3,4 
-2,2 
-2,4 
-3,9 
-6,9 
-4,9 
-4,3 
-6,9 


-4,0 

-3,2 

-2,0 

-2,1 

-4,5 

-1,6 

-^,9| 

-1,0 

0,3 
-8;0 
-7,9 
-8^8 
-5,7 
-3,3 
-7,5 

2,0 

-5;8 

-4,4 
-4,0 
-2,6 
-2,4 
-5,3 
-4,4 
-f,5 
-5,8 
-4,7 
-6,8 
'-5,6 
-6,9 
-6,5 


-^1 

-^;2 
-2,1 
-0,9 

-4,4 
-1,4 
-4,8 

1,4 
-0,9 
-4,2 

-8,4 
-9,0 
-7,4 
-2,5 
-4,4 
2,7 
-5,8 
-3,8 

-2,1 
-2,7 

-3,1 
-5,1 

-5,3 

-1,5 
-5,2 
-5,3 
^7,3 
-5,3 
-6,3 
-5,6 


-3,8 

-1,3 

-2,7] 

-1,0 

-4,4 

-i;2 

-3,8 

0,5 
-0,9 
-5,6 
^',3 
-8,7 
-6,1 
-0,7 
-^3-7 

3,0 

-4,6 

-*,4 
2,8 

-2,1 
^,0 

-^5,2 
-7,1 
-1,3 
Hl 
•-Ä,0 
'-8,7 
-5,6 
-4,9 
^^^7,1 


-4i0 
-•2,0 

-^;6 

-2,3 
-5,2 
-2,1 
-3,5 
-1,0 
-1,9 
-ff,0 
-8,2 
-8,1 
-615 
-1,« 

^2^,4 

3,8 

-3,3 

-4,2 

4,8 

-0,4 

-3;3 

-6,2 

'-5',7 

Ö,2 

-1i,9 

-M 

-5,7 
-3,8 
-5,2 
-7,5 


-4,0 
-2,8 

0,7 
-1,4 
-4,9 
-3,5 
-4,0 
-3',3 
-2,5 
-6,1 

-7,8 
^,3 
^,6 
-4,0 
-3,5 
1,6 

-4;o 

-4,4 

0,3 

-0,2 

-3,1 

-^,7 

-«,4 
-2,4 
•4,2 
^,5 
-6,6 
-7,0 
i-6,5 
-8,0 
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• 

DtfCÜMltiOII 

U 

Morgens. 

Abends. 

T.|  7h  1   8h 

9^  1 

10* 

11h 

12k 

1    m 

1  2h  I   3h 

4h 

1   '511       »l 

1 

30,4 

28,9 

29,9 

32,1 

34,4 

36f,7 

37,8 

37,2 

36,0 

34,7 

34,3 

84,0 

2 

30,8 

29,6 

29,4 

31,3 

34,1 

35v9 

37,3 

36,5 

36,6 

35,0 

35,0 

84.5 

3 

30,4 

29,8 

29,5 

32,0 

35,0 

36,5 

36,6 

37,0 

34,9 

33,9 

38,1 

82,2 

4 

31,0 

30,1 

30,0 

31,8 

35,1 

38,1 

39,3 

38,7 

37,0 

85,0 

33,8 

M,4 

5 

30,5 

29,2 

29,7 

31^8 

33,0 

40,4 

38,6 

40,8 

37^ 

34,5 

3i3,G 

83,8 

6 

30,4 

29,3 

29,9 

82,2 

36,1 

39,0 

30,5 

88,2 

36,0 

34,3 

33,9 

84,0 

7 

28,3 

28,5 

29,9 

31^5 

35j6 

37,1 

38,6 

38,4 

37,4 

36,1 

34,0 

38,5 

•  8 

29,4 

30,0 

31,0 

33y6 

38,8 

40,7 

42,1 

38,0 

36,2 

36,3 

33,9 

34,2 

9 

30,4 

31,0 

1 

30,7 

32,4 

35,3 

37,6 

38,2 

37,2 

35,7 

34,7 

34,5 

34,2 

• 

10 

29,9 

28,8 

29,4 

34,1 

38,2 

40,3 

47,9 

45,2 

44,2 

42^8 

37,5 

33,2 

11 

30,9 

29,ii 

29,8 

80,0 

33,2 

35,4 

39,4 

40,1 

32,8 

32,0 

20,9 

34,0 

12 

32,0 

36,6 

34,3 

34,0 

33,2 

36,1 

35,4 

36,2 

35,6 

30,4 

30,6 

34,0 

13 

33,0 

30,1 

30,1 

32,0 

34)9 

37,4 

35,8 

38,8 

86,9 

31,4 

32,9 

33,8 

• 

14 

30,4 

29,2 

29,0 

30,6 

32,5 

37,5 

88,4 

38,3 

37,5 

86,0 

34,8 

33,1 

15 

30,6 

80,8 

31,6 

33^0 

35,9 

37,5 

37,8 

37,8 

37,6 

85,6 

33^9 

.29,4 

* 

16 

30,4 

28,8 

28,7 

31^9 

86,0 

38,6 

89,4 

40,0     89,0 

36,0 

34,3 

33,6 

t 

17 

30,4 

28,9 

29,2 

31^0 

36,6 

40,4 

40,8 

39,5 

36,8 

34,7 

34,0 

33,1 

18 

29,7 

29,1 

80,0 

30,8 

34,7 

37,8 

88,2 

40,0     37,5 

35,8 

84,1 

:33,9 

19 

30,3 

28,8 

28,6 

30,9 

36,1 

39,2 

39,8 

39,0     37,0 

34,9 

84,0 

33,1 

20 

29,3 

29,2 

29,5 

31,6 

35^8 

38,0 

39,6 

41,0 

41,4 

39,1 

87,0 

34,0 

21 

30,2 

29,0 

29,0 

3tv5 

34,5 

87,6 

39,5 

39,0 

37,2 

85,4 

34,5 

33,8 

22 

30,7 

29,4 

29,0 

31,1 

84,4 

89,0 

39^5 

38,6 

36,1 

35,1 

35,0 

'33,7 

« 

23 

31,2 

30,5 

29,8 

3t,8 

35,0 

38,1 

38,8 

37,5 

35,4 

34,2 

33,6 

32,6 

24 

31,4 

30,0 

31,0 

34,9 

42,5 

41,5 

44,8 

44,2 

42,9 

39,8 

89,1 

34,5 

25 

31,9 

35,5 

28,0 

29,8 

32,1 

34,2 

3i,3 

35,8 

85,1 

32,4 

33,3 

33,0 

26 

39,1 

33,3 

33,3 

35,9 

34,9 

35,5 

36,4 

38,2 

36,0 

84,7 

34,5 

82,9 

27 

30,8 

31,0 

30,3 

81,6 

35,4 

36,6 

38,4 

37,0 

36,0 

35,3 

33,7 

38,5 

28 

30,9 

30,7 

^3,3 

34,2 

34,6 

36,8 

36^6 

36,7 

35,6 

35,1 

38,0 

27,4 

29 

31,7 

30,8 

30,6 

3M 

32y6 

35,0 

35,6 

35,2 

34,4 

33,8 

33,8 

83,1 

30 

31,1 

30;o 

29,9 

29,8 

31,9 

34,8 

39,2 

36,5 

35^ 

34,8 

34,0 

88,1 

31 

31,6 

30,6 

'30^2 

^2,2 

35,4 

37;9 

■ 

36^4 

36^1 

34,^ 

.33,2 

33;4 

:  82,6 

Ii02l 
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mtensitlH. 

t 

- 

~1 

Morgens. 

Abends. 

T.       7ht 

811 

1    9h 

10h 

iih 

12h  1    Ih 

1    2h 

3h 

4h 

1   b^ 

6h  1 

i 

12,3 

9,2 

7,2 

5,2 

5,2 

7,2 

9,4 

10,« 

11,2 

IM 

11,4 

12,2 

2 

12,3 

10,2 

9,1 

V,? 

8,9 

10,7 

11,4 

10,S 

11,2 

9,5 

14,0 

13,9 

3 

9,0 

8,4 

6,6 

7,8 

7,1 

7,6 

9,7 

10,1 

9,0 

9,0 

9,0 

10,4 

4 

8,8 

8,0 

6,0 

3,9 

3,7 

6,1 

9,0 

11,3 

11,8 

11,0 

10,6 

11,7 

5 

11,1 

9,6 

7,3 

6,7 

8,4 

13,1 

13,5 

14.» 

13,3 

13,7 

13,0 

14,3 

6 

12,2 

9,6 

6,1 

3,8 

5,6 

8,1 

10,9 

12,8 

13,0 

13^ 

13,3 

14,5 

7 

13,5 

11,< 

7,6 

4,5 

6,9 

8,8 

11,0 

11,« 

12,9 

11,7 

11,8 

13,8 

8 

9,8 

8,8 

7,8 

6,2 

2,1 

3,3 

8,0 

»,» 

12,3 

13^ 

12,9 

15,0 

9 

12,1 

»,4 

7,6 

6,8 

7,1 

9,7 

11,2 

11,« 

12,5 

13,2 

13,7 

14,3 

10 

16^3 

13,3 

11,7 

19,4 

6,3 

3,3 

6,9 

-3,2 

-6,0 

-3,S 

-7,4 

-6,0 

11 

-1,5 

0,4 

-1,8 

-6,5 

-5,2 

-1,4 

-2,0 

1,8 

-3,8 

1,6 

-6,2 

7,8 

12 

8,» 

-Q,i 

4,5 

0,6 

-2,7 

-0,7 

-6,7 

0.» 

2,0 

-1,2 

8,5 

■7,8 

13 

11,9 

10,1 

1,9 

-0,1 

1,1 

3,5 

2,4 

2,7 

0,2 

7,3 

7,4 

6,7 

14 

13,3 

10,2 

6,8 

4,5 

3,0 

33 

0,4 

5,0 

7,9 

10,1 

11,9 

13,7 

15 

14,2 

10,2 

4,3 

5,4 

5,2 

a,4 

6,1 

6,9 

5,8 

7,4 

9,0 

12,1 

le 

17,4 

14,7 

9,1 

8,2 

4,9 

4,2 

3,6 

7,1 

6,7 

9,9 

12,3 

14,fl 

17 

15,1 

13,0 

8,9 

5,7 

7,4 

9,6 

11,3 

12,4 

11,2 

10,4 

12,0 

m 

18 

18,4 

13,9 

8,8 

6,0 

7,8 

9,4 

10,6 

10,2 

7,0 

11,1 

13,7 

15,5 

19 

14,9 

13,7 

9,6 

7,0 

7,8 

10,7 

12,6 

13,4 

13,1 

13,0 

15,2 

16,7 

20 

21,2 

15,4 

14,7 

11,9 

10,8 

11,0 

13,2 

13,« 

11,4 

10,5 

14,6 

17,0 

21 

16,8 

14,4 

11,6 

8,5 

7,3 

8,8 

11,3 

13,9 

16,2 

16,6 

19,0 

19,9 

22 

19,4 

16,7 

13,9 

11,0 

10,5 

12,1 

15,4 

16,5 

17,8 

17,6 

18,6 

16,5 

23 

20,8 

19,3 

16,4 

15,6 

14,8 

15,4 

16,a 

17,6 

17,1 

17.1 

17,6 

18,4 

24 

22,8 

19,9 

18,7 

12,2 

4,5 

5,1 

7,1 

5,< 

-0^ 

-3,7 

-8,8 

-5,4 

25 

-1,3 

9,4 

2,0 

-1,9 

-4,0 

-3^ 

-1,3 

2,2 

4,3 

3,6 

5,8 

4,3 

26 

12,6 

13,0 

6,5 

12,0 

6,8 

5,7 

5,8 

6,9 

8,9 

7,9 

10,4 

14,0 

27 

16,3 

13,8 

11,2 

9,9 

8,6 

9,5 

11,6 

13,6 

15,8 

16,1 

17,7 

19,0 

28 

24,6 

22,3 

16,5 

19,5 

21,6 

20,4 

18,0 

16,1 

16,2 

17,5 

23,0 

0,8 

20 

15,9 

16,1 

15,4 

16,5 

17,0 

16,5 

17,4 

1«,2 

15,1 

15,4 

16,2 

16,9 

80 

20,1 

17,9 

16,2 

13,5 

12,2 

13,6 

12,5 

14,7 

15^ 

17,3 

17,3 

19,1 

31 

18,6 

18,1 

15^3 

14)5 

16)0 

17,4 

.18,7 

20,1 

20^7 

W 

21,8 

"■' 
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WmüUmiaiom, 

KbTgeiu. 

jUbends.                      1 

T.  1  n 

8k 

911 

lOb 

11k 

12k 

Ik       2k 

3k 

4k 

6k  1    6k  II 

1 

-9,9 

-8,7 

-8,0 

-7,0 

-6,9 

-7,7 

-8,6 

-8,8 

-8,9 

-4,8 

-9,3 

-9,9 

2 

-10,2 

-«,1 

-«,8 

-8,3 

-8,5 

-9,2 

-9,2 

-8,4 

-«,6 

-8,2 

-10,4 

-10,4 

3 

-«,« 

-8,2 

-7,5 

-7,6 

-6,9 

-6,7 

-7,6 

-7,6 

-7,1 

-7,1 

-7,2 

-8,1 

4 

-7,7 

-7,3 

-6,7 

-5,7 

-6,1 

-6,0 

-6,8 

-7,6 

-7,7 

-7,1 

-7,4 

-7.9 

5 

-8,1 

-7,3 

-6,7 

-6,6 

-7,4 

-9,6 

-»,4 

-9,2 

-4,6 

-9,1 

-9,1 

-9,8 

6 

-8,8 

-7,6 

-6,2 

-4,9 

-5,3 

-6,3 

-7,6 

-«,2 

-4,4 

-^2 

-8,8 

^9,3 

7 

-9,3 

-8,1 

-«,4 

-«,7 

-6,6 

-6,1 

-7.1 

-7,6 

-7,8 

-7,2 

-7,9 

-8,9 

8 

-7,4 

-4,6 

-6,1 

-4,9 

-3,0 

^,1 

-4,9 

-6,0 

-7,2 

-7,6 

-7,9 

-9,0 

9 

-7,9 

-6,9 

-S,9 

-6,6 

-6,1 

-6,9 

-6,2 

-6,5 

-6,7 

-7,0 

-7,6 

-7,8 

to 

-9,9 

-8,7 

-7,7 

-11,2 

-4,6 

-M 

-2,6 

2,8 

4,8 

4,3 

6,4 

4,8 

11 

-0,7 

-0,9 

-0,4 

2,1 

1,8 

0,2 

1,4 

1,8 

3,7 

M 

2,7 

-«,8 

12 

-4,5 

-0,1 

-2,6 

-0,5 

0,3 

-0,1 

2,6 

-0,4 

-0,8 

0,3 

-4,0 

-4,0 

13 

-«,8 

-5,9 

-a,2 

-1,2 

-1,3 

-1,8 

-1,1 

-0,3 

0.8 

-2,5 

-2,8 

-2,8 

14 

-.7,0 

-S,3 

-3,5 

-2,6 

-1,7 

-1,3 

0,4 

-1,2 

-4,5 

-4,6 

-6,0 

-4,1 

15 

-■>,* 

A7 

-2,8 

'-3j6 

-3,3 

-2,0 

-2,8 

-2,6 

-1,2 

-1,6 

-2,3 

-4,3 

16 

-7,4 

-«,2 

-4,2 

-4,0 

-1,9 

-0,9 

-0,4 

-1,6 

-0,9 

-2,9 

-4,4 

-6,6 

17 

-«,7 

-»,9 

-4,1 

-a,6 

-3,2 

-3,9 

-4,2 

-4,4 

-4,0 

-3.7 

-4,7 

-6,7 

18 

-8,7 

-«,6 

-4,1 

-4,5 

-4,8 

-2,9 

-2,7 

-1.6 

-0,2 

-2,3 

-3,6 

-4,8 

19 

-4,9 

-8,3 

-4,0 

-2,8 

-«,9 

-3,9 

-4,6 

-*,2 

-4,2 

-4.4 

-6,8 

-4,7 

20 

-19,0 

-«,9 

-6,8 

-8,7 

-6,2 

-6,0 

-«,4 

-6,8 

-3,4 

-2,9 

-4,9 

-6,4 

h 

-6,7 

-»,8 

-4,4 

-«,8 

-1,8 

-1,8 

-2,0 

-2,5 

-3,0 

-4,0 

-6,3 

-6,3 

22 

-T,3 

-«,0 

-4,7 

-»,7 

-3,4 

-3,4 

-4,4 

-4,7 

-4,9 

-4,6 

-6,4 

-4,7 

23 

-«,1 

-M 

-4,3 

-6,9 

-6,7 

-6,b 

-6,9 

-<>1 

-6,8 

-6,2 

-6,5 

-6,9 

24 

-•,8 

-8,6 

-«,2 

-4,9 

-0,9 

-0,9 

-1,3 

-0,2 

3,0 

4,2 

7,0 

6.4 

25 

1,2 

-«,4 

A6 

1,2 

«,7 

.2,7 

1,9 

0,4 

-4,1 

-0,1 

-1,0 

-0,6 

26 

•4,8 

-4,6 

-«,7 

-3,9 

-1,8 

-1.0 

-1,1 

-1.1 

0,1 

-1,6 

-3,0 

-6,1 

27 

-9,7 

-»,3 

-4,4 

-4,0 

-8,2 

-3,3 

-4,3 

-6,3 

-6,2 

-«,3 

^7,1 

-7,8 

28 

-lt,2 

-9,6 

-6,8 

-8,6 

-9,7 

-8,8 

-7,6 

-».8 

-^,4 

-6,9 

-•>! 

-0,4 

29 

-9,6 

^,6 

r<,4 

-7,1 

-7,4 

-7,a 

-7,0 

-4,4 

-6,7 

-«,1 

-«,8 

^,tf 

80 

■Sfi 

-7,6 

-6,9 

*6,9 

-6,0 

-♦,9|  -6,1 

-6,9 

-»,2 

-69 

-7,0 

-7.8 

31 

-8,2 

-7,7 

-7,6 

-6,6 

-6,8 

-7,6|  -8,0 

-8,6 

-9,1 

-8,9 

-9,8 

-9,9 

1         1 

1 

'Hüi 


Norehabe^  18S1. 


llediMiii«*. 

üiCörgens.                                       *     Alibends. 

T. 

7h        8h 

9h 

10h  1  Hh  1  I5ih 

Ih 

2h        3h        4h  1    5h 

J— 

1 

31,8 

30,3 

29,4 

32,0 

34,9 

37,0 

37,2 

37,6 

34,0 

33,9 

33,0 

29,7 

2 

31,4 

30,4 

29,9 

31,2 

33,2 

35,5 

3«,5 

3«,9 

35,8 

.34,6 

34,0 

34,0 

3 

3i,2 

30,2 

29,6 

31,8 

33,7 

36,8 

37,8 

37,1 

35,5 

34,5 

34,2 

33,5 

4 

31,1 

29,6 

29,1 

31,5 

33,8 

35,9 

37,0 

36,4 

34,9 

34,1 

.34,0 

33,3 

5 

31,3 

30,4 

30,0 

31,2 

34,2 

3«,6 

37,0 

35,5 

34,1 

33,5 

33,7 

33,5 

6 

31,4 

30,2 

30,9 

32,8 

36,2 

38,5 

40,4 

37,9 

36,4 

35,6 

34,7 

33,6 

7 

32,1 

31,1 

31,0 

32,4 

35,1 

3«,8 

39,« 

30,9 

38,1 

39  fi 

,35,5 

;  32,1 

8 

35,5 

36,8 

33,4 

34,9 

33,6 

35,2 

36,0 

35,3 

'34,9 

32,5 

20,9 

31,8 

9 

30,4 

29,4 

28,7 

32,6 

33,5 

35,4 

39,4 

36,0 

35,6 

30,0 

33,4 

33,2 

10 

30,2 

30,3 

31,1 

34,0 

35,2 

36,0 

37,8 

36^4 

33,0 

30,5 

32,0 

32,2 

11 

30,8 

29,9 

30,6 

32,9 

34,0 

37,3 

36,1 

36,5 

36,5 

34,5 

34,1 

33,0 

12 

31,1 

30,8 

29,6 

31,9 

35,4 

36,2 

35,6 

36,6 

32,5 

35,4 

33,2 

32,4 

13 

31,0 

30,8 

30,3 

32,0 

•34,5 

36,4 

37,5 

.34^9 

34,3 

33,4 

33^1 

32,4 

*14 

31,0 

30,2 

31,4 

32,8 

34,8 

3IB,0 

.•3öj8 

^3a,8 

38)0 

36,2 

34,8 

32,5 

15 

32,0 

30,8 

32,6 

31,9 

95,0 

38,0 

39,0 

38,0 

38,2 

31,0 

32,9 

34,6 

16 

32,5 

31,0 

:29,7 

30,0 

31,6 

37,8 

37,2 

37,0 

36,0 

35,7 

34,2 

34,1 

17 

31,7 

äo,3 

29,9 

•30,3 

3^,6 

35,0 

3a,4 

36,0 

34,8 

34,5 

33,7 

33,1 

18 

31,9 

31,4 

30,9 

3fl,l 

32;8 

35,2 

38,3 

36^0 

35,5 

35,0 

33,5 

32,9 

19 

34,5 

36,0 

35,0 

35,1 

37,2 

38,4 

40,0 

38,2 

^36,0 

3^,1 

33,4 

33,5 

20 

01,3 

31,0 

31,4 

32,4 

34,0 

35,0 

-35,5 

3&,5 

34,6 

34,2 

■33,5 

33,0 

'21 

31,7 

30,7 

30,2 

31,8 

34;0 

iofi 

36,4 

3&,9 

34,4 

33,4 

33,0 

32,9 

n 

•32,4 

31,8 

31,1 

32,0 

ä3,7 

35,8 

30,1 

36,3 

.35,3 

•35,5 

34,2 

34,7 

23 

32,2 

32,2 

32,0 

•33,0 

35,0 

3«,7 

36,8 

36,8 

35,4 

35,4 

34,9 

32,6 

24 

32,7 

31,7 

32,8 

32,8 

34,5 

34,4 

37,9 

l3,5 

-3^3,4 

33,6 

83,6 

32,4 

25 

■ali,i 

31,1 

30,9 

31,1 

ä3,0 

$4,9 

35,5 

35,2 

34,2 

33,4 

28,6 

33,1 

'26 

äl,9 

32,0 

•31,3 

32,1 

35,1 

^6,9 

36,3 

'  38,2 

37,0 

84,5 

.85,9 

33,( 

27 

3r,3 

3=1,4 

31,1 

31,6 

32,4 

34,4 

36,1 

•  35,8 

15,0 

84,6 

>  85,2 

34,0 

28 

'^1,2 

'31,3 

••3Ü,8 

31,9 

32,9 

34,5 

35,5 

35,9 

34,2 

84,5 

•  32,5 

33,4 

29 

'30,6 

31,1 

'31,4 

•  32,6 

33,5 

34,2 

34,8 

•  33,9 

84,2 

84,8 

'  8«,9 

32,2 

30 

'31,2 

30,8 

'30,5 

31,2 

33,2; 

1 

<  34,4 

•  1 

•  35,2 

35,0 

85,5 

33,3 

■  '■  ■ 
1 

31,7 

82,8 

t. 
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Morgens. 

A{»ends. 

T.  1  7h  1  81» 

9^  1 

lOii  1  111» 

121» 

,  Ih  1   21» 

31» 

411 

5b  1   6*     1 

1 

21,9 

«,7 

15,9 

15,0 

16,1 

17,6 

18,9 

19,5 

17,4 

19,1 

19,3 

23,2 

2 

21,9 

19,6 

17,3 

16,6 

16,2 

17,0 

19,0 

21,3 

19,2 

18,2 

22,5 

.»0,8 

3 

2t,8 

20,0 

18,6 

16,6 

IM 

17,7 

19,2 

20,4 

19,7 

20,3 

22,2 

23,5 

4 

24,0 

22,4 

18,4 

17,7 

17,3 

17,6 

20,8 

21,4 

21,4 

22,0 

23,2 

24,4 

• 

0 

26,9 

24,5 

21,6 

20,3 

21,3 

23,2 

24,6 

24,7 

24,3 

22,5 

24,1 

23,9 

6 

27,0 

25,9 

22,1 

21,1 

19,7 

21,5 

23,5 

24,9 

26,2 

26,2 

23,7 

24,8 

7 

32,8 

30,8 

28,1 

25,2 

21,4 

16,2 

14,6 

10,7 

17,0 

16,1 

8^5 

0,7 

8 

12,3 

4,0 

2,0 

3,6 

r,4 

8,6 

1,4 

4,3 

6,9 

8,5 

21,6 

12,6 

9 

16,6 

15,7 

12,7 

13,6 

11,3 

12,6 

15,9 

15,2 

15,3 

163 

16,8 

19,3 

to 

20,0 

19,9 

17,4 

18,8 

16,6 

16,9 

18,0 

18,4 

19,4 

18,6 

19,9 

19,1 

11 

22,4 

20,3 

16,4 

14,0 

14,2 

14,8 

-14,0 

15,4 

16,3 

16,4 

17,9 

19,0 

:i2 

1 

24,9 

25,6 

15,3 

21,3 

21,0 

19,8 

18,3 

18,0 

14,4 

16,0 

19,4 

21,3 

■13 

21,4 

^,3 

21,0 

17,4 

16,1 

13,2 

15,9 

16,5 

16,5 

15,7 

16,2 

20,3 

14 

23,0 

20,5 

17,8 

15,1 

12,3 

13,6 

14,6 

11,4 

14,5 

14,9 

15,7 

17,5 

15 

27,5 

24,2 

19,0 

20,0 

14,6 

13,1 

14,4 

15,0 

15,9 

13,6 

20,8 

18,7 

16 

30,0 

26,6 

19,3 

19,5 

14,2 

14,5 

12,9 

14,5 

18,5 

19,4 

20,2 

20,7 

17 

26,0 

25,6 

22,4 

20,3 

19,0 

«,4 

21,6 

22,0 

21,4 

22,3 

23,4 

24,1 

18 

31,1 

30,2 

29,4 

27,0 

22,7 

22,3 

23,9 

28,0 

25,5 

24,3 

25,3 

25,7 

19 

25,5 

25,2 

20,7 

16,5 

14,9 

13,4 

12,6 

18,1 

12,1 

11,0 

12,5 

.13,3 

20 

26,0 

«5,5 

24,3 

22,5 

20,8 

21,0 

21,7 

22,6 

23,0 

23,5 

25,5 

26,5 

21 

30,1 

28,3 

26,4 

24,2 

23,8 

24,2 

26,7 

28,2 

26,8 

26,1 

26,5 

28,7 

22 

30,2 

30,1 

29,3 

27,2 

25,8 

?d,8 

26,9 

31,5 

31,9 

31,6 

32,8 

31,6 

23 

28,8 

28,7 

28,2 

23,0 

24,0 

24,0 

23,4 

22,5 

18,2 

14,9 

14,4 

8,8 

24 

23,2 

23,9 

24,0 

22,6 

22,5 

22,6 

18,5 

20,7 

23,5 

23,2 

24,0 

25,0 

25 

24,2 

24,0 

23,1 

22,0 

20,9 

20,6 

21,1 

22,2 

22,8 

22,5 

13,4 

20,9 

26 

27,8 

28i,4 

24,6 

21,6 

18,6 

19,1 

17,8 

17,8 

14,2 

13,7 

12,0 

13,2 

27 

25,3 

25,7 

25,0 

23,3 

22,6 

21,8 

21,9 

22,3 

21,9 

21,5 

21,1 

20,0 

28 

26,8 

27,3 

26,4 

28,5 

24,2 

23,6 

23,2 

22,9 

23,6 

2IS,0 

26,4 

26,6 

29 

28,5 

29,0 

80,1 

29,8 

27,5 

26,0 

24,1 

20,-2 

19,« 

23,0 

26,2 

27,8 

30 

31,3 

31,3 

29,5 

26,3 

25,4 

23,4 

22,7 

20,1 

19,0 

18,4 

19,8 

20,9 

iaaalra-Bd.  Xm. 
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loe 


l^ovember  1861. 


• 

HwMwMIWi 

Morgens. 

Akends. 

T. 

71k 

Bk 

9^ 

lOh      11h  { 

12k 

11«    1  2* 

3k  1   4k  1   6k 

1 

-10,1 

-^9,0 

• 

-7,0 

-7,0 

-7,0 

-7,6 

-8il 

-8,3 

-6,0 

-8»4 

-8,6 

t 

-10,0 

-3,1 

-8,1 

-«,2 

-7,9 

-7,9 

-«,7 

-9,4 

-8,4 

-7,9 

-10,0 

3 

^,4 

-•.« 

-8,2 

-«,9 

-6,9 

-7,0 

-^.1 

-6,7 

-6,7 

-6,9 

-8,0 

4 

-9,7 

-9,1 

-7,6 

-7,1 

-7,1 

-6,9 

-7,9 

-8,2 

S,i 

-8,3 

-9,0 

5 

-11,7 

-10,3 

-».3 

-8,8 

-«,8 

-9,3 

-9,4 

-9,3 

-«fi 

-8,4 

-8,9 

6 

-10^3 

-9,3 

-•.» 

-7,4 

-^ 

-7,0 

-7,1 

-7,6 

•4ifi 

-8,3 

-7,3 

7 

-1«,1 

-11,0 

-i«|2 

-9,1 

-7il 

-6,0 

-8,8 

-1,0 

.-*,3 

-3,8 

-0,4 

8 

-d,6 

M 

1,1 

0,8 

-1,6 

-2,1 

1,6 

0,7 

-0,6 

-1,4 

-«,1 

9 

-3,5 

-<,3 

-4,9 

-6,0 

-4,3 

-4,8 

-6,0 

-6,6 

-6,2 

-4,9 

-6,4 

10 

-8^ 

-8,9 

-7,7 

-6,9 

-6,4 

-6,8 

-6,3 

-6,2 

-6,9 

—3^ 

-7.1 

^,7 

-7,9 

-*,o 

-4,8 

-4,7 

-4,6 

-8,7 

-4,1 

-4,4 

-4,3 

-6,2 

12 

-9,6 

-10,1 

-6,2 

-8,2 

-7,6 

-7,3 

-6,6 

-6,1 

-4,3 

-5,0 

-6,8 

13 

-8,3 

-8,8 

-8.9 

-7,6 

-6,4 

-4,7 

-6,6 

-6,8 

-6,9 

-6,8 

U 

-9,7 

-7^5 

-«,7 

-6,7 

-*fi 

-4,2 

-4,3 

-2,3 

-3,8 

-4,1 

-4,8 

15 

-10^8 

-9,5 

-9,6 

-7,3 

-4,6 

-8,4 

-8,3 

-3,0 

-3,2 

-2,8 

-6,8 

13 

-11,2 

-9,3 

-*A 

-«,* 

r^fi 

-8,2 

-2,4 

-2,6 

-4,6 

-6,2 

-8,6 

17 

-9,8 

-8,9 

-8,6 

-7,6 

-6,7 

-6,8 

-7,4 

-7,7 

-7,6 

-7,6 

-M 

18 

-12,9 

-12,3 

-12,0 

-10,6 

-8,7 

-8,1 

-8^ 

-8,9 

-9,1 

-8,6 

-«,» 

19 

-9,3 

-8^9 

-6,5 

-4,3 

-3*4 

-8,4 

-1,* 

-1,2 

-0,6 

0,2 

-1,0 

20 

-8^8 

-8,3 

-7,9 

-6,7 

-6,8 

-6,8 

-6,7 

-6,7 

-6,8 

-6,4 

-7,4 

21 

-10,3 

-9,4 

-8,3 

-7,7 

-7,1 

-7,6 

-7,6 

-7,6 

-7,1 

-*fi 

-7,0 
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27,5 
35,0 
34,3 
33,2 
32,5 
39,4 
43,8 


23,5 
29,6 
26,7 
30,7 
30,5 
35,8 
32,5 
28,8 
34,3 
33,5 
33,3 
32,2 
33,0 
28,2 
36,7 
33,0 
36,6 
34,1 
34,2 
37,8 
31,7 
25,3 
33,8 
32,6 
31,9 
31,8 
38,9 
35,5 


22,9 
30,4 
26,2 
27,8 
28,2 
35,2 
34,9 
31,2 
33,3 
31,6 
31,6 
32,3 
29,2 
27,3 
37,2 
34,5 
35,6 
33^0 
32,2 
37,6 
30,3 
24,2 
30,5 
33,1 
31,9 
34,1 
39,3 
35,9 


25,1 
31,1 
26,7 
29,6 
29,2 
34,8 
35,1 
33,3 
34,8 
31,5 
32,0 
31,1 
30,8 
30,4 
37,4 
36,3 
34,7 
33,7 
32,6 
34,2 
32,5 
24,9 
31,7 
34,4 
33,9 
35,0 
39,7 
33,9 


27,6 
36,3 
29,7 
30,2 
29,1 
32,3 
38,4 
37,9 
36,6 
33,0 
33,4 
31,4 
34,0 
32,4 
37,3 
37,0 
35,9 
34,8 
36,0 
32,4 
31,0 
25,2 
31,0 
34,8 
36,2 
35,4 
40,9 
35,5 


30,4 
37,1 

30,81 

32,5 

31,1 

31,4 

36,0 

37,0 

38,6 

33,8| 

35,1 

32,» 
36,6 

Z4/}\ 

39,0 

38,8 

36,0 

36,4 

36,9 

30,4 

28,0 

25,4 

31,4 

35,9 

35,6 

36,1 

40,7 

31,4 


30,0 
3^3 

33/) 

54.2] 

32,9 

31,1 

35,8 

34,8 

38,9 

35,2 

36,3 

32,3 

32,4 

35,4 

39,5 

38,1 

36,4 

37,6 

39,0 

33,5 

21,8 

25,7 

31,0 

36,7 

34,0 

36,0 

40,0 

37,2 


27,1 

33,3 

33,5 

33,7 

32,7 

30,1 

34,8 

33,9 

38,3 

35,1 

37,5 

31,0 

31,9 

38,» 

37,9 

37,1 

36,2 

37,4 

39,0 

33,4 

22,6 

29,4 

31,4 

35,8 

33,8 

35,1 

39,4 

33,9 


31,3 

36,1 

32,3 

32,8 

32,9 

26,9 

35,6 

33,3 

38,0 

36,6 

38,2 

31,4 

29,0 

36,5 

35,2 

a6,6 

36,9 

36,8 

38,5 

32,6 

24,4 

29,5 

32,9 

35,3 

34,6 

34,9 

39,3 

34,9 


31,7 
32,8 
34,5 
29,7 
36,6 
3d,( 
39,0 
37,4 
38,4 
32,0 
27,4 
33,4 
34,2 
37,5 

36,5 
37,61 

38,9 

32,0 

21,5 

31,0 

33,9 

35,6 

35,6 

34,8i 

40,3J 

38,1 


6f 


.v\:.  .'■»  -/. 
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Incliiiatioii. 


Morgens. 


Abends. 


T.  [  7h  I    8h    I    9h    I  lOb  I    11h  I  121>  II    Ih    I    an    I    3h    I    4h    I    51>   I    Sh 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

It 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

\n 

'21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 


-12,1 
-14,2 
-12,9 
-13,4 
-13,3 
-13,4 
-12,5 
-9,1 
-10,2 
-10,9 
-9,7 
-9,8 
-10,2 
-11,0 
-12,3 
-11,6 


-11,0 
-12,6 
-12,3 
-12,9 
-13,3 

-14,1 
-12,6 

-8,8 

-10,0 

-10,5 

-9,5 

-9,1 

-11,1 
-10,0 
-12,4 
-11,3 


-13,6  -12,8 


-11,4 
-13,6 
-14,0 
-13,0 
-7,9 
-11,4 
-11,9 
-12,6 
-13,Ö 
-14,5 


-11,2 
-13,3 
-12,4 
-12,0 
-8,3 
-11,4 
-11,8 
-11,5 
-11,9 
-14,3 


-17,1  -16^4 


-8,4 
-10,6 
-10,4 

-11,7 
-12,7 

-13,6 

-11,3 

-8,7 

-9,8 

-8,8 

-9,4 

-8,3 

-9,6 

-8,3 

-12,2 

-10,2 

-12,2 

-10,8 

-11,5 

-12,1 

-9,8 

-7,2 

-10,9 

-11,3 

-10,7 

-10,4 

-13,8 

-15,4 


-7,1 
-10,4 

-9,3 

-11,0 

-11,1 
-12,8 

*10,6 

-7,9 

-9,0 

-7,4 

-7,7 

-6,8 

-9,0 

-7,3 

-11,7 

-9,4 
-10,9 
-9,7 
-10,1 
-11,8 
-8,7 
-6,5 
-10,3 
-10,4 
-10,0| 
-10,3 
-13,7 
-11,4 


-«,7 
-11,1 

^,1 

-9,7 
-9,7 

-12,1 

-11,6 

-8,7 

-8,0 

-6,4 

-6,7 

-7,0 

-7,4 

-7,2 

-11,9 

-10,0 

-9,9 

-10,9 

-9,0 

-11,3 

-7,8 

-6,0 

-9,0 

-10,4 

-9,8 

-11,0 

-14,0 

-11,3 


-7,9 

-11,6 

-9,1 

-10,5 

-10,3 

-11,7 

-11,7 

-9,2 

-8,5 

-6,1 

-7,0 

-6,3 

-8,1 

-8,3 

-11,7 

-10,5 

-9,3 

-8,7 

-8,6 

-9,7 

-9,0 

-5,7 

-9,2 

-11,0 

-10,8 

-11,6 

-14,1 

-9,9 


-8,3 

-13,2 

-10,3 

-10,5 

-10,0 

-10,1 

-12,9 

-11,5 

-8,9 

-6,2 

-7,0 

-6,3 

-9,9 

-9,0 

-11,8 

-10,9 

-9,5 

-0,4 

-9,8 

-8,1 

-5,7 

-8,9 

-11,2 

-11,8 

-11,7 
-13,6 


-9,6 

-13,2 

-10,8 

-11,1 

-10,2 

-9,5 

-11,9 

-10,6 

-9,1 

-6,6 

-7,6 

-7,0 

-10,6 

-9,7 

-12,0 

-11,7 

-9,7 

-10,0 

-10,1 

-7,3 

-5,9 

-5,6 

-8,9 

-11,8 

-11,6 

-11,8 

-11,5 

-7,7 


-9,6 

-12,8 

-11,7 

-12,0 

-11,2 

-9,3 

-11,8 

-9,7 

-8,9 

-7,2 

-8,4 

-6,8 

-7,8 

-10,4 

-12,0 

-11,0 

-10,2 

-10,8 

-11,0 

-6,6 

-2,6 

-5,? 

-8,8 

-12,0 

-11,0 

-12,0 

-12,9 

-16,6 


-8,6 

-12,1 
-12,3 

-11,9 

-11,5 

-9,1 

-11,1 
-9,3 

-9,2 

-6,8 

-9,0 

-6,5 

-8,1 

-ll,d 

-11,6 

-10,6 

-10,3 

-10,7 

-11,11 
-8,6 

-a,o 

-7,5 
-8,9 
-11,5 
-10,9 
-11,8 
-12,7 
-8,9 


-10,* 

-13,4 

-12,0 

-12,0 

-11,6 

-7,4 

-11,3 

-9,3 

-9,2 

-8,0 

-9,7 

-7,1 

-6,8 

-10,9 

-10,6 

-10,6 

-10,7 

-10,7 

-11,4 

-8,41 

-3,3 

-7,9 

-9,8 

-11,5 

-11,2 

-11,4 

-12,6 

-9,6 


-11,3 

-10,5 

-11,5 

-12,0 

-12,3 

-8,6 

-11,8 

-9,9 

-9,4 

-8^7 

-9,8 

-7,4 

-5,8 

-9,6 

-9,8 

-10,9 

-11,2 

-il>0 

-11,3 

-8,1 

-8j8 
-10,1 
-11,5 
-11,8 
-11,7 
-13^3 
-10,9 
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oeclinatiUMn. 


1 


Morgens. 


Abends. 


T.  I    7h    I    8h    I    9h    I   IQh  [  11^   [   \2^  \\    jh   [    2h    |     3h 


4h   I    5h  1    ei 


i 

29^ 

27,8 

2 

29,6 

29,7 

3 

29,7 

30,0 

4 

28,8 

29,4 

5. 

28,2 

27,4 

6 

28,6 

27,0 

7 

28,8 

29,0 

S 

27,9 

27,1 

9 

28,0 

27,5 

10 

27,9 

26,9 

11 

27j8 

26,6 

12 

30,4 

29,1 

13 

29^ 

27,6 

U 

28^8 

27,7 

ib 

28,7 

27,0 

le 

28,a 

26,0 

17 

3i,a 

32fi 

AS 

29,4 

27,2 

id 

27,9. 

Zßß 

?o 

VA. 

25,8 

?i 

28^ 

27,0 

22. 

27;8 

25,9 

»3 

27,8 

26,3 

H 

27,6 

25,6 

25 

.    1 

_27,? 

25,1 

26 

.27,8 

25,? 

27 

26,6 

25,5 

28. 

26,J 

24,5 

29 

26,2 

24,3 

30 

26,1 

23,3 

31 

27,6 

1 

25,6 

29,1 

29,4f 

30,4 

30,9 

27,9 

26,8 

29,5 

27,5 

27,9 

26,6 

27,0 

28,9 

27,2 

27,ß 

26,9 

26,6 

34,2 

27,0 

?«,3 

26,0 

26,4 

26,3 
26,3 
26,7 
24,8 
26,2 
25,2 
25,4 
24,2 
23,5 
26,0 


30,0 

30,8 

31,7 

34,0 

29,7 

29,4 

31,4 

30,2 

30,6 

29,0 

30,0 

32,8 

28,6 

29,0 

28,9 

28,7 

37,2 

29,6j 

29,4 

28,0 

28,2 

28,6 

29,3 

29,0 

26,9 

28,6 
28,8 

.28,1 
27,2 
27,0 

28,8 


32,1 
32,5 
33,1 
35,5 
32,0 
38,6 
34,0 
31,0 
33,1 
31,8 
33,0 
35,0 
32,0 
30,9 
31^ 
31,8 
38,4 
32,1 
34,0 
33,6 
31,3 
32,1 
34,3 
32,3 
30,6 
32,2 
33,2 
32,1 
32,0 
31,6 
32,5 


33,6 

34,5 

34,0 

36,8 

34,0 

45,0 

36,3 

35,2 

37,4 

35,0 

34,9 

35,3 

34,3 

32,3 

36,0] 

35,2 

39,4 

34,1 

36,2 

36,0 

35,5 

33,8 

34,2 

35,1 

34,0 

35,0 

35,9 

34,8 

35,6 

35,5 

36,6 


35,1 
35,2 
34,4 
37,5 
34,5 

46,9 
38,5 
36,7 
36,1 
35,0 
36,0 
37,4 
35,8 
32,8 
36,6 
36,0 
37,1 
37,1 
38^2 
36,1 
38,6 
34,9 
34,9 
35,6 
36^9 
37,6 
36,9 
35,1 
37,0 
37,5 
38,0 


34,7 

34,0 

32,8 

36,2 

34,7 

36,4 

37,0 

37,5 

36,9 

34,1 

35,2 

35,2 

36,4 

32,1 

36,4 

34,6 

38,6 

37,5 

43,4 

37,1 

37,6 

35,0 

35,4 

36^1 

36,5 

37,8 

36,0 

36,1 

36,7 

37,3 

37,6 


33,0 
32,9 
32,3 
33,8 

34,0 

37,8 

36,3 

33,4 

33,8 

32,6 

33,8 

35,5 

34,4 

31,9 

35,7 

33,5( 

36,5 

34,1, 

35,^ 

35,8 

36,1 

33,3 

33,9 

34,0 

34,2 

33,8 

34,3 

33,2 

34,4 

35,5 

36,0 


31,5 

31,2 

30,9 

31,9 

32,9 

39,0 

34,4 

32,1 

33,0 

31,9 

33,0 

34,2 

34,2 

30,8 

34,7 

32,Q 

34,3 

31,8 

33,6 

30,2 

34,2 

31,5 

32,11 

32,8 

32,6 

31,7 

32,8 

30,7 

31,8 

32/) 

33,0 


30,8 

30,8 

31,3 

31,0 

32,0 

32,0 

29,4 

31,8 

30,7 

30,1 

31,6 

31,5 

32,1 

30,7 

34,1 

32,4 

31,4 

30,4 

31,9 

31,6 

31,0 

30„4 

31,0 

31,4 

31,8 

30,6 

32,0 

29,9 

29,8 

30,5 

31,2 


31,8 

30,9 

32,4 

31,3 

32,1 

30,5 

28,8 

26,8 

30,2 

30,2 

31,0! 

28,8| 

31,4 

31,0 

32,3 

31,9 

30,8, 

29,1 

31,0 

31,5 

29,6 

30,3 

30,2 

31,0 

31,5 

30,0 

31,8 

80,2 

80,2 

80,1 

80,8 
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InleiMitiU. 

Morgens. 

Abends. 

T.     7b 

8h  1    9b 

lOb  1  Uh 

12h 

Ih 

2h 

3h 

4h 

1   5h         6h 

1 

31,9 

31,7 

29,0 

28,0 

27,2 

27,0 

30,2 

31,5 

31,1 

29,8 

29,3 

32,0 

2 

36,1 

36,6 

33,5 

31,6 

30,8 

31,4 

32,2 

32,4 

34,0 

33,6 

32,3 

33,1 

3 

36,8 

36,2 

35,6 

35,7 

36,4 

36,4 

37,8 

40,1 

38,7 

34,9 

35,2 

36,4 

4 

1 

39,3 

37,6 

34,1 

33,6 

32,0 

35,2 

39,7 

37,2 

33,4 

34,6 

35,0 

35,7 

5 

37^4 

35,7 

33,0 

31,6 

32,0 

33,4 

34,5 

36,9 

37,6 

38,3 

38,2 

39,1 

6 

42,5 

39,0 

34,6 

32,1 

35,2 

16,6 

15,7 

18,8 

23,6 

22,0 

21,0 

20,8 

7 

23,9 

22,1 

23,3 

20,8 

23,8 

23,2 

26,7 

25,5 

25,8 

27,5 

26,9 

28,1 

8 

29,5 

27,7 

24,4 

23,9 

23,4 

26,9 

27,7 

27,9 

25,5 

30,0 

30,3 

34,1 

9 

34,9 

32,6 

29,2 

27,6 

27,0 

31,8 

34,0 

33,0 

31,5 

31,0 

28,8 

32,7 

lü 

35,6 

33,2 

31,6 

30,5 

32,4 

35,2 

35,1 

35,0 

33,2 

33,9 

32,8 

32,4 

11 

36,4 

35,9 

33,5 

32,1 

32,5 

34,2 

34,5 

.34,3 

34,8 

35,0 

32,8 

33,7 

12 

43,6 

40,7 

32,t 

27,0 

27,2 

29,2 

30,4 

29,6 

28,9 

30,9 

25,2 

32,0 

13 

36,0 

35,4 

32,4 

30,5 

30,8 

31,7 

33,4 

34,4 

34,4 

33,2 

90,1 

34,7 

14 

38,0 

37,7 

36,5 

35,5 

36,3 

37,5 

38,1 

37,9 

37,^ 

35,4 

35,9 

37,0 

15 

38,8 

37,6 

35,8 

35,7 

36,2 

37,1 

36,5 

36,4 

36,9 

36,8 

32,4 

'36,0 

16 

38,0 

39,6 

37,3 

34,4 

34,8 

35,9 

35,2 

34,4 

36,5 

37,4 

35,8 

34^0 

17 

45,9 

44,0 

41,2 

38,2 

33,2 

30,6 

31,3 

36,3 

28,3 

27,6 

24,5 

33,4 

18 

41,5 

40,6 

37,0 

36,3 

33,9 

32,9 

32,9 

26,0 

36,0 

37,0 

35,6 

34,0 

19 

36,1 

36,2 

32,5 

35,2 

27,4 

23,2 

30,0 

32,5 

2Ö,9 

32,7 

32,1 

32,4 

20 

36,2 

36,0 

34,4 

29,0 

27,5 

25,3 

28,7 

31,7 

32,1 

30,9 

36,3 

.37,3 

21 

39,6 

39,1 

36,8 

33,6 

32,1 

31,1 

34,5 

27,6 

28,j9 

26,6 

30,7 

33,8 

22 

36,7 

36,2 

35,2 

33,8 

33,9 

33,9 

33,6 

33,0 

34,8 

35^6 

36,5 

37,7 

23 

42,0 

40,1 

36,4 

30,9 

29,8 

32,8 

36,0 

35,7 

34,9 

35,6 

35,8 

37,0 

24 

41,1 

40,2 

39,2 

3.6,2 

37,4 

37,9 

36,9 

39,4 

39,1 

34,1 

33,4 

34,4 

25 

36,0 

34,5 

32,4 

31,1 

29,9 

32,5 

36,1 

35,5 

34,8 

35,4 

36,10 

^36,5 

26 

37,2 

33,9 

31,2 

29,4 

28,2 

30,1 

29,2 

27,6 

29,6 

31,4 

34,6 

36,4 

27 

36,1 

34,0 

32,5 

29,2 

30,2 

32,1 

33,9 

35,5 

35,6 

36,0 

37,0 

40,3 

28 

35,0 

32,2 

30,0 

27,5 

27,5 

30,4 

31.9 

35,9 

34,4 

34,3 

36,9 

38,3 

29 

35,4 

32,6 

28,7 

26,2 

23,4 

27,4 

30,4 

33,7 

34,3 

36,5 

37,8 

36,3 

30 

36,1 

34,4 

30,5 

27,3 

27,9 

30,2 

31,8 

32,7 

33^8 

34,6 

35,9 

35,3 

31 

36,4 

34,3 

3?,P 

28,7 

2M 

1 

30,3 

ao^i 

3^1,6 

33,1 

34,9 

36,4 

1 

1 
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Inclinatioii. 

Morgens. 

Abends. 

T.      7Ji 

8h    1    9ii 

10b      llh  1 

I2h 

1    1" 

21« 

1    3" 

4h 

51»  1 

61» 

1 

-9,9 

-9,3 

-7,6 

-7,4 

-7,0 

-6,5 

-7,3 

-7,7 

-7,3 

-7,1 

-7,2 

Ai 

2 

-10,6 

-10,8 

-9,1 

-8,5 

-83 

-8,3 

■8,0 

-7,8 

-8.8 

-«,3 

-8,2 

-8,?' 

3 

-11,0 

-10,7 

-10,3 

-10,3 

-10,2 

-10,1 

-11,1 

-10,8 

-11,3 

-9,9 

-9,9 

-10,4; 

4 

-12,8 

-12,0 

-10,2 

-9,7 

-8,8 

-10,0 

-11,7 

-10,6 

-9,0 

-10,1 

-10,3 

-10,8; 

1 

5 

-11,3 

-10,5 

-9,8 

-8,9 

-8,8 

-9,2 

-9,4 

-10,2 

-10,7 

-11,2 

-11,3 

-11,7. 

6 

-13,5 

-11,9 

-9,9 

-8,9 

-10,1 

-0,4 

1,5 

-0,5 

-2,0 

-1,8 

-1,7 

-1,4 

7 

-5,3 

-4,5 

-5,4 

-3,8 

-4,9 

-3,9 

-5,0 

-4,2 

-4,5 

-4,8 

-5,3 

-6,1 

8 

-7,8 

-6,5 

-4,9 

-4,3 

-4,1 

-5,3 

-4,8 

-4,6 

-3,2 

-5,4 

-5,7 

-8,4 

9 

-9,1 

-8,1 

-6,7 

-6,0 

-5,7 

-7,6 

-8,1 

-7,3 

-6,7 

-6,2 

-5,5 

-7,4 

10 

-9,9 

-9,0 

-8,4 

-8,0 

-8,7 

-9,3 

-8,6 

-8,2 

-7,« 

-7,9 

-7,5 

-7,8 

11 

-10,4 

-10,3 

-9,4 

-8,4 

-8,0 

-8,4 

-8,1 

-7,9 

-8,1 

-7,9 

-7,4 

-7,9 

12 

-13,3 

-11,8 

-7,9 

-5,2 

-4,6 

-5,5 

-5,4 

-4,6 

-4,3 

-4,6 

-2,4 

1 

13 

^9,3 

-9,1 

-8,1 

-6,8 

-6,7 

-6,8 

-72 

-7,2 

-7,1 

-6,4 

-5,2 

-m' 

14 

-10,5 

-10,5 

-10,4 

-9,7 

-10,1 

-10,3 

-10,7 

-10,3 

-10,5 

-9,4 

-9,7 

-10,1 

15 

-11,3 

-10,8 

-10,2 

-10,2 

-10,1 

-10,2 

-9,2 

-8,6 

-8,4 

-8,2 

-5,9 

-^,3 

16 

-10,5 

-9,7 

-10,5 

-9,3 

-9,2 

-9,3 

-8,4 

-7,8 

-«,5 

-8,6 

-8,0 

-7,7' 

17 

-14,3 

-13,5 

-12,0 

-9,5 

-7,0 

-5,4 

-5,3 

-5,2 

-2,9 

-2,3 

-1,7 

-6,4, 

1 

18 

-11,5 

-11,7 

-10,1 

-9,6 

-8,0 

-7,3 

-6,9 

-3,3 

-7,6 

-«,4 

-7,5 

-7,01 

19 

-8,9 

-9,0 

-8,0 

-9,0 

-5,2 

-2,7 

-5,2 

-6,2 

-3,3 

-6,4 

-6,1 

-6,5 

20 

-9,3 

-9,4 

-9,0 

-6,6 

-4,9 

-3,1 

-4,2 

-4,7 

-4,7 

-4,2 

-6,9 

-7,8. 

l 

21 

-10,1 

-10,0 

-9,2 

-7,8 

-6,9 

-6,3 

-7,1 

-5,4 

-6,3 

-4,6 

-5,4 

-6,6 

22 

-9,9 

-10,1 

-9,9 

-9,3 

-9,0 

-9,1 

-8,7 

-8,6 

-8,8 

-9,3 

-9,9 

-10,3 

23 

-12,9 

-12,2 

-10,7 

-7,7 

-6,8 

-7,5 

-8,9 

-«,4 

-7,9 

-6,8 

-8,1 

-8,9 

24 

-11,9 

-11,8 

-11,4 

-9,» 

-10,2 

-9,6 

-8,6 

-9,4 

-9,2 

-9,5 

-9,3 

-10,0 

25 

-10,5 

-10,0 

-9,3 

-8,8 

-7,9 

-8,6 

-9,6 

-9,0 

-8,3 

-9,0 

-9,7 

-10,2 

26 

-11,3 

-9,9 

-8,9 

-7,7 

-7,0 

-7,0 

-6,3 

-4,8 

-5,5 

-6,5 

-*,6 

-9,8 

27 

-9,1 

-8,0 

-6,5 

-6,0 

-3,2 

-2,4 

-3,3 

-3,4 

-2,4 

-2,9 

-4,2 

-5,7 

28 

-6,1 

-5,1 

-3,5 

-2,6 

-2,1 

-3,0 

-3,0 

-2,6 

-1,5 

-2,3 

-8,6 

-49 

29 

-7,2 

-6,0 

-5,0 

-3,7 

-1,8 

-2,5 

-2,5 

-2,2 

^  -1,9 

-2,3 

-6,1 

-4,0 

30 

-6,9 

-^,6 

-N5 

-4,3 

-4,6 

-5,7 

-6,5 

-6,4 

-6,7 

-6,8 

.7,6 

-7,7 

i" 

-9,3 

-8,4 

-6,9 

-6,4 

-4,8 

-4,1 

-3,1 

-2,6 

-3,1 

-4,2 

i 

-5,3 

-6,3 
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26,3 
24,6 
26,6 
26,5 
27,0 
26,3 
25,9 
2d,6 
25,3 
25,5 
29,9 
27,4 
24,5 

24,1 
27,6 
24,7 
25,8 
26,6 
25,0 
25,6 
24,8 
24,8 
24,7 
25,3 
26,1 
24,6 
25,2 
25,3 
24,8 
22,8 


24,0 

23,6 

26,9 

23,7 

25,2 

28,5 

24,9 

26,5 

29,9 

26,1 

25,4 

28,7 

25,8 

25,8 

29,8 

23,9 

23,9 

25,1 

24,0 

24,2 

27,1 

23,7 

24,5 

28,9 

23,6 

24,7 

28,2 

24,1 

24,1 

27,8 

35,4 

32,4 

34,3 

28,1 

25,9 

26,0 

24,3 

25,6 

27,8 

22,3 

23,8 

27,6 

27,3 

25,5 

28,0 

28,4 

25,4 

26,9 

26,5 

23,8 

26,5 

25,2 

25,4 

27,8 

24,2 

24,5 

27,1 

25,0 

25,8 

28,1 

23,8 

25,0 

27,9 

27,4 

27,4 

28,2 

28,8 

30,1 

31,8 

24,8 

25,7 

27,6 

26,3 

27,6 

29,4 

24,4 

25,4 

28,5 

25,9 

27,6 

30,0 

26,9 

31,8 

34,5 

24,4 

24,6 

28,5 

24,1 

26,6 

30,4 

* 

1 

32,3 
33,5 
33,0 
32,1 
31,8 
29,8 
31,7 
32,7 
32,7 
34,9 
38,8 
29,8 
31,0 
32,2 
31,4 
31,7 
31,1 
31,2 
31,0 
31,2 
31,1 
34,4 
33,6 
30,2 
33,0 
32,0 
33,1 
38,6 
33,4 
32,2 


I2ii  1  m 

2b 

B^ 

4^ 

511         ^ 

36,6 

38^7 

38,6 

36,1 

32,6 

31,1 

30,5 

40,4 

41,0 

43,3 

45,8 

36,9 

36,6 

29,2 

36,9 

38,0 

39,6 

37,1 

33,4 

29,5 

26,8 

35,8 

36,6 

36,9 

34,6 

32,4 

30,1 

29,4 

34,1 

37,4 

36,5 

35,1 

33,4 

31,1 

30,0 

34,0 

36,5 

36,7 

35,2 

32,1 

30,0 

28,1 

35,8 

37,4 

37,0 

34,4 

31,8 

30,3 

29,4 

35,0 

36,1 

35,0 

32,5 

30,4 

29,2 

29,8 

36,0 

37,3 

36,5 

34,0 

31,9 

30,6 

30,0 

39,4 

42,1 

42,6 

43,0 

37,5 

35,9 

32,7 

39,9 

41,1 

40,5 

40,0 

31,2 

34,1 

30,5 

34,4 

36,4 

36,4 

36,0 

33,0 

30,8 

29,1 

84,9 

37,1 

36,7 

34,7 

31,6 

29,8 

29,4 

36,2 

38,0 

37,^ 

35,1 

31,9 

30,2 

30,0 

34,8 

36,0 

34,7 

33,7 

32,0 

30,4 

28,5 

34,5 

36,0 

39,2 

36,2 

32,2 

31,0 

30,0 

34,7 

37,1 

37,2 

35,9 

31,8 

30,8 

30,4 

34,6 

35,0 

35,3 

33,2 

31,0 

29,8 

29,2 

35,2 

36,6 

35,7 

33,4 

31,7 

30,5 

30,4 

34,0 

35,1 

35,8 

34,8 

32,9 

32^0 

31,1 

36,2 

35,2 

36,4 

35,0 

33,2 

34,0 

32,6 

34,9 

35,6 

36,0 

34,0 

31,9 

31,8 

30,2 

35,3 

36,3 

35,1 

33,4 

32,1 

29,5 

27,9 

33,6 

35,9 

35,1 

32,2 

31,4 

30,5 

29,0 

35,6 

37,7 

37,2 

34,1 

31,5 

30,2 

29,6 

34,8 

34,9 

33,4 

31,1 

29,6 

29,4 

28,6 

34,6 

36,1 

37,0 

34,3 

33,0 

31,0 

29,6 

36,0 

37,0 

36,0 

34/) 

33,0 

31,1 

27,2 

34,1 

36,1 

35,0 

34,8 

31,9 

31,8 

29,4 

35,4 

36,8 

36,8 

34,0 

33,1 

31,4 

* 

1 

30,1 

« 

i 
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T.  I   7h    I    8h   I    9h   I  iQh  I    11h  I  12h  ||    Ih    ]    2^    |    3h    ]    4h    |    5^    |    6h 


1 

-1,6 

-4,6 

-9,0 

-13,3 

-12,6 

-9,8 

-7,3 

-5,9 

-6,2 

-4,9 

2 

-5,6 

-9,2 

-12,4 

-11,4 

-10,9 

-12,2 

-20,1 

-16,2 

-15,4 

-16,8 

3 

-13,3 

-15,4 

-17,8 

-18,2 

-20,1 

-19,7 

-16,7 

-il,6 

-13,4 

^9,4 

4 

-9,2 

-9,5 

—4,5 

-15,9 

-18,2 

-18,6 

-13,5 

-9,4 

-7,7 

*-7,3 

5 

-9,0 

-11,8 

-16,6 

-17,5 

-17,4 

-15,4 

-11,2 

-10,3 

-9,1 

-8,4 

6 

-9,3 

-10,5 

12,3 

-14,2 

-15,2 

-14,0 

-12,3 

-11,1 

-8,2 

-8,0 

7 

-4,7 

-6,9 

-9,3 

-12,0 

-13,3 

-10,1 

--8^5 

-6,3 

-5,1 

-5,9 

8 

-6,6 

-8,5 

-9,5 

-11,5 

-10,7 

-9,3 

-7,1 

-7,0 

-6,1 

-4,8 

9 

-5,1 

-7,6 

-9,5 

-11,9 

-11,7 

-8,3 

-6,8 

-5,7 

-5,0 

-4,2 

10 

-2,6 

-3,5 

-6,1 

-10,0 

-10,8 

-n,4 

-13,5 

-11,5 

-13,0 

-14,4 

U 

-11,2 

-10,5 

-25,4 

-22,8 

-23,3 

-23,3 

-26,2 

-24,7 

-20,7 

-10,1 

12 

-14,8 

-i5,5 

-17,7 

-19,0 

-17,6 

-16,0 

-15,7 

-13,6 

-13,1 

-12,3 

la 

-9,3 

-11,6 

-14,6 

-16,2 

-15,6 

-11,9 

-9,1 

-7,2 

-6,2 

-6,2 

14 

-6,7 

-10,6 

-14,3 

-15,5 

-12,7 

-7,9 

-4,6 

-3,2 

-2,5 

-4,8 

15 

0,3 

-5,8 

-8,2 

-11,6 

-9,7 

-8,8 

-8,3 

-8,0 

-7,7 

-6,6 

16 

-5,6 

-17,3 

-17,4 

-17,8 

-15,1 

-21,5 

-7,0 

-3,2 

-10,1 

-6,7 

17 

-6,2 

-11,5 

-12,4 

-11,6 

-10,9 

-10,6 

-6,7 

-5,5 

-4,0 

-4,9 

18 

-3,0 

-4,4 

-5,8 

-6,6 

-8,8 

-6,4 

-4,4 

-3,7 

-3,0 

-2,3 

19 

-3,4 

-6,0 

-r,6 

-8,3 

-6,8 

-5,2 

-4,4 

-2,3 

-0,7 

-0,6 

20 

.  *'* 

-0,9 

-2,2 

-3,4 

-3,3 

-1,7 

0,3 

.  2,2 

3,8 

2,7 

21 

0,5 

-3,6 

-5,3 

-4,2 

-2,1 

2,6 

-4,7 

0,6 

-2,7 

-1,4 

22 

-5,7 

-12,6 

-8,0 

-8,6 

-7,6 

-15,1 

-4,9 

-5,0 

-7,2 

-9,5 

23 

-8,3 

-9,6 

-4,5 

-7,3 

-3,7 

-2,1 

-5,5 

-7,2 

-«,4 

-7,0 

24 

-5,6 

-6,2 

-7,6 

-5,8 

-6,7 

-r,3 

-2,7 

-7,1 

-6,6 

-6,0 

25 

-1,9 

-4,3 

-6,3 

-5,5 

-3,1 

-5,0 

-3,6 

-1,3 

-5,8 

-2,4 

26 

-3,8 

-6,1 

-8,2 

8,9 

-2,2 

0,3 

-0,1 

-1,6 

-2,1 

-2,0 

27 

-3,9 

-10,5 

-4,4 

-5,3 

-4,0 

-1,7 

0,0 

-2,5 

-4,3 

-0,9 

28 

-11,6 

-19,9 

-18,5 

-17,8 

-15,5 

-10,7 

-6,6 

-7,1 

-8,9 

-6,0 

29 

-10,3 

-12,4 

-14,6 

-15,5 

-15,7 

-19,4 

-9,1 

-8,7 

-7,3 

-5,5 

30 

-7,3 

-fo,i 

-13,5 

-12,6 

-10,3 

-7,4 

-5,4 

-5,0 

1 

-5,Ö 

1 

-3,7 

-3,1 

-i2,e 

-12,5 

-7,3 

-8,8 

-6,7 

-5,5 

-4,9 

-3,8 

-9,7 

-23,3 

-10,2 

-5,1 

-4,1 

-6,4 

-2,6 

-2,5 

-1,4 

-0,5 

2,9 

-0,8 

-10,3 

-11,5 

-4,1 

-2,2 

-1,4 

-1,7 

-7,1 

-5,1 

-3,7 


-2,6 
-12,1 
-12,8 

-7,7 
-10,3 

-7,5 

-4,6 

-4,7 

-2,8 

-10,6 

-17,1 

-8,9 

-4,6 

-9,7 

-5,5 

-4,8 

-2,6 

-2,41 

-1,2' 

3,2 

-2,1 
-4,9 
-4,4 
-4,0 
-4,8 

-1,6 
3,6 

-3,0 

-5,8 

•  2,5 
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T.|    7h 

8h 

{    9b 

lOH 

im 

12» 

Ik 

2>>   1  3» 

4b 

5i> 

Oh 

1 

-9,9 

-9,2 

-7,4 

-5,7 

-6,8 

-6,9 

-7,8 

-7,9 

-7,7 

-«,6 

-9,6 

•10,0 

2 

-9,7 

-«,6 

-ö,7 

-7,2 

-7,3 

-6,0 

-1,5 

-1,9 

-1,2 

-1,2 

-2,8 

-3,4 

3 

^,7 

-4,9 

-3,7 

-3,7 

-2,2 

-2,0 

-2,1 

-3,5 

-1,8 

-2,9 

-2,5 

-3,3 

4 

-6,7 

-6,9 

-4,8 

-4,0 

-2,3 

-1,6 

-3,3 

-4.7 

-5,1 

-4,8 

-5,0 

-6,2 

5 

-7,0 

-4J,1 

-4,4 

-4,2 

-4,0 

-4,8 

-6,4 

-6,5 

-6,7 

-7,4 

-6,8 

-6,6 

6 

-7,8 

-7,8 

-7,0 

-6,0 

-6,4 

-5,3 

-5,2 

-5,3 

-6,1 

-6,9 

-6,6 

-6,1 

7 

-8,9 

-«,1 

-7,2 

-6,0 

-6,1 

-6,2 

-5,1 

-5,4 

-6,0 

-6,6 

-5,4 

-6,3 

8 

-7,9 

-7,1 

-6,8 

-6,7 

-6,2 

-5,2 

-6,0 

-4,9 

-4,6 

-5,2 

-5,2 

-5,8 

1  ^ 

-7,8 

-6,6 

-5,7 

-4,7 

-4,6 

-6,2 

-6,5 

-5,5 

-6,5 

-5,7 

-6,0 

-6,9 

10 

-9,1 

-8,9 

-8,5 

-6,3 

-6,4 

-4,5 

-2,6 

-2,9 

-2,0 

-1,6 

-3,9 

-3,8 

11 

-6,3 

-6,4 

0,4 

-0,7 

0,0 

1,2 

3,0 

2,8 

2,8 

-1,7 

4,4 

1,2 

12 

-3,6 

-3,0 

-2,7 

-2,8 

-3,2 

-3,8 

-3,5 

-4,4 

-*,i 

-4,7 

-6,6 

-6,5 

13 

-7,2 

-6,3 

-5,2 

-4,8 

-6,0 

-6,8 

-7,6 

-8,1 

-8,2 

-8,5 

-9,1 

-9,4 

'l4 

-8,3 

-7,1 

-5,8 

-5,6 

-6,2 

-8,2 

-9,2 

-9,4 

-9,2 

-8,3 

-8,5 

-5,9 

15 

-11,8 

-9,0 

-9,4 

-7,1 

-8,0 

-8,3 

-8,1 

-7,7 

-7,7 

-«,6 

-8,9 

-9,3 

16 

-9,6 

-4,1 

-4,8 

-*,1 

-6,4 

-2,1 

-«,3 

-«,9 

-4.9 

-6,2 

-8,0 

-7,7 

17 

-7,8 

-5,3 

-5,1 

-4,6 

-4,8 

-6,1 

-6,8 

-7,2 

-7,5 

-7,8 

-9,0 

-9,1 

18 

-9,5 

-8,9 

-8,5 

-«,0 

-7,0 

-7,6 

-8,3 

-6,1 

-8,7 

-8,8 

-9,3 

-8,8 

19 

-9,8 

-8,3 

-7,7 

-7,7 

-8,0 

-9,1 

-8,1 

-8,3 

-8,3 

-8,2 

-7,9 

-7,4 

n 

-11,0 

-10,0 

-9,3 

-8,3 

-8,0 

-8,2 

-8,3 

-8,5 

-8,9 

-8,1 

-8,0 

-8,7 

21 

-10,4 

-8,7 

-7,3 

-7,7 

-7,6 

-8,6 

-3,9 

-6,1 
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22,6 

22,8 

23,9 

26,8 

29,7 

32,8 

34,2 

35,3 

35,9 

33,6 

31,8 

28,9 

9 

4 

23,9 

26,2 

26,9 

28,1 

30,2 

32,8 

34,6 

35,6 

84,8 

32,4 

30,5 

29,2 

10 

22,7 

23,6 

25,4 

29,0 

32,8 

35,2 

85,5 

85,2 

34,0 

32,0 

80,5 

29,4 

11 

24,8 

24,6 

25,0 

28,1 

31,5 

34,5 

36,1 

35,8 

34,6 

33,6 

31,2 

28,5 

ll2 

27,1 

24,8 

24,4 

26,7 

30,7 

33,9 

36,0 

35,6 

36,6 

81,4 

30,0 

28,3 

113 

23,0 

24,8 

25,8 

27,7 

33,2 

36,8 

36,8 

37,8 

35,8 

34,4 

31,5 

28,8 

14 

24,6 

24,8 

26,2 

27,7 

30,9 

34,0 

34,4 

35,7 

83,2 

88,5 

31,5 

28,9 

15 

24,9 

25,3 

248 

26,1 

29,1 

34,0 

35,0 

85,6 

35,0 

38,0 

30,1 

28,2 

16 

1 

20,9 

20,9 

22,9 

25,9 

28,8 

32,4 

33,3 

35,0 

34,3 

81,0 

29,5 

28,1 

1  17 

1 

26,8 

25,9 

25,2 

26,8 

29,6 

Sifi 

33,3 

34,2 

82,4 

30,5 

29,3 

28,7 

18 

21,8 

22,9 

23,8 

27,0 

29,8 

32,5 

33,3 

33,6 

32,7 

81,3 

2»,4 

27,9 

jl9 

20,4 

21,4 

23,4 

26,0 

29,1 

32,2 

35,4 

36,2 

34,5 

31,4 

81,2 

30,0 

20 

20,6 

20,7 

27,0 

30,3 

31,7 

.30,8 

34,3 

33,9 

32,0 

80,9 

30,0 

30,7 

21 

22,0 

23,8 

25,1 

27,4 

31,0 

33,6 

33,4 

33,8 

32,6 

31,2 

20,5 

28,0 

22 

21,7 

22,6 

24,2 

26,4 

30,4 

32,5 

32,4 

32,2 

32,0 

30,9 

29,0 

28,6 

23 

22,8 

23,8 

25,0 

27,2 

30,5 

32,8 

33,9 

35,3 

34,7 

84,1 

30,6 

28,8 

24 

21,1 

20,3 

22,1 

24,5 

28,6 

33,0 

35,1 

35,3 

86,0 

33,5 

31,0 

29,5 

25 

22,5 

23,1 

23,9 

25,2 

29,2 

33,4 

36,5 

86,7 

35,0 

33,1 

31,0 

29,1 

26 

21,4 

21,1 

22,1 

26,1 

30,0 

33,0 

32,2 

36,0 

34,3 

31,4 

28,9 

27,8 

'27 

1 

21,6 

21,3 

21,4 

23,3 

28,0 

32,8 

36,2 

36,9 

86,2 

34,3 

32,0 

29,8 

!  28 

21,3 

20,9 

23,3 

27,4 

33,0 

35,4 

37,0 

37,1 

35,5 

83,4 

30,3 

28,8 

29 

23,1 

22,6 

24,2 

28,2 

32,4 

36,6 

40,8    39,5 

36,4 

84,6 

32,1 

28,6 

30 

24,8 

23,3 

24,4 

27,9 

29,8 

33,6 

34,5 

35,0 

36,5 

33,6 

31,0 

29,1 
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i 

-4,0 

-5,8 

-7,9 

-6,5 

-4,5 

-6,3 

-&,i 

-1,9 

M 

M 

2 

-t.« 

-3,6 

-3,6 

-6,4 

-7,0 

-3,4 

-0,4 

0,9 

2,1 

1.7 

3 

-3,4 

-5,5 

-5,9 

-6,3 

-6,1 

-6,3 

-1,2 

1,7 

2,0 

0,8 

4, 

-3,4 

-6,2 

-5,8 

-1,9 

2,7 

2,7 

4,2 

1,8 

3,4 

2,7 

6 

-1,6 

-2,5 

-3,0 

-3,5 

1,8 

5,6 

6,1 

5,8 

7,1 

4,6 

« 

-0,1 

-3,2 

-4,2 

-3,5 

-1,9 

-0,1 

0,7 

0,7 

1,2 

M 

7 

-1,4 

-4,3 

-2,8 

0,7 

5,0 

8,4 

8,1 

4,2 

*^ 

5,9 

8 

-0,2 

-1,1 

-2,8 

-2,0 

-1,0 

0,2 

2,8 

3,8 

7,6 

V 

9 

3,0 

1,7 

0,6 

3,5 

5,1 

6,6 

7,0 

7,0 

7,0 

5.2 

10 

3,3 

3,4 

4,6 

6,4 

9,2 

5,5 

6,0 

7,4 

9,8 

11,2 

11 

V 

2,0 

-0,1 

0,4 

5,5 

7,7 

8,7 

9,2 

7,1 

10,7 

12 

3,1 

4,0 

1,9 

0,1 

2,3 

2,5 

3,0 

1,4 

6,1 

6,1 

13 

3,5 

3,3 

2,8 

2,3 

1,2 

0,2 

6,6 

10,3 

10,4 

M 

li 

1,* 

-0,9 

-0,7 

-0,3 

2,2 

4,2 

0,6 

1,1 

1,4 

11,6 

15 

-0,9 

-1,4 

-1,9 

0,8 

1,3 

1,6 

3,2 

3,8 

.  4,9 

12,1 

16 

4,1 

2,6 

0,5 

-1,0 

-3,2 

0,7 

3,3 

8,1 

8,6 

7.4 

17 

0,3 

2,» 

2,2 

3,5 

3,6 

1,0 

-1,5 

3,2 

4,2 

5.7 

18 

3,2 

2,8 

1,3 

0,4 

3,7 

3,5 

3,3 

8,4 

9,4 

9,1 

le 

4,8 

4,6 

3,4 

2,6 

1,7 

3,3 

5,* 

7,0 

10,6 

12,9 

20 

7,9 

-3,6 

0,4 

-2,3 

3,6 

13,1 

11,5 

3,6 

10,0 

8,6 

21 

2,6 

1,2 

-1,7 

-0,9 

1,7 

5,6 

6,4 

6,8 

6,1 

4.8 

22 

3,5 

3,4 

8,1 

2,7 

4,7 

7,6 

6,9 

5,6 

7,1 

8,3 

23 

8,2 

5,7 

7,9 

7,2 

3,8 

2,0 

-1,9 

-1,0 

5,3 

7.8 

24 

1,8 

1.7 

1,2 

0,5 

1,5 

6,0 

8,7 

11,3 

12,5 

10,5 

25 

3,6 

-0,2 

-1,8 

-0,7 

1,6 

4,3 

7,4 

10,6 

11,1 

12,7 

26 

2fi 

0,1 

-2,9 

-2,7 

-0,1 

3,9 

9,8 

11,6 

13,8 

10,6 

27 

6,6 

4,8 

2,6 

0,8 

2,2 

5,0 

8,9 

12,0 

12,5 

11,8 

28 

11,6 

10,4 

6,1 

2,9 

7,1 

12,7 

16,8 

18,2 

18,6 

19,0 

29 

8,7 

7,4 

6,9 

5,8 

9,0 

12,ö 

IV 

12,3 

7,7 

12,9 

30 

•,4 

6,2 

0,6 

* 
1 

-1,8 

3,1 

8,3 

1  . 

5,8 

11,8 

17,9 

12,9 

-2,0 
3,6 
2,2 
6,1 
5,6 

^fi 
3,9 

5,0 

3,4 

11,3 

5,6 

7,1 
6,1 
1,6 
10,0 
7,2 

10,7 
11,7 

5,1 
4,7 

6,3 

10,9 

M 
11,5 

10,7 

11,8 

16,6 

12,7 

15,9 
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T.  1    7h 

8h 

9>> 

lOh 

llh 

12* 

Ih    1    2h 

31« 

4h    1    5h   1     6l>  II 

1 

'1,8 

-1,1 

-«,2 

-0,5 

-1,3 

-0,6 

-1,0 

-2,0 

-2,2 

-2,7 

-1,8 

-2,4 

2 

-1,3 

-2,1 

-2,1 

-0,7 

0,3 

-1,0 

-1,9 

-1,8 

-1,8 

-1,6 

-3,1 

-2,7 

3 

-2,3 

-1,2 

-1,8 

-1,2 

-1,3 

-1,0 

-3,2 

-3,8 

-3,2 

-2,8 

-3,7 

-6,8 

• 

•  4 

-3,2 

-1,6 

-1,9 

-3,3 

-4,8 

-4,6 

-4,6 

-2,8 

-3,0 

-2,8 

-8,9 

-4,8 

5 

-3,1 

-2,8 

-2,9 

-1,8 

-4,2 

-6,3 

-6,3 

-4,4 

-4,2 

-3,7 

-8,7 

-1,8 

6 

-3,t 

-1,8 

-1,3 

-1,8 

-2,0 

-2,7 

-3,0 

-1,8 

-1,8 

-1,6 

-1,2 

-2,1 

7 

-2,3 

-4),9 

-1,8 

-3,2 

-4,8 

-5,7 

-4,7 

-2,7 

-2,7 

-2,9 

-1,9 

-2,1 

8 

-2,7 

-2,4 

-1,2 

-1,4 

-0,4 

-1,4 

-2,0 

-1,7 

-2,2 

-0,9 

-0,6 

-0,9 

9 

-4,7 

-3,6 

-3,6 

-6,1 

-6,8 

-5,8 

-6,4 

-9,1 

-4,3 

-3,9 

-8,2 

-4,6 

10 

-«,1 

-6,2 

-«,8 

-7,8 

-8,6 

-6,0 

-6,3 

-6,1 

-6,6 

-6,0 

-6,0 

-6,6 

11 

-4,9 

-«,» 

-42 

-4,8 

-6,7 

-7,4 

-6,9 

-6,7 

-4,7 

-6,7 

-4,3 

-6,1 

112 
1 

-6,4 

-«,0 

-6,2 

-4,3 

-4,8 

-4,8 

-4,1 

-2,8 

-3,8 

-3,6 

-4,0 

-4,3 

.3 

-5,7 

-»,7 

-8,4 

-5,6 

-6,2 

-4,7 

-6,9 

-8,8 

-8,4 

-7,6 

-6,1 

-6,3 

(4 

-5,8 

-*,? 

-4,3 

-4,6 

-«,0 

-6,2 

-4,8 

-4,0 

-3,5 

-7,4 

-2,6 

-3,9 

15 

-4,» 

-*,« 

-4,2 

-5,6 

-6,9 

-5,9 

-6,9 

-6,6 

-6,5 

-8,2 

-7,0 

.-».2 

n 

-7,« 

-«,3 

-^,2 

-4,0 

-2,7 

-3,9 

-4,6 

-6,1 

-6,1 

-6,0 

-6,8 

-7,4 

17 

-«,2 

-4,9 

-6,1 

-7,1 

-6,6 

-5,8 

-4,2 

-6,2 

-6.3 

-6,8 

-7,2 

-6,1 

18 

-»,* 

-7,8 

-7,2 

-«,4 

-7,8 

-7,1 

-72 

-8,1 

-8,9 

-8,8 

-8,7 

-7,8 

il9 

-«,! 

-8,3 

-7,8 

-7,4 

-6,9 

-7,2 

-7,8 

-8,0 

-8,8 

-1«,2 

-9,4 

-•il 

20 

-»,« 

-4,9 

-fl,l 

-3,9 

-6,9 

-11,7 

-10,4 

-6,8 

-9,8 

-7,8 

-5,8 

-6,8 

a 

-7,2 

-«,* 

-6,4 

-6,0 

-6,9 

-8,6 

-«,5 

-8,6 

-7,6 

-7.» 

-7,2 

-7,9 

22 

-»,' 

-7,6 

-7,2 

-7,6 

-8,4 

-9,8 

-9,1 

-7,8 

-«,4 

-9,2 

-8,1 

-9,1 

23 

-10,4 

-8,2 

^10,8 

-10,1 

-6,3 

-7,1 

-6,1 

-5,3 

-7,8 

-8,9 

-10,0 

-10,1 

24 

-7,8 

-?,8 

-7,4 

-7,8 

-7,6 

-8,6 

-9,4 

-9,6 

-9,1 

-8,4 

-6,9 

-7,9 

25 

-<,S 

-4,8 

-4,4 

-4,7 

-4,9 

-5,4 

-€,9 

-7,3 

-7,8 

-8,6 

-8,0 

-7,8 

26 

-5,8 

>6,0 

-f» 

-3,6 

-6,4 

-7,0 

-4,7 

-9,8 

-10,9 

-9,0 

-8,9 

-«,0 

27 

•8,« 

-7,7 

-«,• 

-6.1 

-6,6 

-7,2 

-8,7 

-9,a 

-8,7 

-8,1 

-7,9 

-7,9 

26 

-».• 

-9,3 

-7,7 

-6,2 

-«,0 

-10,6 

-12,9 

-13,0 

-12,0 

-12,7 

-11,8 

-11,3 

29 

-«,» 

-7,7 

-8,7 

•*6,3 

-7,6 

-M 

■^,8 

-7,6 

-6,4 

-»,1    -«,» 

-6,4 

30 

-«,♦ 

-«,» 

-6,2 

-*,» 

-6,4 

-7,2 

-5^ 

-8,4 

-10,6 

-7,1h 

-8,7 

-7,3 

• 

1 

' 

■ 

• 

• 

1 
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1 
2 
3 
4 
6 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
126 
27 
28 
29 
30 
31 


23,4 
22,7 
22,0 
20,6 
22,3 
25,3 
24,0 
19,5 
21,4 
21,9 
24,4 
23,9 
22,0 
22,0 
21,4 
21,9 
21,0 
?2,0 
20,4 
22,8 
21,1 
21,6 
24,6 
22,5 
23,4 
22,2 
24,7 
20,6 
20,6 
23,4 
19,1 


24,6 
22,3 
21,7 
22,1 
21,9 
27,4 
25,2 
20,8 
26,5 
22,4 
24,0 
23,1 
23,0 
21,2 
21,1 
21,3 
21,7 
22,4 
19,5 
23,4 
21,8 
21,5 
22,1 
26,8 
24,9 
22,2 
25,0 
22,6 
19,7 

254 
17,9 


26^5 
23,8 
23,5 
22,0 
23,1 
29,0 
26,8 
23,7 
28,5 
23,7 
25,0 
24,4 
26,0 
22,7 
22,5 
22,8 
23,0 
25,4 
21,9 
24,6 
24,8 
23,4 
22,9 
26,4 
27,9 
22,0 
26,0 
23,4 
21,7 
26,7 
18,7 


28,6 
27,5 
26,8 
23,4 
25,3 
30,9 
27,0 
25,4 
28,1 
26,4 
27,4 
26,0 
28,2 
26,0 
24,8 
25,1 
25,5 
28,9 
25,0 
27,0 
27,4 
25,5 
27,0 
25,2 
30,4 
25,7 
27,7 
23,9 
24,6 
25,8 
21,0 


32,0 
32,2 
31,0 
25,8 
27,5 
33,8 
31,1 
26,3 
28,2 
27,3 
3L,8 
28,8 
30,8 
28,4 
30,4 
29,4 
27,4 
31,7 
28,2 
29,8 
29,5 
28,3 
28,1 
26,5 
33,5 
30,6 
29,9 
26,3 
29,0 
27,7 
24,9 


33,6 
36,8 
33,4 
28,1 
30,0 
35,8 
33,0 
29,8 
32,1 
31,1 
36,6 
30,9 
35,5 
32,8 
34^4 
32,3 
29,5 
34,0 
32,9 
32,1 
32,3 
29,4 
32,7 
29,7 
39,3 
35,1 
32,1 
29,6 
32,7 
32,8 
29,3 


35,9 
40,5 
35,0 
31,6 
32,0 
35,5 
35,2 
32,4 
32,4 
32,0 
35,6 
31,6 
36,2 
34,5 
36,8 
34,9 
32,6 
35,4 
34,5 
33,4 
31,8 
29,6 
35,8 
30,9 
40,8 
36,9 
35,4 
32,0 
36,1 
35,8 
33,4 


36,6 
41,4 
35,5 
33,8 
34,8 
34,8 
37,1 
33,0 
32,2 
34,3 
35,5 
33,2 
36,9 
33,4 
38,2 
35,6 
35,0 
34,6 
33,9 
33,4 
32,2 
30,1 
38,0 
30,7 
39,4 
37,1 
34,8 
33,7 
38,1 
38,0 

34,4 


36,2 
39,4 
34,9 
33,6 
33,0 
30,7 
35,1 
33,8 
32,6 
33,1 
33,1 
31,1 
34,7 
33,0 
36,6 
35,7 
35,0 
33,1 
32,1 
31,6 
31,9 
29,8 
39,0 
29,6 
35,6 
35,1 
33,2 
32,5 
35,7 
37,4 
33,1 


34,0 
36,0 
32,1 
33,1 
32,7 
29,9 
30,4 
31,4 
33,9 
31,1 
32,0 
29,2 
33,1 
31,7 
32,7 
32,7 
33,1 
29,6 
29,9 
30,5 
30,2 
29,3 
35,4 
29,1 
31,5 
30,9 
32,7 
31,4 
32,0 
34,3 
30,4 


32,2 

32,4 

31,8 

30,8 

30,9 

27,7 

34,3 

31,8 

31,5 

31,7 

29,3 

27,7 

29,5 

28,5 

30,2 

31,1 

30,4 

29,1 

29,1 

30,0 

28,2 

28,8 

33,6 

28,9 

28,4 

28,6 

30,4 

29,5 

32,3 

30,6 

29,3 


6h 

29,4 
24,3 
29,7 
29,3 
29,0 
26,9 
30,7 
30,3 
30,0 
29,6 
29,1 
27,9 
28,0 
26,9 
27,3 
29,2 
28,6 
29,2 
29,1 
30,0 
27,9 
29,4 
33,3 
27,9 
27,8 
27,1 
28,9 
27,1 
29,4 
29,0 
27,7 
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10k 

111» 

12k 

1    *' 
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4b 
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1 

8,0 

*,» 

-0,5 

-1,1 

3,0 

2,0 

S,0 

10,0 

13,7 

11,5 

15,2 

13,8 

2 

3.i 

i,* 

-0,1 

0,4 

1,6 

2.2 

3,1 
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8,5 

13,0 

14.4 

12,6 

11,8 

«,9 

M 

10,9 

12,6 

13,1 

IM 

12,6 

14,0 

14,8 

14,6 

16,9 

18,8 

21.3 

20,6 

20,4 

18,7 

18,4 

17,3 

15,8 

17,7 

21,4 

23,4 

19,8 

21,8 

21,1 

33,4 

17,8 

9,3 

16,8 

21,4 

13,9 

»,7 

17,8 

14,5 

17,0 

14,0 

12,0 

15,6 

15,4 

18,9 

20,3 

17,8 

18,7 

38,3 

16,0 

11,6 

12,7 

14,2 

20,5 

18,2 

24,0 

18,9 

20,2 

34,« 

12,4 

16,8 

20,0 

20,4 

21,8 

22,7 

22,9 

22,1 

H« 

10,6 

12,7 

19,6 

26,1 

27,9 

80,8 

24,9 

25,0 

14,0 

8,1 

10,1 

9,1 

16,1 

18,2 

15,6 

14,6 

16,8 

18,« 

1,9 

6,8 

14,3 

14,7 

14,1 

17,4 

22,0 

22,5 

29,3 

«,8 

14,1 

11,4 

10,1 

16,1 

20,9 

tt,2 

33,7 

20,0 

J 


August  1862. 


m 


iBtIimtloB. 

Morgwu, 

Abendi. 

T.  1  7fc 

Sil 

9k 

lOk 

11»  1 

12b 

Ik 

2k 

3k 

4k 

6k 

6k 

1 

-8,1 

-7,1 

-6,1 

-4,6 

-3,8 

-4,6 

-4,7 

-4,0 

-4,4 

-6,2 

-3,9 

-4,0 

2 

-7,8 

-7,6 

-6,8 

-4,0 

-4,4 

-4,9 

-6,7 

-6,8 

-43 

-4,4 

-3,4 

-1,8 

3 

-7,8 

-•A 

-6,8 

-6,0 

-4,6 

-4,6 

-4,2 

-1,9 

-6,0 

-4,6 

-1,1 

-1,8 

4 

-5,1 

«,1 

-4,2 

-«,1 

3,4 

-1,0 

-3,6 

2,2 

-0,6 

8,9 

2,1 

0,7 

5 

8,8 

7,7 

8,6 

11,6 

IM 

13,9 

20,8 

9,4 

-2,6 

7,6 

7,9 

3,6 

6 

1,8 

1,» 

2,3 

-0,8 

1,0 

4,6 

2,1 

1,1 

3,9 

-1.4 

-2,0 

-3,0 

7 

-3,7 

-M 

0,3 

1,0 

0,9 

1,1 

8,7 

0,7 

-0,7 

-2,1 

-0,4 

-0,9 

8 

-0,8 

M 

8,6 

4,8 

0,9 

-2,3 

-4,2 

-3,1 

-1,7 

-0,8 

-0,9 

-2,0 

9 

-3,2 

-0,7 

-0,3 

0,0 

1,9 

-0,1 

-2,2 

-3,2 

-6,6 

-4,2 

-4,6 

-3,6 

10 

-2,8 

-2,2 

M 

2,4 

1,0 

-1,7 

-1,1 

-1,4 

-2,3 

-3,0 

-4,0 

-2,9 

ü 

-3,2 

-2,8 

-«,» 

0,2 

1,0 

-0,1 

-1,4 

-1,8 

-2,6 

-2,« 

-«,7 

-4,0 

12 

-4,8 

-2,8 

-1,7 

0,1 

0,1 

-1,4 

-1,2 

-3,5 

-3,4 

-3,9 

-6,0 

-3,6 

13 

-i,5 

-1,6 

-1,6 

-2,6 

-3,4 

-4,0 

-2,8 

-3,0 

-2,6 

-3,0 

-3,1 

-2,1 

14 

^,4 

-1,1 

1,0 

2,8 

1,« 

-0,8 

-1,4 

-2,5 

2,0 

1,0 

0,6 

-0,8 

15 

-^,0 

-3,0 

-1,3 

-0,3 

0,4 

-0,8 

-1,9 

-1,8 

-1,0 

-2,0 

-V 

-3,9 

16 

-3,1 

-t,5 

-1,9 

-1,4 

-2,3 

-4,2 

-6,0 

-6,3 

-4,7 

-3,9 

-4,7 

-3,8 

17 

-8,0 

-«,» 

-4,0 

-4,0 

-3,9 

-3,4 

-4,2 

-4,6 

-6,5 

-6,9 

-6.8 

-7,1 

18 

-8,1 

-5,1 

-4,4 

-4,8 

-4,2 

-4,9 

-*,1 

-4,6 

-6,6 

-6,7 

-«.4 

-6,8 

19 

-5,8 

-4,6 

-3,9 

-4,1 

-4,7 

-6,6 

-6,5 

-7,4 

-6,8 

-7,1 

-4,7 

-6,5 

20 

-1,6 

-2,0 

-3,0 

0,1 

1,4 

-2,1 

-2,2 

-1,3 

-3,3 

-3,7 

-3,6 

-8,4 

21 

-2,6 

-1,4 

-0,9 

-1,1 

-1,6 

-2,6 

-2,8 

-3,0 

-2,6 

-3,2 

-3,9 

-4,3 

22 

-»,7 

-3,8 

-3,8 

-4,7 

-6,6 

-«*2 

-6,8 

-6,0 

-6,6 

-4,1 

-3,9 

-3,6 

23 

-4,7 

-8,6 

-3,7 

>8,0 

-6,9 

-7,5 

-8,2 

-6,2 

-7,1 

-7,1 

-7,8 

-6,4 

24 

-7.« 

-6,4 

-6,2 

-«,2 

-6,8 

-7,2 

-3,1 

-1,7 

-6,3 

-4,0 

-6,1 

-3,9 

25 

-«,1 

-4,9 

'-2,3 

-4,0 

-6,7 

-6,5 

-6,6 

-7,1 

-6,9 

-6,4 

-«,4 

-4,8 

26 

-«,1 

^,9 

-8,6 

-3,3 

-3,6 

-6,9 

-6,6 

-4,0 

-6,4 

-4,8 

-8,4 

-8,1 

27 

-6,5 

-4,1 

-3,i 

-3,4 

-6,4 

-6,2 

-6,4 

-6,3 

-6,6 

-6,6 

-8,4 

-7,2 

28 

-2,2 

-«,1 

-4,1 

-1,8 

-2,5 

-6,1 

-7,9 

-8,3 

-9,2 

-6,4 

-6,5 

-0,9 

29 

-3,7 

-0,7 

4,2 

8,0 

0,0 

0,8 

-2,2 

0,2 

0,2 

0,7 

-1,3 

0,0 

30 

-1,» 

-«,1 

1,3 

6,0 

3,9 

8,3 

3,6 

2,1 

0,4 

-0,1 

-3,6 

31 

0,8 

0,4 

4,8 

6,0 

2,3 

4,2 

4,1 

1,6 

2,2 

0,6 

1,1 

134 
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metUmitiMk. 

Morgens. 

▲'bends. 

T. 

7fc   1    8* 

9h 

lOh     Uh 

12h 

Ih    1    2b    1    3^   1    41t   1    5h       6b 

1 

25,0 

25,3 

24,3 

28,2 

29,1 

82,5 

84,9 

32,4 

31,4 

29,5 

26,1 

25,7 

2 

21,5 

20,8 

22,5 

27,0 

30,7 

32,7 

38,3 

38,8 

3f,3 

28,7 

26,4 

ti,t 

3 

23,5 

24,6 

24,0 

27,2 

30,8 

34,0 

34,2 

84,4 

31,3 

27,6 

24,2 

17,5 

4 

20,3 

24,0 

24,6 

29,8 

81,1 

35,9 

33,8 

38,8 

38,1 

30,0 

2«;2 

25,3 

5 

20,1 

20,0 

26,0 

30,1 

31,5 

32,5 

34y5 

34^ 

29,8 

28,9 

28,1 

25,2 

6 

21,1 

21,1 

25,6 

28,9 

31,6 

32,1 

82,6 

30,4 

28,2 

26,5 

25,6 

2(i,2 

7 

23,3 

24,0 

26,0 

30,4 

32,9 

34,1 

38,7 

3t,0 

30,6 

25,8 

28,2 

27,< 

8 

23,7 

23,8 

25,9 

28,5 

31,0 

33,1 

31,6 

30,6 

28,8 

27,4 

27,4 

27,8 

9 

21,9 

22,0 

27,7 

35,9 

32,0 

37,0 

41,8 

45,8 

35,7 

33,1 

32,4 

28,5 

10 

24,8 

25,5 

28,9 

31,6 

33,7 

34,6 

34,9 

33,1 

31,1 

26,5 

27,9 

29,1 

11 

23,5 

24,7 

26,1 

29,0 

31,8 

33,1 

32,8 

32,0 

29,0 

28,2 

27,6 

ü,i 

12 

23,5 

24,0 

25,9 

29,4 

31,8 

38,6 

32,9 

31,8 

30,5 

26,8 

26,8 

n,i 

13 

20,7 

20,0 

21,0 

24,0 

28,0 

31,8 

33,2 

32,8 

31,8 

29,7 

27,4 

27,J 

U 

20,9 

20,2 

21,6 

24,5 

28,4 

32,0 

33,5 

33,1 

32,0 

29,9 

27,9 

27,1 

15 

20,6 

20,4 

23,0 

27,5 

32,0 

34,8 

35,5 

35,0 

33,3 

31,7 

29,1 

ni 

16 

23,7 

22,1 

23,6 

25,8 

29,6 

32,9 

34,2 

33,9 

3ß,0 

30,2 

28,9 

28,7 

17 

21,9 

23,6 

25,0 

29,6 

28,5 

34,6 

36,6 

35,8 

32,1 

26)0 

^27,9 

27,4 

18 

22,6 

22,6 

25,0 

28,6 

29,4 

31,4 

33,6 

32,3 

30,3 

28)2 

28,0 

28,0 

18 

23,2 

23,0 

25,0 

28,2 

29,9 

31,8 

32,2 

32,9 

32,1 

28,6 

29,2 

^ 

20 

24,2 

23,8 

24,9 

27,9 

31,0 

34,0 

33,8 

31,2 

30,2 

30,0 

28,8 

m 

21 

23,7 

23,1 

25,0 

28,5 

31,9 

35,1 

33,7 

32,1 

31,2 

29,0 

28,3 

281 

22 

22,6 

24,2 

25,1 

27,9 

30,7 

85,5 

84,5 

38,3 

33,0 

28,1 

26,2 

28j 

26 

21,1 

20,8 

22,2 

27,5 

81,9 

37,0 

34,8 

84,3 

81,1 

82,1 

80,6 

Jl, 

24 

24,0 

24,1 

24,4 

28,7 

32,6 

37,6 

86,0 

31,9 

83,3 

84,9 

22,0 

22j 

25 

23,3 

24,8 

25,9 

26,6 

84,8 

83,8 

84,3 

85,8 

29,8 

29,2 

28,4 

24, 

26 

81,0 

23,7 

23,6 

29,2 

84,1 

87,3 

85,0 

34,0 

87,7 

27,8 

86,1 

18j 

27 

21,9 

20,9 

21,2 

26,2 

82,1 

82,6 

82,1 

88,8 

87,2 

88,7 

«7,8 

26, 

28 

23,5 

23,0 

24,3 

26,9 

30,4 

31,0 

30,6 

80,0 

27,6 

25,0 

«4,4 

25, 

29 

23,9 

24,0 

23,4 

25,5 

27,4 

.1^9,2 

29,5 

29,2 

.  85,8 

H4 

22,3 

29, 

30 

23,8 

«1,3 

21,6 

23,9 

27,2 

29,6 

28,8 

«7,8 

25,1 

25,5 

26,7 

26, 

1 

) 

. 

V 

• 

.  * 

'» 

• 

seiftmhm  ioei^. 


iS5 


tm 

üMdli*» 

Ibrgens. 

• 

▲bonds. 

T. 

71i 

8li 

9h  1  10b 

\  Uli 

i2h 

Ih    (  .  2h 

3k    1  4h 

5h         6h    1 

1 

!!,• 

i0,6 

11,9 

11,0 

IM 

IM 

19,9 

19,3 

15,7 

19,7 

17,9 

23,0 

2 

IM 

17,« 

14.9 

13,3 

9,9 

10,4 

15,3 

19,8 

18,9 

18,3 

17,2 

2M 

3 

18,5 

1«,1 

19,0 

17,8 

13,2 

12,9 

18,4 

20,1 

19,4 

13,1 

20,9 

26,4 

4 

12,7 

4,9 

10,3 

8,0 

10,3 

7,8 

9,0 

15,2 

19,5 

12,0 

«8,4 

21,6 

5 

15,0 

10,9 

9,8 

IM 

12,9 

11,1 

17,5 

17,1 

19,0 

19,7 

19,3 

21,4 

6 

IM 

14,5 

19,9 

4,1 

15,9 

20,3 

23,8 

23,8 

23,2 

22,5 

24,2 

24,3 

7 

20,0 

15,t 

IM 

13,9 

19,3 

17,0 

20,9 

20,4 

15,9 

20,1 

29,3 

30,5 

8 

23,5 

19,8 

29,1 

22,7 

22,4 

23,9 

23,9 

24,9 

23,5 

24,0 

24,9 

25,5 

9 

29,8 

23,9 

10,9 

11,8 

28,9 

17,1 

a,a 

12,9 

12,9 

14,7 

19,5 

9,8 

ilO 

15,2 

14,3 

19,2 

9,8 

11,4 

10,0 

14,0 

14,2 

19,9 

18,9 

18,7 

18,5 

11 

20,7 

11,7 

19,4 

19,8 

19,7 

10,9 

21,3 

23,0 

21,4 

22,7 

24,6 

27,0 

12 

21,8 

i7,a 

13,4 

17.4 

20,3 

22,8 

23,7 

29,0 

28,4 

27,4 

29,7 

27,1 

13 

2V 

23,9 

18,9 

14,8 

19,9 

18,4 

22,9 

24,8 

27,1 

29,9 

29,2 

29,9 

14 

24,0 

29,9 

18,2 

19,4 

14,9 

19,9 

20,5 

24,4 

27,2 

28,3 

28,9 

38,9 

15 

27,2 

2M 

21,8 

17,8 

19,4 

19,8 

21,7 

29,4 

30,1 

32,7 

30,5 

27,3 

16 

32,t 

29^4 

24^8 

24,0 

24,3 

29,9 

28,0 

30,0 

30,0 

28,7 

29,2 

29,9 

17 

28,5 

29,9 

24,4 

24^7 

22,8 

30,8 

31,2 

23,7 

24,9 

24,7 

27,0 

26,9 

18 

25,3 

24,« 

23,9 

22,9 

23,9 

25,9 

27,8 

29,8 

29,9 

28,9 

28,0 

30,0 

• 

19 

2M 

2M 

23,0 

23,9 

23,7 

24,4 

29,3 

28,2 

30,9 

29,9 

30,9 

90,3 

W 

284 

24,9 

23,1 

23,9 

25,1 

28,0 

28,3 

30,9 

31,1 

31,5 

29,7 

30,4 

21 

25,4 

23,9 

21,7 

23,8 

29,1 

28,9 

31,2 

3M 

32,9 

27,2 

28,4 

27,8 

n 

28,2 

29,9 

29,9 

23»2 

22,7 

29,9 

27,1 

29,7 

29,7 

29,9 

31,0 

28,8 

n 

2M 

23,9 

29,1 

22,1 

24,9 

29,1 

28,9 

32,1 

30,9 

35,1 

29,5 

29,5 

u 

2M 

29,4 

23,9 

29,7 

27,4 

29,2 

SM 

28,5 

30,7 

21,9 

22,1 

9,9 

25 

IV 

12.3 

15,1 

12,9 

22,2 

17,2 

23,9 

18,8 

12,2 

15,9 

18,2 

lö^t 

26 

38,8 

24,1 

IM 

19,0 

IM 

M 

9,5 

17,8 

14,4 

20,9 

19,9 

20,9 

27 

21,8 

18,3 

19,8 

12,9 

11,8 

13,3 

21,1 

20,4 

13,7 

22,8 

24,2 

25,4 

28 

24,» 

20,1 

18,9 

19,9 

19,9 

15,9 

17,2 

20,9 

22,0 

22,0 

29,8 

24,4 

29 

28,7 

22,9 

18,0 

17,9 

18^9 

19,9 

21,7 

22,0 

25,5 

24,9 

29,9 

49,3 

30 

25^,5 

2^,t 

17,8 

i 

j 

19;} 

20,4 

22,0 

f 

24,1 

i 

29,5 

25,0 

1 

29,4 

28,9 

1 
■ 
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IftMltettliMi. 

Morgens. 

iJiends. 

T.|  7h 

1   8>»  i 

9ii      10b  1  IIb 

12b 

Ib 

2b 

3b 

4b 

5b        6b 

1 

26)» 

23,4 

23,6 

28,0 

30,4 

31,2 

31,6 

30,4 

28,6 

27,0 

26,4 

25,0 

2 

23,1 

21,1 

22,4 

26,6 

29,2 

31,5 

29,8 

30,3 

27,5 

26,8 

25^8 

24,6 

3 

23,9 

23,1 

24,2 

28,8 

30,9 

32,7 

33,3 

33,1 

30,9 

28,1 

22,0 

26,4 

4 

48,9 

41,4 

26,0 

42,7 

35,4 

31,3 

39,5 

36,0 

87,5 

28,7 

IM 

26,2 

5 

23,« 

22^7 

24,2 

27,0 

20,1 

31,5 

30,1 

35,4 

31,5 

28,6 

28,9 

28,9 

6 

3t,3 

33,0 

27,6 

31,3 

30,1 

34,4 

25,6 

30,2 

33,8 

20,1 

22,4 

16,0 

7 

23,5 

22,7 

24,0 

26^1 

27,3 

30,0 

30,1 

29,1 

27,8 

264 

26,0 

28,1 

8 

23,4 

22,» 

23,5 

25,6 

28,5 

30,5 

31,4 

30,2 

28,4 

27,0 

26,9 

27,0 

9 

21,4 

2a,9 

21,8 

25,0 

31,0 

35,3 

34,7 

38,0 

31,1 

31,8 

34,3 

30,9 

1 

40 

23,0 

21,8 

22,0 

25,0 

28^8 

30,1 

30,7 

30,1 

28^9 

27,0 

27,1 

26,8 

11 

44,0 

22,8 

22,6 

27,0 

30/) 

34,6 

31,7 

39,2 

41,6 

25,9 

27,4 

"2^0 

n 

2M 

25,a 

24,8 

27^1 

20,0 

20,3 

29,8 

28,5 

26,2 

26,1 

24,8 

25,4 

1? 

22,8 

23,9 

25,1 

26,6 

30,1 

31,0 

30,8 

31,2 

29,2 

27,8 

27»6 

2^2 

14 

23,8 

23,0 

22,0 

26,5 

28,7 

31,1 

31,0 

32,6 

87,6 

25,2 

28^6 

27,2 

15 

24,0 

23,1 

23,2 

25,7 

28^3 

32,8 

32,3 

33,6 

29,3 

26,5 

29,0 

25,0 

16 

25,0 

23,8 

23,4 

25,0 

27,4 

30,2 

31,8 

31,0 

29,9 

28,0 

28,0 

25,3 

17 

24,0 

22,9 

24,0 

26,2 

28,6 

29,6 

31,4 

31,4 

25,8 

28,8 

24,8 

23,1 

18 

23,5 

22,0 

22^ 

24,5 

27,0 

30,3 

30,4 

29,7 

28,6 

26,6 

27,1 

27,6 

19 

23,0 

22,8 

22,6 

25,5 

29^0 

33,3 

80,9 

30»6 

28,5 

27,6 

24,5 

•24,8 

20 

23,6 

23,0 

2M 

22,6 

25,8 

28,6 

80,4 

29,6 

28,8 

27,6 

27,0 

26,4 

21    24,3 

22,5 

22,5 

25,1 

28,0 

81,1 

29,9 

29,5 

28,4 

28,2 

28,6 

28,5 

n 

25,0 

24,2 

29,3 

80,0 

37,1 

36,3 

38,9 

32,1 

84,1 

29,6 

8,8 

25,4 

23 

2M 

27,1 

25,7 

80,2 

20,4 

82,6 

82,4 

33,6 

23,7 

25,7 

19,0 

26,2 

24 

2M 

23,8 

24,0 

24,8 

28,7 

28,4 

2^,8 

29,3 

85,2 

22,9 

26,0 

.24,5 

25 

23,9 

21,8 

22,0 

24,3 

27,6 

80,7 

29,1 

29,5 

29,0 

27,9 

25,4 

23,9 

26 

29,1 

24,4 

22,3 

24,4 

25,8 

20,1 

30,2 

33,1 

30,5 

29^ 

28,0 

20,5 

27 

24,0 

22,6 

22,8 

23,6 

26,2 

27,9 

29,1 

29,0 

28,4 

27,8 

26,6 

26,0 

28 

24,0 

22,2 

21,6 

24,4 

29^1 

31,6 

81,6 

29,3 

28,2 

27,2 

26,5 

25,9 

20 

23,1 

22,0 

23,8 

23,8 

27,0 

30,5 

8Q,8 

30,0 

27,9 

27,6 

26,1 

26,0 

30 

22,3 

22,4 

22,8 

24,7 

32,1 

32,8 

86,8 

32,8 

81,0 

28,7 

27,2 

24,6 

'31 

23,8 

21,2 

21,0 

24,4 

27,6 

31,0 

81,5 

82,6 

31,0 

29,1 

1 

28,0 

1 

Aa&ilflft.Bd.Zm. 
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fltttMWitM, 

►• 

Itörgens. 

: 

Abends. 

T. 

71k 

Sh      91» 

lOh  1    lilt 

12h 

Ih 

21» 

3h 

4h. 

5h 

-ü 

1 

28^4 

86,0 

26,6 

24sO 

25,1 

26,2 

28,4 

27,5 

24>4 

24^5 

27v5 

27,8 

Z 

80<S 

27,7 

26;2 

221,4 

24,8 

28,7 

28,2 

29^4 

28,7 

25J 

26,1 

25,6 

8 

Ba,2 

26,1 

20,2 

IM 

21,1 

a3;7 

24^2 

23s8 

22,2 

24,8 

27,1 

29,6 

4 

-7,t 

-18,6 

-23,2 

-80,7 

-1,0 

6,6 

15,3 

4,4 

llvl 

3,5 

7,8 

6,8 

5^ 

16,8 

«,7 

12,1 

17,2 

18,8 

24,3 

22,8 

84,8 

28)8 

t8,2 

29,0 

34,9 

e 

24,3 

22,7 

7,1 

e,7 

^ 

4,2 

-1,1 

7,5 

10^ 

12,8 

9,1 

1,2 

7 

82,0 

21,1 

19,6 

1>,4 

17,5 

20^8 

21^ 

22,4 

21,2 

21,0 

22,5 

24,2 

B 

26,6 

83,7 

22,6 

28,6 

25,1 

26,6 

27,4 

28,2 

27,8 

26^0 

26,1 

27,2 

9 

80,7 

27,1 

23,4 

16,2 

21,3 

22,5 

23,8 

29^ 

22,8 

22t,t 

17,1 

16,6 

10 

28,1 

25,2 

21,8 

20,6 

23,4 

26,8 

29,4 

80,6 

80,2 

29,1 

81,0 

30,0 

11 

16,0 

24,2 

20,8 

20,0 

15^0 

16,9 

10^8 

23,2 

11^4 

20,0 

24,» 

24,6 

i!^ 

23,4 

27,1 

25,8 

25,0 

23,0 

25,8 

25',8 

25,& 

27,8 

23,8 

24,7 

28,4 

la 

80^2 

23,0 

19,8 

26,4 

27,9 

26,4 

29,8 

^,2 

30^8 

29,4 

29,7 

29,6 

14 

22,1 

21,6 

24,0 

25,7 

25,1 

21,1 

18,2 

26,6 

21,8 

21,8 

26,1 

nfi 

15 

31,2 

28,4 

27,5 

26,5 

24,8 

23,6 

2^,5 

26,8 

28,0 

2^1 

28,4 

30,5 

1& 

28,2 

28,6 

28,0 

25,0 

27;  1 

26,8 

29,0 

28,2 

80,1 

28^ 

29,3 

33,9 

17 

32,8 

30,2 

29,2 

26,6 

30,0 

80,8 

80,1 

25v5 

26i,T 

28^7 

28,6 

34,7 

18 

81,8 

80,0 

'29,0 

28,4 

28,0 

28,8 

80,8 

81,5 

88^1 

82^2 

83,8 

31,4 

1» 

82,0 

80,6 

29,4 

88,1 

25,8 

27,2 

26,8 

81,8 

82,5 

81,8 

89,2 

34,6 

20 

36,8 

85,1 

84,1 

81,1 

31,<6 

82,2 

3^,8 

85,0 

85,1 

b^r 

86,9 

37,6 

21 

88,1 

38,5 

87,6 

88,7 

88,1 

38,5 

87,7 

40,8 

40,5 

41,8 

43,4 

4M 

22 

88,6 

40,1 

80,7 

24,1 

25,2 

16,7 

18,1 

12,0 

11,2 

0,2 

10,2 

4.7 

u 

18,8 

20,0 

15,2 

14,0 

16,8 

16,9 

17,6 

22,0 

22,8 

20i? 

28,5 

25,3 

24 

28,8 

27,2 

25,5 

24,2 

25,7 

22,8 

23,0 

28,7 

88,6 

24,2 

26,9 

31,0 

25 

84,4 

81,0 

24,0 

24,9 

24,1 

24,4 

83,7 

26,8 

27,7 

28i,8 

29,4 

28,2 

26 

32,7 

80,8 

26,7 

21,6 

18,3 

22,9 

25,4 

28,1 

20,6 

23,7 

29,0 

29,0 

27 

85,4 

34,4 

3.1,6 

29,4 

29,3 

28,7 

31,0 

81,0 

80,4 

83,1 

86,2 

36,0 

28 

86,6 

85,8 

33,1 

81,2 

81,1 

31,9 

11,4 

85,8 

83,6 

82^9 

83,9 

37,2 

2» 

86,7 

35,2 

32,8 

82,0 

81,6 

30,0 

',^7,2 

31,8 

84,1 

8S;2 

86,1 

38,6 

30 

36,7 

35,6 

34,2 

8a,3 

23,8 

18,2 

21,8 

16,0 

ia,4 

25,4 

23,0 

22,6J 

3  t 

32,2 

31,3 

29,8 

28,8 

23,4 

20,2 

87,1 

22,6 

291,8 

281,8 

81,9 

34,7 

1 

>   /  i 
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.indteiÜMi. 

Jürgens. 

1 

▲iMnds.                     1 

I- 

7*       8k 

»1» 

10k     Itk  1 

12k 

1» 

2h 

3k        4k    1    5k 

6k 

1 

-M 

<-»4> 

^,3 

^8^5 

-8,6 

-8,6 

-4,2 

-4,2 

-84) 

-8,1 

-4,8 

-5,2 

2 

-V 

-5,2 

-4,» 

-2;8 

-4j2 

-5,6 

-5,0 

-5,8 

-44) 

-8,4 

-44» 

-3,9 

3 

^,1 

-5;0 

^%fl 

-t;« 

-8,3 

-2i6 

-8,4 

-1,5 

-ifi 

-8,5 

-4,2 

-5,6 

4 

11,9 

15,4 

IM 

21^ 

8,5 

5,9 

8,4 

»i4 

6,5 

10,3 

7,8 

8,2 

5 

0,2 

2,8 

2/) 

0,2 

^1,0 

-8,2 

-8,2 

-8,4 

-4,1 

-OyS 

-4,8 

-8,0 

6 

-M 

-riji 

4^ 

V 

M 

T,4 

10,8 

».« 

8,8 

6,2 

7,0 

8,1 

7 

•2,3 

-2,0 

h1,3 

-t,l 

M),2 

-0,9 

-1,2 

-«,2 

-0,8 

-0^ 

-1,5 

-2,6 

8 

-M 

-8,0 

^2^ 

--2,9 

-8,5 

-3,6 

-3,6 

-8,7 

-8,4 

-2,8 

-8,0 

-3,6 

9 

-«,0 

-4,7 

-8;2 

.  0,5 

-«.2 

-0,7 

-0,8 

-i,7 

1,7 

2,0 

4,0 

4,5 

10 

-M 

-3;1 

-t^ 

.-1,1 

-2,3 

-8,3 

-4/1 

-4,6 

-4,8 

-4,1 

-fivl 

-4,9 

11 

8,2 

-•^8 

-12 

-0,5 

2,2 

8,0 

8,8 

0,9 

T,6 

-0kl 

-0>4 

-0,8 

12 

-0,6 

-2,6 

«-2^ 

-24) 

-1,1 

-1,8 

-1,8 

-1,6 

-2>2 

-1,0 

-1,4 

-3,2 

,13 

1 

-6,0 

-1^8 

o;9 

-2,8 

-8,3 

-8,4 

-8JB 

-4,8 

-4,4 

-8,0 

-8)6 

-4,4 

14 

-tfi 

-*;t 

^4 

-8jfi 

-»,0 

-0,8 

M 

-8,0 

2,2 

i,6 

-1,6 

-3,6 

i& 

V 

-4,2 

-8^ 

-t2;9 

rl,0 

0,0 

-0,2 

0,0 

-1,3 

-1,9 

^1 

-8,6 

16 

-3,7 

^«,8 

i^ß 

'-2;4 

-8,3 

-2,7 

-8,0 

-^3,2 

-8,3 

-8,6 

-8)6 

-6,8 

17 

-<4 

-5^8 

-4^ 

-S«2 

-4,7 

-4,8 

-8,7 

-«v9 

-1,4 

-2v0 

-8>0 

-5,9 

tö 

■^fi 

-4^0 

^,6 

-8,3 

-3,1 

-8,2 

-8,8 

-8,7 

r4>« 

-4.3 

-^,1 

-♦,« 

19 

-ifi 

-5,2 

-6^ 

-4^ 

-8,0 

-8,3 

.-8>8 

-4,9 

-5»5 

-4,8 

-4,1 

-6,6 

20 

1 

-Ift 

-8,1 

^;t 

W4;3 

,4,2 

-4,4 

-4,7 

r^B 

-^6 

-4.7 

-5,7 

-6,3 

21 

-*» 

-7,0 

-M 

"^jO 

-5,6 

-6,0 

-44» 

"•>» 

-5,7 

-«.2 

-7,4 

-8,4 

« 

-7fi 

SJS 

^8^ 

^1,0 

0,1 

4,7 

8,8 

7,6 

6,8 

11,6 

8^1 

11,5 

23 

0,3 

Oß 

2,9 

8,0 

2,4 

2,9 

2.6 

4,2 

«k« 

1,6 

-8,3 

-1,1 

U 

~»fi 

-v 

-t^ 

-M 

-*,7 

-0,4 

-0,1 

-1,4 

-0,9 

-^3 

-1,8 

-4,1 

25 

-«,3 

-*fi 

-t^ 

-«Jl 

-i,4 

-1,2 

-0t8 

-1,7 

^7 

-8j9 

-3,4 

-3,2 

'K 

-*? 

-4fi 

-8»0 

-0,5 

»,4 

0,0 

-0v8 

-1,2 

2,2 

0,5 

-1,8 

-2,5 

27 

-«,« 

-«# 

-64 

r4fi 

-9,6 

-3,9 

-8,4 

•-8,3 

-1,7 

-4,0 

-5)7 

-*.2 

28 

-«,6 

-«,3 

-6;^ 

^fi 

-3,9 

-3,4 

!-8i2 

■^ 

-34» 

-3,3 

-M 

-«,0 

29 

-«4 

-M 

^ifi 

-M 

-8»6 

-2,4 

-0j4 

-1,« 

-84» 

-3*7 

,-M 

-«,0 

30 

-«^ 

-5^ 

.-5<y 

r#j8 

9t3 

24» 

.  Jttß 

M 

,41 

,M 

M 

1,4 

t 

131 

-*,4 

-4,3 

-3,6 

-3,0 

-1,2 

1,0 

•  1 

-1,5 

1 

-1,8 

-2,2 

-2,3 

-3,9 

-5,5 
1 

140 


N6v«mber  1862. 


nmtmmmAmm. 

• 

Itbrgens. 

Afiends. 

T.  1   Tb   1    81^  1 

9*        lOli 

llhl 

121^ 

lÄ 

21» 

3ii 

41» 

511     61^ 

1 

28,2 

"23,5 

24,0 

«M 

«8,7 

29,1 

32,4 

36,3 

3t,l 

29,1 

27,8 

25,4 

2 

25,8 

26,6 

27,3 

2Ö,6 

80,0 

30,0 

26,6 

26,4 

82,5 

27,9 

26,5 

25,9 

3 

24,4 

23,2 

28,1 

24,5 

26,9 

28,0 

30,1 

28,0 

26,5 

28,2 

26,6 

26,1 

4 

22,3 

28,7 

25,7 

27,5 

2»,5 

30,0 

34,4 

28,6 

34,4 

38,0 

38,2 

28,0 

5 

28,2 

23,0 

28,0 

25,4 

d8,0 

30,2 

31,4 

28,2 

31,4 

27,0 

25,4 

25,3 

6 

23,1 

28,5 

24,8 

28,0 

29,1 

31,2 

32,4 

29,9 

26,5 

27,4 

-25,9 

25,5 

7 

25,8 

23,1 

23,7 

27,1 

28,5 

29,5 

33,1 

35,2 

30,1 

32,2 

26,0 

22,4 

8 

24,4 

23,8 

22,4 

24,5 

26,0 

26,8 

26,6 

28,8 

28,0 

29,0 

26,6 

27,8 

9 

23,5 

23,6 

28,7 

25,0 

27,0 

28,4 

28,9 

29,4 

26,1 

26,4 

25,9 

26,4 

10 

24,1 

28,7 

24,8 

28,5 

27,5 

32,2 

27,0 

27,1 

28,8 

27,5 

26,0 

26,5 

11 

24,9 

24,0 

28,9 

25,0 

28,6 

26,8 

29,0 

29,3 

26,5 

28,1 

27,5 

17,4 

12 

23,9 

28,5 

23,2 

24,6 

26,3 

26,8 

28,5 

26,5 

27,1 

28,6 

26,3 

25,8 

13 

24,9 

23,9 

22,9 

24,7 

27,9 

29,1 

26,1 

26,9 

20,0 

24,9 

24,8 

25,0 

14 

24,6 

24,0 

28,5 

24,4 

24,6 

26,3 

27,5 

28,5 

28,0 

29,9 

t7,l 

26,2 

15 

26,5 

25,8 

26,2 

26,3 

27,1 

30,5 

81,6 

27,4 

26,8 

27,6 

22,1 

21,6 

16 

24,1 

23,5 

23,8 

25,6 

27,4 

28,2 

27,6 

26,6 

26,1 

26,4 

26,2 

25,6 

17 

26,8 

26,1 

26,6 

29,9 

29,0 

29,1 

30,3 

29,0 

27,9 

28,8 

27,9 

H 

18 

25,9 

24,0 

24,5 

24,4 

31,7 

37,5 

28,8 

34,0 

36,2 

28,5 

27,5 

17,5 

19 

26,2 

24,4 

25,3 

24,0 

26,0 

29,9 

300 

26,0 

26,8 

24,8 

17,0 

26,6 

20 

25,2 

24,1 

26,0 

26,5 

20,6 

31,0 

28,7 

28,1 

27,6 

28,6 

is,i 

26,0 

21 

25,6 

26,9 

29,2 

23,5 

27,0 

27,4 

31,0 

27,8 

25,0 

27,9 

25,6 

21,1 

22 

25,0 

25,6 

24,7 

23,4 

25,4 

27,4 

29,3 

26,6 

26,7 

24,5 

25,6 

20,0 

23 

26,0 

25,3 

26,0 

24,7 

27,3 

29,0 

29,1 

80,0 

30,0 

20,8 

26,0 

25,8 

24 

25,0 

25,2 

24,1 

24,9 

'25,4 

27,0 

28,7 

26,0 

27,0 

24,4 

24,0 

26,0 

25 

'24,8 

24,4 

24,9 

24,7 

26,9 

28,0 

29,2 

29,0 

27,2 

26,8 

25,9 

25,2 

26 

25,6 

24,4 

24,0 

24,8 

25,6 

27,2 

26,2 

27,8 

26,8 

28,4 

25,5 

25,8 

27 

26,0 

29,0 

2^,9 

26,9 

28,9 

30,2 

32,4 

27,2 

29,8 

28,2 

2tfi 

28,0 

28 

25,1 

24,8 

24,4 

25,5 

27,1 

27,9 

28,4 

26,9 

26,2 

28,4 

25,0 

25,4 

29 

24,9 

24,1 

23,5 

24,4 

26,5 

27,2 

27,9 

28,8 

25,9 

25,2 

25,4 

24,9 

30 

24,3 

24,7 

24,5 

25,6 

1 
r' 

1 

2k,4 

26,5 

27,6 

27,6 

26,6 

28,0 

28,9 

25,5 
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m 


r- 

Mmmmmi 

ItiU.: 

.,.,   . 

Morgens. 

AlMnds.                      H 

T.  1   7*1 

8^   1    9b    1  10k  1  llh 

1211 

Ik 

2k 

3k 

4k 

5k    I  )Bk    II 

1 

38,6 

«>i 

27,7 

80^4 

32,0 

30,1 

29,8 

32^3 

33,9 

26,5 

30,3 

• 

4^6 

2 

32,4 

85)3 

81,5 

28,2 

24,1 

21,9 

28,8 

31,1 

29,8 

28/) 

32,7 

3#,1 

1 

3 

36,7 

35,0 

83,0 

33,0 

32,8 

32,9 

32,7 

33,2 

33,1H 

35^ 

37,5 

38,8 

4 

33,7 

81,8 

32,0 

82,4 

32,1 

32,1 

28,2 

25,0 

17,4 

14,1 

8,8 

-0,9 

6 

26,8 

28,1 

84,8 

23,7 

24,1 

24,2 

24,5 

22,5 

24,2 

27,2 

30^ 

30,7 

6 

30,0 

85,5 

81,3 

28,8 

«4,9 

M,7 

26,9 

26,9 

27,6 

29,8 

31,1 

30,9 

7 

42,4 

45,1 

43,7 

84,8 

80,5 

34,3 

36,9 

34,2 

28,8 

32,6 

88,0 

2?,4 

8 

4t,6 

41,0 

87,9 

37,1 

34,9 

35,8 

35,8 

39,8 

38,9 

26,3 

37«2 

34,8 

9 

38,7 

82,1 

88^4 

85,1 

35,9 

87,3 

87,0 

3i,8 

34,4 
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Aenderanipeii 

an  den  Scalen  der  magnetischen  Xnatnimente 
während  det  Jahre  1S69  -  186S. 

In  diesem  Zeiträume  sind  veiscliiedene  Aenderungen  an  deoi  Scalen  rorge- 
nommen  worden,  wobei  die  Differenz  der  Ablesungen  entweder  zu  den  voraas- 
gehendeii  oder  zu  d^n  folgenden  Tagen  des  Monats  hinzugefügt  wurde,  so  dass 
in  den  Tabellen  die  Aenderungen  stets  mit  dem  Anfange  emes  Monats  be- 
ginnen.   Die  Aenderungen  sind,  wie  folgt: 

2 
Declinatioii  1859  im  Monat  April  die  D^dHnation  mitv  zu   malüpliciren; 

omSi  dl^^r  Mdhiplication  schliessen  sich  die  Zahlten  genau  an  die  tot- 

aasgehenden  *Monate  an. 
Vom  i.  Mai  anfangend  die  Declination  grösser  um  26,6. 
Nov.  8.  die  Declination  kleiner  geworden  um  0,66;  Aenderung  in  den  Tabellen 

TÖift  1.  Kot.  anfangend. 
18411.  Fehr.  i.  Declitiation  grösser  um  1,0;  Aenderung  in  den  Tabellen  vom 

1.  Febf.  anfangend. 
Intensität  1859  Julii4.  die  Intensität  grösser  geworden  um  30^3 ; .  Aendenng 

in  den  Tabellen  mit  dem  1.  Juli  anfangend. 
Oct.  17.  Intensität  um  11,2  kleiner  geworden;  Aenderung  in  den  Tabellen  von 

1.  Üct.  atifangend. 
Nor.  6.   Intensität  kleiner  geworden  um  41,9^  Aenderung  in  den  Tabellen  vom 

1.  Nov.  anfangend. 

1860.  Aug.  29.  Intensität  kleiner  geworden  um  50,2;  Aenderung  in  den  Tabellen 

vom  1.  Sept.  anfangend. 

1861.  Naöh  dem  6.  Febr.  an  der  Intensität  mehrere  Aenderungen  (im  Gesammtr 

betrage  28,3)  eingetreten;  Aenderung  in  deta  Tabellen  vom  i.  März  an- 
fangend. 
April  19  und  22.  Intensität  grösser  geivorden  um  2,5;  Aenderu^  in  den  Tabellen 

vom  1.  Mai  anfangend. 
Sept.  2.  Intensität  kleiner  geworden  um  38,0;  Aenderung  in  den  Tabellen  von 

1.  Sept.  anfangend. 
186^.  März  24.  Insensität  grösser  geworden  um  40,0;  Aenderung  in  den  Tabellen 

vom  1.  April  anfangend. 
Inclination  1859  Juli  28.  Inclination  kleiner  geworden  um,  17,0;  Aenderan| 

in  den  Tabellen  vom  1.  Aug.  anfangend. 
Nov.  7.  Inclination  grösser  geworden  um  19,0;  Aenderung  in  den  Tabellen  vom 

1.  Nov.  anfangend. 
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17,9 

17,7 

17,8 

13,9 

<Om\m  1868. 


Ift» 


.toflteiilMi. 

1 

■Ubrgens. 

A.lMnds.                     1 

T.  1  7k       8h 

Oh 

lOk      Itk  1 

12k 

Ib 

2b 

3b 

4b       6b 

6b 

: 

-M 

»5,10 

-S,8 

-^8,6 

-8,6 

-8,6 

-4,2 

-4,2 

-8,0 

-8,1 

-4,8 

-6,2 

2 

.«j 

-»,2 

-4,9 

^2,8 

-4,2 

-5,6 

-5,0 

-6,8 

-4<0 

-3,4 

-4,0 

-3,9 

3 

-«,1 

-6,0 

-8,8 

•t,2 

-2,8 

-2,6 

-8,4 

-1,6 

-M 

-2,6 

-4,2 

-5,5 

4 

11,9 

10,4 

11,1 

2M 

8,6 

5,9 

8,4 

»♦4 

6,6 

10,3 

7,8 

8,2 

5 

0,2 

2,8 

tfi 

0^ 

-1,0 

-8,2 

-2,2 

-8,4 

-4,1 

-0,3 

-4,8 

-8,0 

< 

-2,» 

-2,8 

4,0 

V 

6,3 

T,4 

10,8 

7,9 

8,8 

5,2 

7,0 

9,1 

7 

-Zfi 

-2,0 

^1,8 

-1,1 

-0,2 

-0,9 

-1,2 

-1,2 

-0,8 

-0,3 

-1,* 

-2,6 

8 

-4,4 

-8,0 

-8,6 

^2,9 

-3,6 

-3,6 

-3,6 

-8,7 

-3,4 

-2,8 

-8,0 

-3,6 

9 

-«,0 

-4,7 

-8,2 

0,6 

-1,2 

-0,7 

-0,3 

-1,7 

1,7 

2,0 

4,9 

4,6 

to 

-44 

-3,1 

-t,6 

-1,1 

-2,8 

-8,3 

-4,6 

-4,6 

-4,8 

-4,1 

-6,1 

-4,9 

tt 

8,2 

-9fi 

-12 

-0,6 

2,2 

8,0 

2,8 

0,9 

7,6 

-0,1 

-0,4 

-0,8 

il 

-0,6 

-tfi 

-2,7 

^2,0 

-1,1 

-1,8 

-1,8 

-1,6 

-2,2 

-1,0 

-1,4 

-8,2 

13 

~S,0 

-1,8 

o;b 

-8,8 

-8,3 

-8,4 

-8,8 

-4,8 

-4,4 

-3,9 

-8,6 

-4,4 

14 

-2,0 

-1,2 

^8,1 

-8,6 

-8,0 

-0,8 

M 

-8,0 

2,2 

1,6 

-1,6 

-3,6 

15 

-»,7 

-4,2 

-8^ 

-2,9 

-1,0 

0,0 

-0,2 

0,0 

-1,3 

-1,9 

-2,1 

-3,6 

16 

-8,7 

-4,8 

-8^ 

-2,4 

-8,3 

-4,7 

-8,0 

-8,2 

-8,3 

-8,6 

-8^6 

-5,9 

17 

-«,1 

-6^ 

-4,6 

-8,2 

-4,7 

-4,8 

-3,7 

-0,0 

-1,4 

-2»0 

-8,0 

-6,9 

18 

-4,6 

-*fi 

^8,5 

-8,3 

-3.1 

-8,2 

-8,8 

-8,7 

^« 

-4,3 

-6,1 

-4,6 

19 

-8,6 

-»,* 

-6,8 

-4,6 

-8,0 

-3,3 

-2,8 

-4,0 

-6*5 

-4,8 

-4,1 

-6,6 

10 

-7,2 

-8,1 

-^«»2 

-4,3 

4,2 

-4,4 

-4,7 

-4,2 

-4,6 

-4,7 

-6,7 

-6,3 

21 

-«,8 

-7,0 

-6i4 

-6,0 

-6,6 

-6,0 

-4,9 

-5,6 

-6,7 

-6,2 

-7,4 

-8,4 

fi 

-7,9 

-«,« 

^3,6 

-1,0 

0,1 

4,7 

8,8 

7,6 

6,8 

11,6 

a^i 

11,6 

23 

0,3 

0^ 

2,9 

8,0 

2,4 

2,9 

2,6 

1,2 

<S« 

1,6 

-8,3 

-1,1 

14 

-8,8 

-2,7 

-1,9 

-M 

-1,7 

-0,4 

-0,1 

-1,4 

-0,9 

-0,3 

-1,8 

-4,1 

a 

-«,3 

-44» 

-1^ 

-8,1 

-1,4 

-1,2 

-0,8 

-1,7 

^7 

-2,9 

-3,4 

-3,2 

2t 

-8,2 

-4,5 

*'8,0 

-0,6 

»,4 

0,0 

-0,8 

-1,2 

2,2 

<S6 

-1,6 

-2,6 

27 

-«,2 

-6,2 

-^6,1 

-4,3 

-8,6 

-3,3 

-8,4 

-8,3 

-1,7 

-4,0 

-6,7 

-6,2 

28 

-4,6 

-«,8 

-6,2 

-4,6 

-3,9 

-3,4 

-8,2 

-4,2 

-ß,9 

-3,3 

-M 

-6,0 

2> 

-«,1 

-M 

-4,6 

-4,8 

-8,6 

-2,4 

-«»4 

-1,0 

-8*« 

-3»7 

-M 

-4,0 

30 

-84 

-6,8 

-6^ 

-•^ 

0,3 

8^ 

2,3 

»»0 

4^1 

1,1 

1*6 

1,4 

31 

-4,4 

-4,3 

-3,6 

-3,0 

-1,2 

1,0 

• 

-1,6 

-1,6 

-2,2 

-2,3 

-3,9 

-6,5 

■ 

1 

140 


Növmber  18fö. 


t^^Mm^Mmk. 

Iftbrgens. 

Al&ends. 

T.      7I1   1   S^ 

9k      lOk 

11^  1  12^ 

I    lÄ  1    2k 

3«i 

4I1 

611     61^ 

1 

28,2 

'128,5 

24,0 

24,4 

«8,7 

29,1 

32,4 

86,3 

31,1 

29,1 

27,9 

25,4 

2 

25,8 

2B,6 

27,3 

28,6 

80,0 

30,0 

'9»fi 

28,4 

32,5 

27,9 

28,5 

25,9, 

3 

24,4 

23,2 

28,1 

24,5 

26,9 

29,0 

30,1 

29,0 

28,5 

'26,2 

28,6 

26,1 

4 

22,3 

89,7 

25,7 

^29,5 

2K,5 

30,0 

34,4 

28,6 

34,4 

39,0 

38,2 

28,0 

■    m 

0 

28,2 

28,0 

28,0 

25,4 

tM,0 

30,2 

81,4 

28,2 

31,4 

27,0 

25,4 

25,3 

6 

28,1 

28,5 

24,8 

28,0 

29,1 

31,2 

32,4 

29,9 

28,5 

27,4 

26,9 

25,5 

"7 

25,8 

23,1 

23,7 

•27,1 

29,5 

29,5 

38,1 

35,2 

30,1 

32,2 

26,0 

22,4 

8 

24,4 

23,8 

22,4 

24,5 

26,0 

26,8 

28,6 

29,8 

£9,0 

29,0 

28,6 

27,8 

9 

'28,5 

28,6 

•28,7 

25,0 

27,0 

28,4 

21,9 

29,4 

26,1 

26,4 

25,9 

26,4 

10 

24,1 

28,7 

24,8 

28,5 

27,5 

32,2 

27,0 

27,1 

29,8 

27,5 

28,0 

26,5' 

il 

24,9 

24,0 

28,9 

29,0 

26,6 

26,8 

29,0 

29,3 

28,5 

28,1 

27,5 

IV 

12 

28,9 

28,5 

28,2 

24,6 

26,3 

28,8 

28,5 

28,5 

27,1 

28,6 

26,3 

25,8 

13 

24,9 

'28,9 

22,9 

24,7 

27,9 

20,1 

28,1 

26,9 

26,0 

24,9 

24,8 

25,0 

14 

24,6 

24,0 

-28,5 

24,4 

24,6 

28,3 

27,5 

29,5 

29,6 

29,9 

27,1 

26,2 

15 

25,5 

25,8 

26,2 

2«,3 

27,1 

30,5 

81,6 

27,4 

26,8 

27,6 

22,1 

21,6 

16 

24,1 

23,5 

23,8 

25,6 

27,4 

28,2 

27,6 

26,6 

26,1 

28,4 

28,2 

25,6 

17 

26,8 

26,1 

26,6 

25,9 

29,0 

294 

30,3 

29,0 

27,9 

28)8 

27,9 

25,5 

18 

25,9 

24,0 

24,5 

24,4 

31,7 

37,5 

288 

34,0 

36,2 

28,5 

27,5 

17,5 

19 

26,2 

24,4 

25,3 

24,0 

26,0 

29,9 

800 

26,0 

26,8 

24,8 

17,0 

26,6 

20 

25,2 

24,1 

26,0 

26,5 

29,6 

31,0 

29,7 

29,1 

127,6 

26,6 

18,1 

26,0' 

21 

25,6 

26,9 

29,2 

23,5 

27,0 

27,4 

31,0 

27,8 

26,0 

27,9 

28,6 

21,1 

22 

25,0 

25,6 

24,7 

23,4 

25,4 

27,4 

29,3 

28,8 

26,7 

•24,5 

25,6 

20,0 

23 

26,0 

25,3 

26,0 

24,7 

27,3 

29,0 

29,1 

86,0 

30,0 

20,8 

28,0 

25,8 

24 

25,0 

26,2 

24,1 

24,9 

25,4 

27,0 

28,7 

28,0 

27,0 

24,4 

24,0 

26,0 

25 

•  24,8 

24,4 

24,9 

24,7 

26,9 

28,0 

29,2 

129,0 

27,2 

28,8 

25,9 

25,2 

26 

25,6 

214,4 

24,0 

24,8 

25,6 

27,2 

28,2 

27,8 

26,8 

28,4 

25,5 

25,8 

27 

26,0 

29,0 

2^,9 

26,9 

28,9 

30,2 

32,4 

27,2 

29,8 

28,2 

21,0 

28,0 

28 

25,1 

24,8 

24,4 

25,5 

27,1 

27,9 

2S,4 

28,9 

28,2 

23,4 

25,0 

25,4 

29 

24,9 

24,1 

23,5 

24,4 

26,5 

27,2 

27,9 

28,6 

25,9 

25,2 

25,4 

24,9 

30 

214,3 

24,7 

i 

24,5 

* 

26,6 

1 

1 

2)S,4 

28,6 

27,6 

27^6 

28,6 

28,6 

1 

25,9 

25,5 

August  1862. 
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m 


K övttnM>  (1862L 


IttttllMiiiMl. 

^^ 

n 

•  Motens. 

« 

i^MSlds. 

1 

T:     7h  1 

8h 

9h   i 

IQh      11h' 

12h 

11«  1  » 

1  ä'' 

4k 

5k-      »1 

1 

-a,3 

-4,7 

^,i 

-4,7 

-4,7 

-^3,7 

-3,9 

rM 

■r4,7 

♦1»! 

-3»? 

-3,2 

2 

-5,^ 

^,5 

-4,7 

-3;i 

-0,9 

1,0 

-2*1 

^,0 

-2i« 

-2,9 

r4,8 

;^,o 

3 

-7,i 

-9,2 

-5,7 

-6vO 

-5i8 

-5,2 

•^« 

-5^1 

Tta,< 

t»,« 

-7>5 

-7,« 

1 

4 

-0,2 

-5,2 

-5,1 

-^1 

-4,9 

-3,0 

-2,* 

fO^t 

4.» 

71« 

10,8 

•14,0 

5 

-4,2 

-2,9 

-2,1 

-1,4 

-1,4 

-1*1 

-rO^C 

M 

<^« 

t2,t 

-3,8 

-4,« 

e 

-i8}S 

-7,3 

-5,7 

^,1 

-1^9 

-r2,3 

-V 

-2^4 

-2i4 

-r3-,» 

-4*4 

-»,4 

1 

7 

-10,6 

-12,3 

-12,0 

-7,5 

-5,0 

-6,6 

*7^ 

T-a,! 

-r3;3 

+4,« 

rSjO 

^jO 

6 

-lOi^ 

-10,5 

-8,9 

-8,5 

-7,2 

-7,4 

*-6i» 

-f^T 

-7,8 

Ai$ 

■Ai 

-5,9 

9 

-8,3 

-5,3 

^%9 

^9 

-7;o 

-7,0 

•^t 

-4»« 

r4,e 

-»,a 

r?,» 

-7,2! 

lö 

Sfi 

^,1 

-4,7 

-5,5 

-6,2 

-3,7 

-0,7 

-3.« 

-1,9 

-3,6 

-2,8 

'-6fi 

11« 

-7,» 

-7,9 

-6,11 

-6,5 

-6,« 

-5,5 

•4,8 

-►8i« 

-r«>6 

-314 

-ß,8 

-8»5 

1» 

-8,2 

-7,5 

-6-3 

-5,6 

-5^ 

-5,8 

-5,t 

-a.» 

-«,1 

+8,8 

T-7,? 

-8,0 

19 

-9,0 

^7 

-7^4 

-6,1 

-5,5 

-5,5 

^«^« 

-ä^» 

-^» 

-5v4 

-8*9 

-7,2 

U 

-8,* 

-11,2 

-10,2 

-10,3 

-8,5 

-7,9 

-7.» 

-r6^« 

T^l 

-5,1 

-7,« 

-9,1 

15 

-8,8 

-9^1 

-8,8 

-7,9 

-7^4 

-7,1 

<M 

t4,7 

^^ 

T4i» 

"34 

^9 

1» 

-8,# 

-8;2 

-8;o 

-8,3 

-7v8 

-7,6 

-«,« 

-rS,« 

-7,8 

^2(8 

-8,3 

-9,2 

17 

-11,0 

-8,2 

-6,6 

-6,9 

-6,0 

-4,5 

-^4.« 

^* 

-7,t 

-8(0 

-«.§ 

■V 

1^ 

-9^5 

-9,0 

-7,3 

-3,0 

-3,7 

-0,4 

^»t 

1*» 

-2,1 

M 

-2,7 

-m 

1» 

-6,7 

^4,4 

-2,5 

^B 

-3^6 

-3,8 

-3,4 

-2,7 

-0,8 

0,8 

i-4i5 

'-*,i 

20 

-7,7 

-6,-« 

•a,^ 

"•4,5 

^4,5 

-4^6 

-3,8 

r5,2. 

-5,ft 

-2i4 

-4il 

-«,1 

21 

^6 

*6',8 

^6,2 

-7,7 

-6,6 

-5,5 

H» 

^ 

-M 

-3^8 

Hib^ 

-9,1 

2!& 

-9,8 

-8,0 

^7,8 

-7,7 

-7,6 

r5,2 

-9.7 

-4.9 

-2rf 

^.i 

^9 

-7,8 

2» 

-9,9 

-8,7 

-9,1 

-6,7 

-3,6 

-4,4 

-8<t 

^? 

-3,? 

-2i,» 

-3,4 

-4.6 

24 

-8^8 

-8,6 

-5,8 

-7,0 

-5,7 

-4,8 

-3l» 

-4.» 

AI 

-ft.» 

tt5,4 

-6,9 

25 

^10)8 

-10,7 

-9,1 

^,9 

-7,4 

-7,4 

-7,1 

-«,• 

t74 

-7.7 

-7,8 

-8,2 

•2«^ 

-8,4 

-8,9 

-a,9 

^ß,$ 

-6,8 

^7^0 

-7,« 

-«.7 

-<W 

-6,0 

-«,? 

-7,S 

27 

-10,9 

-9,6 

-10}« 

-9,9 

-7,6 

-5v2 

-«,» 

'2>8 

-3.« 

-8,1 

-3,2 

0,8 

2S 

-0,7 

-0,0 

^6st 

-5,7 

-4,7 

-3,8 

-r4i« 

r2»> 

Ht« 

-a,* 

-3,? 

-6,2 

2» 

^U 

-9,0 

«-8,9 

^7,0 

Tä,6 

-ö^l 

'8»» 

t(?.? 

-7.1 

-Äß 

-u 

-8,1 

30 

-40,5 

-IM 

1 

-10,5 

i-9^0 

-8,3 

-7,7 

•^1 

-ab? 

rS.» 

rM 

-10,4 

-10,0 

October  1862. 
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•Temperatur. 


Morgens. 


Abends. 


T.  I    7h    I     8h   I    9h    I   IQh  I   llh  I  12h 


o 

o 

1 

10,0 

11,2 

2 

6,4 

7,1 

3 

8,0 

8,9 

4 

9,6 

10,0 

5 

7,2 

7,9 

6 

8,6 

9,2 

7 

7,6 

8,5 

8 

7,6 

8,2 

9 

6,6 

7,1 

10 

7,2 

7,7 

11 

4,9 

7,1 

12 

9,0 

9,5 

13 

10,6 

12,4 

14 

9,0 

9,6 

15 

7,8 

9,6 

16 

9,6 

10,3 

17 

7,9 

8,5 

18 

9,0 

9,9 

19 

8,1 

7,8 

20 

4,1 

5,5 

21 

3,9 

4,3 

22 

3,2 

3,7 

23 

7,7 

8,6 

24 

7,8 

8,2 

25 

5,6 

0,0 

26 

1,6 

3,2 

27 

7,2 

7,6 

28 

0,0 

1,8 

29 

1,1 

2,8 

30 

3,9 

4,8 

31 

3,4 

4,1 

o 
12,6 

7,3 

10,0 

10,3 

8,6 

9,6 

11,6 

9,4 

8,2 

8,4 

9,7 

9,4 

13,4 

10,0 

12,1 

11,6 

9,5 

10,3 

7,0 

7,2 

5,2 

5,2 

9,4 

8,6 

6,6 

5,4 

7,6 

1,6 

4,8 

4,7 

5,4 


o 
13,4 

7,4 
10,0 
10,7 

8,8 
10,4 
11,9 
10,3 

9,4 

9,2 
11,3 
10,6 
14,0 
12,5 
14,2 
13,6 
11,6 

11,1 
7,0 

10,8 

6,2 

6,6 

9,5 

9,0 

6,8 

7,4 

7,9 

3,9 

7,0 

6,1 

7,0 


o 
14,8 

7,4 

9,8 

11,1 

9,6 

10,6 

13,0 

11,8 

10,7 

10,9 

12,5 

11,4 

13,8 

14,8 

15,3 

14,5 

12,0 

9,0 

7,0 

13,1 

7,0 

6,0 

10,0 

9,0 

7,0 

9,1 

8,2 

5,6 

8,8 

7,6 

7,5 


o 
15,0 

8,4 

10,6 

11,9 

10,9 

11,5 

14,4 

12,9 

11,8 

11,8 

13,6 

12,7 

13,8 

15,6 

16,8 

15,0 

11,6 

10,1 

7,6 

14,8 

7,5 

6,4 

10,4 

Bfi 

8,5 

10,8 

8,3 

6,7 

10,0 

7,9 

7,2 


Ih    I    2h    I    3h    I  4h 


5h 


6h 


o 
16,0 

9,3 

11,1 

12,3 

11,4 

11,1 
14,0 

12,8 

12,8 

11,9 

13,9 

12,6 

14,4 

16,0 

17,5 

15,4 

11,9 

11,1 

7,8 

13,4 

7,0 

5,6 

10,5 

8,5 

9,1 

11,5 

9,4 
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26;7 

27,0 

25,6 

27,7 

;27,0 

13 

24,9 

25,3 

25,8 

25,9 

25,9 

26^6 

27,1 

«7,1 

25,9 

26,8 

«M 

j2a,o 

14 

24,6 

25,2 

25,3 

25,6 

26,0 

23,7 

23,9 

82,5 

29,8 

30,0 

84,0 

1 

15 

25,0 

24^1 

231,9 

23,8 

24,9 

20,3 

24,8 

23,4 

24,8 

24,8 

24,4 

;24,3 

16 

24,7 

25,5 

24,1 

2Ü,7 

26,7 

28,4 

28,9 

2S,t 

83,7 

24,2 

21,7 

t»,0 

17 

20,f 

26,3 

25,2 

28,3 

25,9 

26,8 

28,1 

2M 

26,0 

23,0 

24,4 

!  24,6 

18 

24,3 

24,0 

23,5 

24,1 

25,1 

20,0 

28,2 

27,1 

27,1 

20,2 

25,8 

24,2 

19 

25,0 

24,4 

23,4 

23,6 

24,4 

25,6 

27,6 

27^5 

27,1 

26,0 

25,2 

:25,6 

20 

23,S 

24,0 

24,2 

25,2 

27,3 

27,9 

27i2 

26,8 

25,5 

25,0 

23,1 

24,5 

21 

24,3 

24^2 

23,6 

24,3 

25,1 

28,1 

27,0 

27,0 

24,2 

2«,i 

25,2 

!24,9 

22 

24,2 

24,6 

24,2 

24,7 

25,# 

26,6 

27,1 

26,8 

20,5 

25,8 

25,0 

.•24,7 

23 

2&,6 

26,8 

29,3 

33,4 

28,4 

8M 

20,6 

.27,8 

25,4 

26,8 

20,8 

1  25,9 

24 

24,8 

24,0 

24,2 

20,6 

27,1 

28,2 

23,5 

25,8 

21,0 

M,6 

10,8 

:2t,4 

25 

20,4 

82,5 

29,8 

29,4 

80,7 

28,9 

35,8 

27,0 

20,7 

26^ 

18,4 

!21,8 

26 

24,5 

28,4 

24,8 

28,8 

2^1 

29,9 

29,3 

{^5,3 

29,1^ 

18;2 

23,^7 

:23,3 

27 

24,7 

24,8 

25,t 

2ff,5 

27,0 

27,6 

27,0 

25,0 

25,8 

25^ 

25,6 

25,1 

28 

23,8 

23,4 

24,6 

26,1 

27,8 

28,0 

27,9 

28;o 

26,3 

25,B 

27;? 

-23,8 

29 

23,2 

23,0 

24,0 

25,6 

27,1 

27,2 

27,2 

27,5 

25,0 

26,7 

26,6 

:25,0 

30 

23,9 

23,8 

23,5 

24^5 

25,4 

2T,3 

29,!7 

'29,3 

28,0 

28,0 

25,9 

j20,2 

31 

t&fi 

1  *^* 

24,1 

(U^O 

25,4 

t 

26,6 

2l,iO 

27,1 

"25,0 

24,5 

1 

J?4,9 

jW,9 

Deoember  1862. 


Ia««MltiU. 

Morgens.                                          Abends. 

"tT 

7k  1     ab  1    311  1  lOh  1  Hb      12fc  ||    U»       2ii       3^  \    4ii   |    5*   |    6^    | 

1 

-14,3 

-13,3 

-20,0 

-27,0 

-26,6 

-21,6 

-27,3 

-30,8 

-28,5 

-34,4 

-25,4 

-i26,4 

2 

-14,0 

-14,2 

-16,3 

-20,0 

-22,5 

-24,6 

-27,8 

-25,3 

-23,2 

-25,3 

-34^5 

-126,4 

3 

-i3,7 

-11,6 

-9,2 

-16,3 

-13,8 

-12,2 

-14,4 

-14,9 

-12,3 

-11,3 

-12,5 

-12,4 

4 

-12,8 

-12,0 

-18,0 

-14,3 

-17,0 

-23,5 

-17,5 

-18,9 

-24,5 

-22,5 

-J5,2 

-18,8 

5 

-15,6 

-14,7 

-13,6 

-21,2 

-30,4 

-25,6 

-18,3 

-22,1 

-20,1 

-16,5 

-18,3 

-7,3 

6 

-15,1 

-14,8 

-16,3 

-16,4 

-17,5 

-19,7 

-19,0 

-19,2 

-18,8 

-19,3 

-20,1 

-17,8 

7 

-14,3 

-19,3 

-11,3 

-13,8 

-13,8 

-17,9 

-27,0 

-1S^3 

-18,8 

-21,7 

-18,8 

-19,2 

a 

-15,3 

-14,0 

-17,4 

-20,3 

-13,3 

-16,4 

-17,9 

-16,3 

-16,3 

-17,1 

-16,5 

-13,9 

9 

-14,5 

-14,8 

-15,8 

-18,6 

-18,3 

-17,9 

-17,7 

-17,2 

-18,0 

-13^6 

-16,6 

-13,2 

la 

-14,3 

-14,3 

-16,1 

-18,2 

-17,7 

-17,3 

-17,3 

-16,7 

-16,0 

-16,3 

-15,3 

-»14j9 

11 

-13,7 

-12,8 

-13,5 

-14,4 

-14,5 

-16,8 

-16,2 

-16,4 

-17,7 

-16,3 

-15^3 

-14,6 

12 

-12,2 

-11,8 

-10,8 

-10,4 

-10,8 

-12,4 

-15,4 

-14,1 

-15,4 

-14,8 

-15,3 

-18,6 

13 

-12,3 

-13,0 

-12,8 

-14,1 

-13,7 

-11,3 

-12,3 

-13,3 

-14,3 

-15,1 

-15,7 

-16,6 

14 

-8,8 

-7,6 

-^,4 

-4,8 

-4,0 

-5,7 

-3,8 

-17,8 

-17,0 

-25,7 

-21,8 

-67,9 

15 

-42,2 

-86,3 

-85,4 

-32,2 

-30,8 

-81,6 

-83,2 

-83,1 

-33,0 

-31,1 

-29,9 

-29,6 

13 

-22,3 

-43,3 

-25,8 

-22,7 

-29,1 

-29,1 

-27,3 

-29,0 

-28,6 

-25,7 

-27,1 

-22,8 

17 

-21,4 

-20,8 

-22,4 

-42,7 

-27,8 

-24,2 

-23,4 

-23,2 

-24,2 

-22,2 

-24,7 

-23,1 

13 

-*18,3 

-13,2 

-19,6 

-21,1 

-24,2 

-24,6 

-23,3 

-23,4 

-21,5 

-22,5 

-20,2 

^20,0 

13 

-15,7 

-17,6 

-19,0 

-20,2 

-22,8 

-22,4 

-21,6 

-22,0 

-22,5 

-20,3 

-21,4 

-22,7 

23 

-18,3 

-IM 

-19,3 

-13,7 

-19,3 

-20,8 

-22,2 

-22,1 

-22,3 

-20,3 

-19,3 

-18,1 

• 

21 

-14,5 

-13,8 

-15,0 

-18,3 

-18,4 

-18,2 

-18,8 

-18,3 

-24,1 

-19,3 

-17,3 

-17,0 

.22 

-13,2 

-14,1 

-15,2 

-18,4 

-19,8 

-20,6 

-17,2 

-18,0 

-17,3 

-18,1 

-13,5 

-16,3 

23 

-8,4 

-14,7 

-25,9 

-27,0 

-29,7 

-27,6 

-23,9 

-20,1 

-20,2 

-22,3 

-17,7 

418,7 

24 

-12,1 

-12,5 

-14,1 

-17,7 

-18,4 

-22,2 

-26,8 

-24,7 

-85,3 

-22,3 

-37,5 

-27,9 

28 

-^16,6 

-22,6 

-23,2 

-24,6 

-27,6 

-28,1 

-34,5 

-20;4 

-22,1 

-29,0 

-22,4 

-22,2 

23 

•nie,« 

-21,8 

-20,3 

-20,4 

-27,0 

-30,2 

-81,6 

-23,2 

-33,8 

-24,6 

-20,7 

-21,4 

27 

-18,0 

-17,3 

-18,0 

-13,1 

-18,6 

-18,0 

-17,6 

-47,8 

-17,2 

-10,3 

-17,5 

-;i7,o 

23 

-17,1 

-17,7 

-19,4 

-21,0 

-21,6 

-19,6 

-16,1 

-13,7 

-14,8 

-15,9 

-15,8 

416,0 

23 

-18,0 

-13,9 

-17,4 

-19,8 

-20,3 

-18,4 

-16,2 

-14,4 

-IV 

-12,5 

-13,4 

^13,0 

33 

-3,1 

-10,8 

-.12,^7 

-14,9 

-15,0 

-15,2 

-14,2 

-13,5 

-13,1 

-12,8 

-S,7 

i-»,8 

1 

81 

-7,6 

-IM 

-18,3 

-15,6 

-14,7 

-12^ 

-^Ofi 

-M 

r3,6 

i 

-8,8 

1 

jtO,3 

December  1862. 


m 


Inclinatioii. 


Korgens. 


AbenAs. 


T. 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 


-13,4 
-9,5 
-9,0 
-9,0 
-7,8 
-7,9 
-8,6 
-«,9 
-9,3 

-10,4 

-11,2 

-11,0 

-12,0 

3,2 

-6,3 

-6,2 

-6,8 

-8,9 

-«,9 

-9,7 

-10,6 

-12,3 

-M 

-8,3 

-7,6 
-6,2 
-6,9 
-8,7 
-10,4 


31   -11,1 


8h 

9b 

lOH  1 

-9,6 

-8,1 

-4,9 

-9,5 

-8,5 

-6,9 

-10,1 

-11,2 

-8,4 

-9,9 

-6,9 

-7,8 

-8,3 

-7,6 

-6,1 

-8,0 

-7,7 

-7,8 

-7,1 

-10,1 

-9,4 

-9,9 

-8,8 

-6,9 

-9,7 

-8,9 

Sfi 

-9,6 

-9,0 

-8,0 

-10,8 

-10,5 

-9,9 

-11,7 

-11,7 

-12,0 

-11,0 

-11,0 

-10,4 

-13,1 

-14,8 

-14,9 

(^ß 

0,1 

-1,6 

-5,6 

-4,9 

-3,4 

-6,8 

-5,4 

-5,3 

-7,0 

-6,6 

-6,2 

-8,2 

-7,3 

-4J,9 

-9,1 

-7,8 

-7,6 

-9,9 

-9,6 

-8,0 

-10,4 

-9,7 

-8,6 

-9,8 

-4,3 

-3,0 

-4),1 

-8,3 

-6,6 

-4,8 

-6,0 

-4,3 

-4,9 

-6,2 

-5,6 

-6,2 

-5,9 

-5,0 

-6,6 

-6,8 

-4,7 

-8,1 

-6,6 

-5,2 

-9,8 

-9,0 

-7,8 

-9,0 

-8,1 

-7,7 

10"  I  tlK  I  12>  II   Ih   I    ah  }    3h       4h 


51»  I    eh 


-4,0 
-6,0 
-9,0 
-6,6 
0,4 
-7,0 
-9,4 
-7,3 
-7,4 
^7,9 
-9,7 
-11,6 
-10,4 
-15,2 
-2,8 
-2,7 
-3,1 
-4,7 
-*,7 
-7,2 
-7,8 
-7,8 
-2,3 

-1,9 
-1,9 
-4,5 

-4,7 

-'.4t 
-7,4 


-6,0 
-3,4 
-9,7 
-3,1 
-2,6 
-5,7 
-6,9 
-8,8 
-7,6 
-7,8 
-8,6 
-10,8 
-11,0 
-13,9 
-1,6 
-2,2 
-4,2 
-3,3 
^,6 
-6,4 
-8,0 
-7,0 
-3,2 
-4,0 

-1,7 
0,0 

-6fi 
-4,6 
-6,4 
-6,8 
-8,6 


-2,5 
-1,1 
-8,0 
-5,8 
-6.6 
-5,6 

-8,1 
-7,9 

-7,3 

-8,0 

-8,7 

-9,2 

-10,5 

-12,1 

-0.7 

-2,7 

-4,5 

-6,0 

-6,5 

-5,8 

-7,7 
-8,4 
-4,8 
-1,7 
2,9 
0,7 
-6,4 
-6,2 
-6,4 

^,1 
-8,9 


-0,5 
-1,6 

-7,1 
-4,8 
-3,4 
-6,5 

-6,1 

-8,8 

-6,9 

-8,21 

-8,5 

-9,7 

-9,5 

-7,6 

-0,5 

-1,6 

-4,1 

-4,6 

-5,6 

-6,0 

-7,6 

-8,2 

-6,4 

-8,7 

-4,3 

-2,0 

—6,6 

-7,3 

-7,1 
-7,3 

-9,6 


-0,9 
-0,1 
-7,7 
-1,3 

-4,4 

-6,a 

-8,2 
-6,8 
-8,6 
-8,3 
-9,4 
-9,3 
-8,0 
M),8 
-2,1 
-3,4 
-5,6 
-5,5 
-5,7 
-5,2 
-8,5 
-6,6 

2,4 
-3,6 

2,7 
-^,6 

-7,2 

-7,7 
-10,1 


2,0 

-1,6 
-8,7 
^,4 
-6,1 
-6,8 
-6,2 
-8,1 
-7,3 
-8,3 
—8,6 
-9,7 
-9,1 
-3,2 
-1# 
-3,5 
-5,0 
-5,1 
-6,5 
-6,7 
-7,0 
-8,1 
-5,6 

0,1 
-0,7 
-2,4 
-5,5 

—6,3 
-8,3 
-«,0 

-10,2 


-1,6 
2,9 
-^1 
-6,8 
-5,1 
-5,4 
-6,6 
-8,3 
-8,0 
-9,0 
-9,0 

-9,1 
-8,9 

t4,8 
-2,3 
-3,3 
-3,« 
-6,2 
-6,2 
-7,8 

-«,4 
-8,8 

-8,3 
2,8 
-4,3 
-4,3 
-6,3 
-6,31 

-8,1 
-10,0 

-10,0 


-2,6 
-1,6 
-8,2 
-5,0 
-11^3 
-6,7 
-6,3 
-8,4 
-9,3 

-M 

-9,8 
-8,0 
l  -9,0 
16,8 
-2,7 
-5,5 
-4,6 

-«,7 
-5,5 

-7,9 
-8,9 
-9,0 
-7,4 
-1,J 
-4,8 
-4,2 
.-6,3J 
-6,4 

-8,4 

-10,2 

-9,6 


19 


170 
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IbirQiiietar. 

1 

Morgens. 

Abends. 

T. 

71» 

8h 

9ii 

10h 

iih 

12h 

Ih 

1    2h 

3h       4h  1 

5h     »    6h     1 

tu 

Ui 

itt 

tu 

ttt 

ut 

m 

ttt 

tu 

ttt 

tu 

lU 

1 

315,3 

315,3 

315,3 

315,3 

315,3 

315,2 

315,1 

314,9 

315,0 

314,9 

314,9 

315,0 

2 

16,1 

16,3 

16,5 

16,6 

16,7 

16,7 

16,7 

16,7 

16,8 

17,0 

17,2 

17,3 

3 

i'Jfi 

17,5 

17,6 

17,2 

17,3 

17,0 

16,9 

16,9 

16,8 

16,7 

Ißiß 

1»,8 

4 

16,9 

i7,l 

17,1 

17,2 

17,2 

17,3 

17,2 

17,3 

17,4 

17,5 

17,7 

17,8 

5 

18,0 

18,1 

18,1 

18,1 

18,1 

18,0 

18,0 

17,9 

17,9 

17,9 

17,9 

18,0 

6 

18,2 

18,3 

18,4 

18,4 

18,4 

18,3 

18,2 

18,2 

18,2 

18,2 

18,2 

IM 

7 

18,5 

18,6 

18,7 

18,7 

18,7 

18,6 

18,5 

18,4 

18.4 

18,5 

18,8 

18,«l 

S 

18,1 

18,3 

18,4 

18,4 

18,3 

18,2 

18,0 

18,0 

lß,l 

18,0 

18,1 

18,2« 

ft 

18,7 

18,8, 

16^8 

161,9 

18,7 

18,6 

18,3 

18,1 

18,0 

17,9 

17,9i 

17,8 

10 

16,2 

16,1 

16,0 

15,9 

15,7 

15,4 

15,3 

15,1 

14,9 

14,9 

14,^ 

14,7 

11 

12,8 

12,7 

12,6 

12,4 

12,2 

12,0 

11,8 

11,7 

11,6 

11,5 

11,4 

11,3 

12 

11,6 

11,8 

12,1 

iM 

12,7 

12,8 

13,0 

13,2 

13,5 

13,8 

14,1 

14,8 

13 

14,0 

15,9 

15,9 

15,8 

15,7 

15,5 

15,3 

15,2 

15,1 

15,0 

14,9 

14.» 

14 

14,0 

14,1 

14,1 

14,0 

14,0 

13,9 

13,9 

13,9 

14,0 

14,1 

14,, 

15 

15,1 

15,2 

15,2 

15,4 

15,4 

16,4 

15,4 

16,^ 

15,5 

15,6 

15,6 

15,8 

i% 

IM 

16,5 

1^,6 

16,7 

16,8 

16,8 

16,8 

16,8 

16,9 

17,0 

17,1 

",» 

17 

17,9 

18,1 

18,2 

18,3 

18,3 

18,3 

18,2 

18,2 

18,2 

18,3 

18,3 

18,4 

18 

18,7 

18,8 

18,9| 

18,9 

18,9 

18,8 

18,7 

18,6 

18,6 

18,5 

18,5 

18,5 

19 

17,8 

17,8 

17,9 

17,8 

17^7 

17,5 

17,4 

17,3 

17,3 

17,3 

17,3 

17,4  1 

20 

17,3 

17,3 

17,3, 

17pi, 

17,1 

17^0 

17,0 

16,9 

16,9 

16,9 

16^9 

1«.»| 

21 

16,5 

16,5 

16,6 

16,6 

16,5 

16,4 

16,3 

16,2 

16,3] 

16,3 

16,4 

16,4 

22 

15,7 

15,8 

15,8 

15,8 

15,6 

15,4 

15,2 

15,1 

15,0 

14,9 

14,9 

14.« 

23 

14,8 

14,8 

14,8 

14^ 

14,7 

14,5 

14,3. 

14,3 

14,3 

14,2 

14,2 

14,3 

24 

13,5 

13,4 

13,2j 

13,3 

13,2 

13,0 

12^ 

12,8 

12,8 

12,8 

12,9 

12,, 

25 

12,0 

11,9 

12,1 

12,1 

11,7 

11,4 

11,1 

10,9 

10,8 

10,7 

10,6 

10,5 

26f 

8,8 

9,0 

9,1 

M 

9,8 

9,9 

10,0 

10,1 

10,4 

10,5 

11,0 

IM 

27 

13,7 

14,0 

14,3 

14,6 

14,8 

15,0 

14.9 

15,2 

15,3 

15,5 

16,7 

15,» 

28 

17,2 

17,2 

17,2 

17,3 

17,3 

17,2 

17,1 

17/) 

17,1 

17,2 

17,1 

17,0 

29 

15,6 

15,5 

15,4 

15,4 

15,4 

15,2 

15,1 

15,0 

14^9 

16,0 

16,1 

15,i 

30 

315,8 

315,8 

315^9 

316,0 

315^ 

315,8 

315,8 

315,7 

315,7 

315,7 

316,7 

315,t 

December  1862. 
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ItoroMhetor. 


Morgens. 

Abe 

ndt. 

IL 

7M    1    Sil 

9ii      10b 

Uli 

12k  II    Ih  \ 

2h       3h 

4h   1    5h 

4U 

M 

M 

«n 

Ul 

M 

IM 

m 

iSi 

M 

M 

1 

315,3 

315,4 

315,4 

315,4 

315,3 

315,3 

315,2 

315,1 

315,1 

315,1 

315,1 

2 

15,1 

15,2 

15,3 

16,3 

15,2 

15,2 

15,1 

15,0 

15,1 

15,1 

15,1 

3 

17,1 

17,2 

17,4 

17,4 

17,3 

17,2 

IV 

16,9 

16,9 

17,0 

17,0 

4 

17,2 

17,2 

17,3 

17,3 

17,4 

17,4 

17,4 

17,5 

17,6 

17,8 

18,0 

5 

18,8 

19,9 

20,0 

20,1 

20,1 

20,0 

26,0 

19,9 

20,0 

20,1 

20,1 

6 

21,8 

21,9 

22,0 

22,0 

21,9 

21,7 

21,6 

21,5 

21,6 

21,7 

21,5 

7 

20,7 

20,6 

20,6 

20,7 

20,6 

20,5 

20,3 

20,0 

20,0 

19,8 

19,9 

8 

17,9 

17,6 

17,3 

17,3 

16,6 

16,3 

16,1 

16,1 

16,0 

15,9 

15,8 

9 

17,2 

17,2 

17,3 

17,3 

17,3 

17,3 

17,2 

17,2 

17,1 

17,1 

17,1 

10 

18,2 

18,1 

18,1 

17,8 

17,7 

17,4 

17,2 

17,0 

16,8 

16,5 

16,5 

11 

18,0 

18,1 

18,3 

18,4 

18,4 

18,3 

18,2 

18,2 

18,3 

18,3 

18,5 

12 

14,6 

14,6 

14,3 

14,6 

14,5 

14,5 

14,6 

15,6 

16,4 

16,9 

17,6 

13 

21,6 

21,6 

21,7 

21,8 

21,7 

21,5 

21,3 

21,0 

20,9 

20,7 

20,6 

14 

19,5 

19,6 

19,9 

20,4 

26,6 

20,8 

21,1 

21,4 

21,6 

21,7 

21,8 

15 

22,7 

22,8 

23,0 

28,1 

28,1 

28,0 

22,9 

22,9 

23,0 

23,0 

22,9 

16 

23,0 

28,1 

23,3 

23,5 

28,4 

28,3 

28,1 

23,1 

23,1 

23,1 

23,2 

17 

28,2 

28,3 

28,3 

28,3 

28,2 

22,9 

22,7 

22,6 

22,5 

22,4 

22,2 

18 

19,7 

19,5 

19,5 

19,4 

19,4 

19,5 

19,5 

IV 

18,8 

19,8 

19,9 

19 

15,1 

14,1 

13,0 

13,0 

12,5 

12,3 

12,1 

IM 

12,5 

12,7 

12,8 

20 

11,* 

11,0 

10,9 

10,6 

10,2 

16,0 

1,8 

9,8 

10,2 

16,3 

10,4 

21 

9,8 

9,7 

9,8 

9,8 

9,9 

10,0 

10,0 

9,9 

16,1 

IM 

10,5 

22 

14,2 

14,5 

14,8 

15,1 

15,3 

15,3 

15,3 

15,3 

15,4 

15,6 

15,7 

23 

17,2 

17,4 

17,6 

17,8 

17,9 

17,9 

18,0 

18,2 

18,3 

18,5 

18,7 

24 

20,0 

20,1 

20,3 

20,4 

20,4 

20,4 

20,3 

20,2 

20,3 

26,4 

26,4 

25 

21,3 

21,2 

21,3 

21,4 

21,5 

21,4 

21,4 

21,4 

21,5 

21,6 

21,8 

26 

22,3 

22,2 

22,2 

22,1 

22,0 

21,8 

21,6 

21,4 

21,2 

21,0 

20,9 

27 

20,3 

20,3 

20,4 

20,5 

20,6 

20,7 

20,7 

21,0 

21,1 

21,4 

21,4 

28 

21,0 

21,0 

20,9 

20,7 

20,6 

20,4 

20,1 

19,9 

19,8 

19,8 

19^ 

29 

18,2 

18,2 

18,3 

18,0 

17,9 

17,7 

17,4 

1?,3 

17,3 

17,3 

17,2 

30 

15,7 

15,6 

15,4 

15,3 

14,9 

14,4 

18,9 

18,6 

18,5 

18,5 

18,2 

"i 

315,7 

{316,2 

316,7 

317,0 

317,3 

317,5 

317,6 

317,9 

1 

318,3 

318,6 

318,9 

1 

I    6h 


II* 
315,0 

15,0 

17,0 

18,1 

20,3 

21,4 

19,8 

15,9 

17,0 

16,2 

18,4 

18,2 

20,3 

21,9 

23,0 

23,3 

22,0 

20,2 

12,8] 

10,4 

10,7 

15,7 

18,9 

26,4 

21,8 

20,6 

21,6 

19,8 

17,1 

13,2 

819,2 


I 
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Janaar  1862. 


Februar  1862. 


IHu^Mmck.. 

Morgens. 

< 

Abends.                 Morgens. 

Abends 

* 

T. 

8ii 

10» 

12h 

21^   1 

4h 

6» 

8b        lOb 

1211 

2i> 

4h 

6b 

lU 

UA 

tu 

4M 

iif 

«< 

«« 

m 

*4i 

w 

4*i 

i4i 

1 

1,1 

1,2 

1,4 

1,4 

M 

1.4 

3,1 

2,9 

2,7 

2,6 

2,6 

2,8 

2 

1^ 

1,7 

1,9 

1,9 

1,6 

1,6 

2i9 

2i9 

2,9 

2,9 

2,9 

2,8 

3 

1,1 

M 

1,6 

1,8 

1,4 

1,3 

2,5 

2,6 

2,6 

2,3 

2,3 

2,3 

4 

1,5 

1,« 

1,8 

1,7 

.    1,6 

1,6 

2,1 

2,2 

.2,5 

2,4 

%5 

2,3 

5 

1,6 

1,8 

1,8 

1,8 

1,7 

1.7 

2,7 

2,9 

2,9 

2,8 

2,8 

2,7 

6 

M 

1,7 

1,6 

M 

1,3 

1,3 

2,2 

2.Q 

2,1 

2,2 

2,2 

2,3/ 

7 

1,0 

1,2 

1,4 

1,3 

1,4 

1,5 

1,6 

ifi 

1,7 

1,3 

1,3 

.  1,2 

8 

1,2 

1,8 

1,5 

1,3 

1,3 

1.3 

1,1 

1,0 

1,0 

1,0 

0,9 

0,9 

9 

1,9 

1,9 

2,3 

2,1 

2,0 

1,9 

0,9 

0,7 

IjO 

ifi 

0,8 

0,9 

10 

2,6 

2,5 

2,6 

2,7 

8,0 

2,9 

0,9 

0,8 

1,0 

1.0 

0,8 

1,0 

11 

2,0 

2,0 

3,0 

2,7 

2,9 

2,8 

0,9 

1,0 

1,1 

1,1 

lil 

1.0 

12 

2,1 

1,9 

1,9 

1,9 

1,7 

1,9 

1,6 

1,3 

1,7 

1,9 

1,8 

1,8 

13 

1,8 

1,8 

1,9 

1,9 

2,0 

1,8 

1,8 

1,7 

1,9 

1,9 

1,6 

1,8 

14 

2,1 

1,7 

2,0 

2,0 

1,7 

1,9 

1,3 

1,8 

1,6 

1,6 

1.6 

1,6 

15 

M 

1,8 

1,8 

1,8 

1,8 

1,8 

1,5 

1,6 

1*6 

1,6 

1,6 

1,4 

16 

1,5 

1,6 

1,6 

M 

1,6 

1,6 

M 

1,6 

1,5 

1,5 

1,7 

1,5 

1? 

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

1,0 

1.1 

1,1 

1,4 

1,6 

1,6 

1,7 

1,6 

18 

0,8 

1,0 

1,1 

1,1 

0,8 

6^9 

M 

1,8 

1*5 

ifi 

2,0 

2,ol 

19 

0,9 

1,0 

1,1 

1,1 

1,0 

0,4 

1,7 

2,0 

2,1 

2,2 

2,2 

2,1 

20 

0,8 

1,1 

1,1 

1,3 

1,2 

1.1 

ifi 

1.7 

2,3 

2,4 

2,3 

2,0! 

21 

1,0 

1,1 

1,3 

1,4 

M 

1,0 

2,1 

2,4 

2,3 

2,5 

2,4 

2,5 

22 

1,0 

1,1 

1,3 

1,4 

1,3 

1,0 

1,9 

•2,0 

1,6 

2il 

2,1 

2,0 

23 

1,5 

1,8 

1,6 

1,7 

1,9 

2.0 

2,1 

2,2 

2,1 

2,3 

2,3 

2,2 

24 

1,6 

1,8 

2,5 

2,4 

2,3 

2,0 

2,0 

2.0 

1,9 

2,0 

1,8 

1,8 

25 

2,3 

3,0 

3,2 

2,9 

2,7 

2,9 

1,8 

1.» 

1,0 

2,0 

2,0 

2,0 

26 

2,3 

2,6 

2,4 

2,4 

2,4 

2,2 

2,0 

1,8 

1,8 

1,8 

1.7 

1,8 

27 

1,8 

1,9 

2,0 

2,0 

1,8 

1,8 

1,6 

1,4 

1,6 

1,6 

1,7 

1,4 

28 

M 

1,9 

1,9 

1,6 

1,7 

1,9 

1,4 

1,6 

1,6 

1,6 

1,8 

1,6 

29 

2,2 

2,3 

2,3 

2,4 

2,3 

2,4 

•               t 

• 

30 

"m 

2,6 

2,7 

3,0 

2,9 

3,0 

• 

3t 

3,2 

2,7 

8,0 

3,3 

3,2 

3,3 

1 

• 

1 

.  .    >.  • 

Mute  1862. 


Apäl  JE862. 
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HwftiMmelL. 

Motgens. 

AtMnds. 

Morgens. 

Al»^nd8. 

T. 

81» 

lOb 

12h 

2h 

4b   1 

6h 

81k 

lOb 

t2h 

1   211    1    4h 

eh 

tu 

m 

111 

m 

Ul 

Ul 

tu 

Ul 

tu 

4*4 

M 

IH 

1 

1,5 

1,9 

1,6 

1,9 

1,7 

1,7 

8,1 

3,0 

.8,1 

3,2 

3,2 

3,3 

2 

2,3 

1,8 

2,0 

2,0 

2,0 

1,8 

2,8 

8,0 

31 

8,6 

3,7 

3,8 

3 

2,1 

2,3 

2,4 

8,2 

2,7 

2,4 

8,3 

4,0 

3,7 

8,5 

3,6 

3,9 

4 

2,1 

2,0 

1,9 

1,9 

1,9 

2,0 

8,4 

3,4 

8,8 

8,4 

3,4 

3,8 

5 

1,3 

1,7 

1,7 

1,7 

1,9 

2,1 

8,4 

8,6 

3,6 

.3,9 

8,6 

3,5 

6 

1,4 

1,7 

1,3 

1,6 

1,6 

2,1 

3,4 

8.4 

8,8 

3,9      8,7 

3,4 

7 

2,1 

2,3 

8,4 

8,6 

8,3 

8,1 

86 

8,9 

8,7 

8,6 

8,6 

'  ,  3,8 

8 

2,4 

1,6 

3,0 

3,3 

8,1 

2,8 

8,6 

8,9 

4,0 

4,1 

8,9 

3,5 

» 

2,7 

2,9 

3,4 

8,4 

3,1 

8,0 

3,7 

4,0 

4,1 

3,8 

8,4 

3,8 

10 

1,7 

2,4 

2,9 

8,0 

2,9 

2,8 

8,6 

8,6 

4,1 

4,0 

8,8 

4,0 

" 

2,4 

2,9 

8,4 

8,1 

8,1 

8,9 

4,0 

8,9 

4,1 

3,7 

3,2 

8,2 

12 

2,0 

2,4 

2,9 

2,4 

2,6 

2,5 

8,3 

3,2 

3,0 

2,6 

2,3 

2,4 

13 

2,4 

2,9 

2,9 

2,9 

2,9 

2,9 

2,0 

2,0 

1,9 

1,8 

1.8 

1,8 

14 

2,1 

2,4 

2,7 

2,6 

2,3 

2,6 

i,7 

1,8 

1,8 

2,0 

1,9 

2,0 

15 

2,4 

2,5 

2,4 

2,4 

2,6 

2,6 

2,0 

2,1 

2,0 

2,0 

2,2 

2,2 

16 

1,9 

2,3 

2,7 

3,0 

2,9 

2,9 

2,0 

1,5 

1,6 

1,9 

1,6 

2,0 

17 

2,4 

2,9 

3,1 

2,9 

2,6 

2,7 

1,8 

1,6 

1,8 

2,3 

2,2 

2,2 

18 

2,5 

8,3 

3,4 

8,1 

8,2 

2,9 

8,7 

2,6 

8,0 

2,8 

2,8 

2,7 

19 

2,7 

2,9 

8,1 

2,9 

3,1 

8,9 

8,2 

8,2 

2,8 

3,2 

2,5 

2,7 

'i20 

2,7 

2,8 

3,0 

3,0 

8,0 

8,3 

3,9 

8,6 

8,7 

3,6 

8,3 

8,5 

2t 

2,7 

8,0 

3,0 

3,2 

8,1 

8,4 

3,7 

3,6 

3,2 

3,3 

3,5 

3,9 

1    ^ 

8,7 

•    2,4 

2,4 

2,6 

2,0 

2,0 

8,6 

8,6 

3,1 

.2,9 

8,3 

8,4 

/23 

1,8 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,1 

8,3 

8,4 

3,3 

8,6 

8,3 

3,4 

24 

2,1 

2,8 

2,6 

3,2 

3,1 

3,9 

3,6 

3,4 

3,6 

3,7 

8,6 

8,6 

25 

2,7 

3,2 

.  3,3 

4,1 

4,8 

4,3 

8,9 

4,3 

4,1 

4,6 

4,2 

4,1 

26 

8,1 

3,4 

8,8 

3,5 

8,9 

4,0 

8,8 

4,2 

4,1 

4,0 

4,1 

4,6 

27 

8,1 

3,9 

8,7 

8,7 

8,7 

8,4 

4,3 

4,4 

4,3 

4,6 

3,5 

3,8 

28 

8,6 

4,4 

4,2 

8,8 

3,5 

3,5 

.  4,2 

4,4 

4,1 

4,4 

.4.3 

4,2 

29 

.  3,6 

4,2 

8,7 

8,3 

8,0 

8,0 

3,4 

3,4 

3,6 

3,3 

.8,6 

3,2 

30 

2,8 

.  3,2 

.8,4 

8,8 

3,3 

2,9 

2,6 

2,6 

2,7 

2,6 

2,6 

2,8 

31 

3,1 

2,7 

3,2 

8,1 

3,1 

3,3 

• 

■ 

• 

'.. 

1    • 
1 

1 
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Mai  1862. 


Jimil862. 


D««iMraclL. 

Morgens. 

Abends. 

Morgens. 

Abendf 

1. 

TJ 
1 

81» 

lOtt 

12h 

1    2b 

4b 

6lt 

8i> 

10h 

12» 

|2h 

4b 

1    •>» 

tu 

2,9 

2,7 

Iff 

2,9 

tu 

2,7 

tu 

2,8 

Hl 

2,9 

tu 

4,6 

111 
6,4 

"1 
6,0 

6,1 

ttt 

6,5 

6,5 

2 

3,2 

3,6 

3,8 

4,1 

4,3 

4,1 

•,1 

6,0 

6,8 

6,2 

6,0 

6,8 

3 

3,7 

4,3 

3,6 

4,0 

8,6 

3,5 

5,6 

6,9 

5,8 

5,6 

5,6 

5,8 

4 

3,4 

4,2 

4,5 

4,3 

3,8 

3,6 

4,8 

4,9 

4,7 

4,6 

4,4 

6,1 

5 

3,8 

3,8 

3,9 

3,7 

3,8 

8,6 

6,2 

6,8 

6,0 

6,7 

6,0 

5,8 

6 

4,0 

4,2 

4,3 

3,5 

3,5 

3,6 

6,5 

5,6 

6,3 

6,5 

6,2 

6,5 

7 

3,5 

4,0 

4,0 

3,5 

3,8 

8,8 

6,1 

6,2 

6,8 

M 

«,6 

6,6l 

8 

*,4 

4,9 

4,4 

4,5 

4,3 

4,5 

«,0 

7,3 

6,1 

6,4 

«,7 

7,4 

9 

4,9 

6,4 

4,5 

4,6 

4,0 

4,6 

6,4 

6,6 

6,6 

6,4 

6,4 

6,5 

10 

3,6 

3,7 

3,8 

3,4 

4,2 

8,6 

8,6 

4,1 

4,3 

4,0 

3,6 

3,9 

11 

3,7 

3,5 

3,6 

4,0 

8,7 

4,1 

4,9 

5,0 

4,0 

4,9 

6,5 

5,8 

12 

3,9 

8,7 

3,8 

3,8 

8,7 

3,6 

4,6 

4,3 

5,6 

6,2 

4,6 

6,1 

13 

8,7 

3,8 

4,0 

4,0 

4,2 

4,1 

6,1 

8,1 

4,0 

4,1 

4,0 

4,4 

14 

4,3 

4,4 

4,6 

4,6 

4,5 

4,5 

4,0 

4,1 

4,6 

4,2 

4,2 

4,2 1 

15 

4,0 

4,6 

4,9 

4,6 

4,7 

4,6 

8,8 

4,0 

4,2 

3,8 

8,2 

3,8 

16 

4,1 

4,1 

4,0 

4,0 

4,0 

3,7 

4,1 

4,0 

4,2 

4,6 

4,4 

4,2 

17 

3,8 

3,5 

3,4 

3,3 

8,3 

3,3 

4,0 

8,8 

3,5 

3,6 

8,6 

8,8 

18 

4,0 

4,6 

4,6 

4,3 

4,3 

3,8 

4,1 

3,9 

3,6 

3,5 

3,7 

3,3  j 

19 

4,1 

4,7 

4,8 

4,8 

4,3 

4,3 

3,9 

3,6 

8,4 

8,7 

3,7 

3,9  1 

20 

4,7 

4,2 

4,1 

4,4 

5,1 

6,0 

3,8 

3,4 

3,6 

3,9 

4,0 

3,5\ 

21 

3,9 

4,0 

4,0 

4,0 

3,9 

4,5 

3,7 

3,4 

3,4 

8,3 

8,4 

3,4 

22 

3,1 

3,3 

3,7 

3,8 

3,7 

3,7 

8,8 

3,8 

3,8 

3,7 

8,6 

4,0 

23 

4,0 

4,1 

4,1 

4,2 

4,1 

4,6 

8,1 

8,6 

3,8 

4,0 

3,8 

.  3,6 

24 

4,2 

4,7 

4,8 

4,5 

4,8 

5,5 

8,2 

3,0 

2,8 

3,0 

3,1 

3,2 

25 

5,3 

6,3 

6,6 

5,6 

6,2 

6,4 

4,1 

8,9 

3,3 

8,5 

3,6 

3,7 

26 
27 

4,6 
5,0 

4,7 
4,8 

6,1 
4,9 

4,8 
4,4 

4,8 
4,6 

4,6 
4,4 

4,1 
4,6 

4,2 
4,4 

4,7 
4,5 

8,9 
4,6 

3,9 
4,9 

4,7 
6,1 

28 

3,4 

3,7 

4,2 

3,9 

4,0 

4,4 

4,4 

8,8 

3,6 

8,3 

8,8 

3,8 

29 

4,r 

4,9 

4,6 

6,4 

6,2 

4,9 

8,3 

8,0 

3,0 

8,5 

8,4 

3,4 

30 

5,0 

6,2 

6,4 

5,6 

8,7 

4,8 

4,2 

8,6 

3,7 

4,3 

3,9 

8,7 

31 

6,5 

55 

5,1 

5,1 

6,1 

6,3 

i 

Juli  1862. 
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lIvlUitdmciL. 

MMgens. 

AJbeadB, 

Morgens. 

4 

kbeaäa. 

T. 

^ 

lOh 

12k 

1   2^ 

4h  1 

ah 

Sh 

lOt» 

12k 

|2k 

4k  1  «k 

in 

Ul 

iU 

m 

M 

tu 

Ul 

Ul 

tu 

IU 

Ul 

IU 

1 

4^ 

8,6 

8,5 

3,7 

8,8 

3,1 

4,1 

4,6 

6,3 

6,5 

5,2 

6,4 

2 

4.0 

4,1 

4,8 

4,0 

8,6 

3,8 

6,2 

6,0 

6,4 

5,6 

6,5 

6,3 

3 

8^ 

4,2 

4,6 

4,8 

4.1 

6,0 

6,8 

6,4 

$fi 

6,8 

6,3 

6,8 

4 

6^ 

6,1 

V 

6,1 

4,6 

5,8 

6,2 

6,6 

5,3 

6,1 

4,8 

4,6 

5 

6^ 

6,4 

6,0 

6,6 

6,2 

.«.« 

4,7 

6,1 

5,5 

8.6 

6.6 

6,0 

6 

6^ 

6,8 

6,1 

6,6 

6,8 

6,8 

5,8 

4,8 

4.8 

4,6 

5,0 

4,8 

7 

M 

3,7 

»,8 

3,4 

8.4 

3,4 

5,8 

4,8 

4,6 

6,8 

5,4 

5,5 

» 

4^ 

4,1 

4,0 

4,0 

4,0 

3,6 

6,8 

6,8 

5,2 

4.6 

5,0 

4,8 

r 

12 

M 

4,8 

4,7 

4,4 

4.8 

4,8 

6.3 

4,4 

4,8 

4.7 

4,8 

-4,5 

M 

6,0 

6,8 

4,8 

6,0 

8,8 

4,8 

4,3 

4.6 

4.1 

4,8 

4,3 

4.» 

4,1 

3,6 

4,1 

3,8 

3,1 

4.1 

3,6 

4,4 

8.6 

3,8 

'4,2 

4,1 

4,1 

4,4 

8,8 

4.0 

8,6 

4,2 

4,6 

4,4 

4,2 

4,3 

4,1 

13 

4,6 

8,7 

4,0 

6,6 

8,6 

4,1 

4,8 

4,8 

4.6 

4,4 

4,6 

4,3 

14 

6,0 

4,6 

6,1 

6,2 

6,2 

6,6 

4,8 

6,1 

6,7 

4,4 

4,1 

4,3 

15 

«,* 

6,8 

5,5 

6,8 

6.0 

6,0 

6.4 

6,4 

5,8 

6,1 

5,8 

6,6 

16 

6,1 

6,8 

4,6 

4,6 

4,6 

4,6 

4.8 

4,8 

6,1 

5,8 

6,1 

8.4 

17 

4,6 

4,6 

4,8 

4,3 

4.4 

4,4 

6,2 

4,7 

4.7 

4,8 

6,0 

4,6 

18 

4,6 

6,6 

6,6 

4,6 

6.6 

6,4 

4,4 

4.4 

4.4 

4,3 

4,6 

4,4 

19 

6,1 

8,4 

H 

6,8 

6.7 

6,6 

4,6 

4,8 

4.8 

6,8 

6,2 

6,2 

U 

6,6 

6,8 

6,6 

6,0 

5,8 

6,1 

4,6 

6,2 

5,2 

•6,1 

4,6 

4,7 

%i 

4,8 

6,7 

6,8 

6,6 

4.0 

4,0 

4,6 

6,4 

6,6 

6,4 

6,6 

4,7 

22 

4,6 

4,1 

3,8 

4,0 

4,0 

4,2 

^0 

6,8 

5,7 

5,5 

6,3 

5,6 

23 

4,» 

4,8 

4,0 

3,6 

8,6 

4,6 

4,6 

4,8 

4,4 

4,4 

4,6 

4,5 

24 

4,8 

4^ 

6,1 

6,0 

6,0 

4,3 

4,6 

4,3 

4,6 

4,5 

4,5 

25 

6^8 

6,0 

6,1 

6,4 

6,0 

4,6 

4,3 

4,6 

4,6 

4,8 

4,5 

2« 

6,8 

6,9 

6,4 

6,1 

6,1 

6,7 

4,1 

5,0 

8.6 

6,3 

6,0 

8,4 

27 

6,7 

7^ 

6,1 

7,0 

6,7 

7,0 

6,5 

6,6 

6,4 

6,8 

6,6 

6,7 

28 

7,1 

7,3 

7,2 

7,1 

6,5 

6,6 

5,6 

6,8 

5,8 

6,8 

4,7 

4,0 

29 

»,• 

6,8 

6,6 

r,5 

7,2 

7,4 

4,8 

4,8 

5,2 

4,4 

4,7 

4,6 

30 

6,1 

5,8 

6,1 

6,6 

6.3 

6,0 

8,7 

3,8 

3,4 

3,5 

3,6 

3,8 

31 

'1 

3,7 

a.' 

H 

3,8 

3,7 

3,8 

3,7 

3,4 

3,6 

3,4 

3,4 

3,7 

176        .'September  1862. 


Ocfobei*  1862. 


DansMraoiL. 

Morgens. 

Abends. 

Morgens. 

J 

tikeiidf 

1. 

;t: 

1  81» 

10h  1 

1  12» 

2h 

4h 

(h 

8h 

lOh 

121» 

1    2h 

4h 

61» 

• 

tu 

ttt 

iit  ■■ 

m    . 

US 

4tt- 

iit 

iii-    • 

iii 

iii 

III 

III 

1 

3,8 

4,1 

4,4 

4,7 

4,8 

4,6 

4,8 

4,9 

4,« 

^ 

8,8 

3,7 

2 

4,8 

•4,5 

6,0 

4,9 

8,0 

6,7 

3,5 

3,8 

8,0 

8,4 

8,6 

3,3 

3 

6,0 

6,5 

5,6 

6,2 

6,1 

4,9 

8,9 

3,9 

4,0 

3,8 

3,8 

4,1 

4 

■*.« 

6,1 

5,8 

5,4 

5,4 

6,1 

4,0 

8,8 

4,1 

4,1 

4(8 

4,3 

ö 

5,6 

6,2 

6,2 

6,2 

6,2 

6,1 

8,7 

4,0 

4,3 

4,2 

4,2 

;3,9 

6 

4,3 

4,4 

4,1 

4,1 

8,0 

4,2 

4,0 

4,1 

4,0 

3,9 

4,1 

4,1 

7 

4,5 

3,8 

3,9 

4,0 

4,0 

4,1 

8,9 

4,2 

4,7 

4,7 

V 

4,5 

8 

3,8 

4,4 

4,0 

4,1 

4,8 

4,1 

8,7 

4,4 

4,9 

4,8 

4,6 

4,1 

9 

4,5 

4,7 

4,5 

4,8 

4,7 

4,6 

8,4 

«,8 

3,9 

8,9 

4,8 

4,0 

10 

4,0 

4,8 

4,8 

4,8 

4,2 

4,6 

8,4 

3,9 

4,0 

4,1 

4,1 

3,i 

11 

4,9 

4,8 

6,0 

4,9 

5,0 

5,0 

8,4 

4,« 

4,7 

4,7 

4,6 

4,3 

12 

*fi 

4,5 

4,7 

4,7 

4,7 

4,6 

4,1 

4,6 

4,8 

4,1 

4»« 

4,1 

13 

4,5 

4,4 

4,4 

4,7 

4,7 

5,6 

4,0 

4,4 

4,4 

4,6 

4,6 

4,8 

14 

*,* 

4,6 

4,4 

4,9 

5,2 

4,9 

4,4 

6,0 

6,0 

4.9 

8,0 

5,0 

15 

*,2 

4,9 

6,0 

4,9 

6,0 

6,1 

4,0 

4,6 

5,0 

6,8 

6,7 

5,3 

16 

4,1 

6,2 

5,8 

4,8 

4,7 

4,8 

4,2 

4.« 

4,6 

4,8 

4,6 

4.» 

17 

*,1 

4,4 

4,6 

4,9 

4,9 

4,8 

8,6 

8,7 

8,6 

3,5 

8,6 

3,4 

IS 

8,» 

4,6 

4,2 

4,1 

8,9 

4,0 

8,4 

3,8 

3,6 

3,6 

8,8 

3,8 

19 

3,7 

3,8 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

3,4 

2,9 

2,8 

3,1 

8,0 

3,0 

20 

3,3 

3,6 

•  3,9 

3,9 

3,9 

4,1 

2,8 

8,4 

8,1 

8,8 

8,1 

'ii 

21 

3,9 

3,7 

8,8 

3,4 

2,9 

8,0 

2,0 

2,0 

2,1 

2,8 

2,8 

2,4 

22 

3,7 

3,8 

3,7 

3,9 

3,9 

3,6 

2,4 

2,7 

2,8 

2,9 

2,8 

2,8 

23 

2,8 

3,4 

3,4 

3,8 

3,9 

3,7 

3,5 

3,8 

3,8 

3,8 

3,4 

3,4 

24 

4,3 

4,8 

4,6 

4,8 

4,5 

4,6 

3,5 

3,6 

3,3 

8,0 

8,2 

3,1 

25 

4,6 

6,0 

5,0 

5,2 

4,8 

4,8 

3,0 

3,2 

8,2 

3,1 

3,0 

3,0 

26 

4,5 

6,1 

4,7 

4,4 

4,4 

4,6 

.  2,6 

3,2 

3,7 

4,0 

4,1 

3,9 

27 

*,o 

V 

4,6 

4,9 

4,8 

.4,5 

3,2 

8,0 

3,6 

8,0 

3,1 

3,1 

28 

4,7 

5,2 

5,4 

6,4 

6,7 

6,2 

2,0 

2,3 

2,8 

3,0 

3,0 

2,7 

29 

4,7 

4,9 

4,9 

5,5 

5,4 

4,9 

2,2 

2,8 

3,2 

3,1 

3,4 

3,4 

30 

4,» 

6,2 

6,4 

6,5 

5,7 

5,3 

2,5 

3,0 

3,1 

3,7 

3,4 

3,4 

31 

• 

« 

% 

* 

2,6 

3,1 

8y6 

3,6 

t 

3,5 

3,4 

0 

November  1862.  .  December  1862.        177 
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Jannar  1862. 


Windrlehtnns  tmd  Stärke« 

Morgens.                                        Abends. 

T. 

8b 

1         lOb       1         12b 

2b         j         4b         1 

6b 

1 

Wl 

WO.l 

WO.l 

Wl 

W1.2 

Wl 

2 

stnie 

Stille 

00 

00 

00 

Stüle 

3 

00.1 

NOl 

NOl. 2 

N01.2 

NOl 

Stüle 

4 

W2.3 

W1.2 

W3 

W3.4 

W3 

W2.3 

5 

M^ 

W4 

W3.4 

W4 

W4 

W4 

6 

W3 

W3.4 

W3.4 

NWS 

W2 

W2 

7 

Stille 

StiUe 

Stille 

Stille 

WO 

Wl 

8 

W1.2 

Wl 

Wl 

Stille 

StUle 

StiUe 

9 

W3 

W2.3 

W2.3 

W2 

W2 

Wl 

10 

W3.4 

W3 

W3.4 

W4 

W4 

W4 

11 

StiUe 

SOI 

W3.4 

W3.4 

W3.4 

W3.4 

12 

W3 

W4 

W4 

W4 

W4 

W4 

13 

Stille 

Stille 

00 

ÖO.l 

Stille 

StiUe 

14 

Stille 

Stille 

00.1 

01.2 

01.2 

Ol 

•15 

NO 

NO 

NO 

NO 

Stüle 

iTo 

16 

N2 

N02 

N02.3 

N02 

N3 

N02.3 

17 

Nl 

Ol 

N01.2 

02 

02 

Ol 

18 

NO.i 

NOO.l 

NOl 

NOl. 2 

N02 

NOl 

19 

00 

Stille 

SOO 

NWO.l 

WO 

Stille     1 

20 

Stille 

SOO.l 

Stille 

Stille 

00.1 

Ol 

21 

Stille 

NO 

00.1 

Ol 

W1.2 

Ol 

22 

Stille 

NOO.l 

NOO.l 

N0,1 

Stille 

SO 

23 

Stille 

StiUe 

Stille 

StiUe 

SOO.l 

Ol 

24 

Stille 

Stille 

Stille 

StiUe 

00 

Stille 

25 

SO 

SWO 

Stüle 

StiUe 

W1.2 

W1.2 

26 

Wl 

Wl 

Wl} 

Wl 

WO.l 

WO.l 

27 

Stille 

OO.l 

00.1 

N2 

N01.2 

00.1 

28 

1 

01.2 

Stille 

02 

01.2 

012 

Ol 

29 

W1.2 

Wl.i 

W2 

V 

W2 

W2 

Wl 

30 

W4 

W4 

W4 

W4 

W4 

W4 

31 

W4 

W4 

W4 

W4. 

W4 

W4 

Febmar  1862. 
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•  ■ 

Windriebtims  und  SUIr](.e. 

Jüorgens.                                          Abends. 

T. 

611 

101» 

121.        1 

SU        1         41» 

6b 

1       ^ 

W4 

W4 

W4 

W4 

W4 

W4 

2 

W3 

W4 

W3 

W2 

W2 

• 

W1.2    ' 

3 

Wl 

Wl 

W3 

W2 

W2 

W2 

4 

W2.3 

W3 

W3.4 

W4 

W3 

W2 

5 

W2.3 

W3.4 

W3,4 

W3.4 

W4 

W4 

6 

W3 

W3 

W3.4 

W3 

W3 

W1.2 

7 

Ol 

Ol 

Ol 

N02 

NOl. 2 

N03 

8 

N03 

N03 

N03.4 

03 

02.3 

N02.3 

8 

1 

02 

02 

N03 

N02.3 

02 

02 

'      10 

03.4 

034 

03.4 

N03 

N03 

Ol 

,      ^1 

NOl 

Ol 

00.1 

00.1 

WO.l 

W1.2 

12 

W1.2 

W1.2 

W1.2 

Wl 

Wl 

Wl 

13 

NW1.2 

NWl 

NWl. 2 

NWO 

SOO.i 

Stille 

14 

OO.i 

Stille 

Stille 

W1.2 

WO.l 

Stüle 

15 

SüUe 

00 

00.1 

Ol 

00.1 

00 

16 

W2 

Stille 

OO.i 

001 

00 

01.2 

17 

SOO 

StiUe 

01.2 

NOl 

NOl 

Oi 

18 

00.1 

02 

02 

Ol 

Ol 

Ol 

19 

SOO 

SOO 

Öl 

Ol 

N01.2 

Ol  . 

20 

Stille     , 

9 

00 

NOO.i 

NOl. 2 

N02 

StiUe 

21 

Stille 

00 

Stille 

Ol 

02 

Ol 

22 

SW0.1 

Stille 

Wl 

WO.l 

NWl 

NWO.i 

23 

Wl 

Stille 

NO.l 

NWO.l 

Nl 

Stille 

24 

StUle 

00 

NOl 

N01.2 

N01.2 

NOO.I 

25 

N01.2 

01.2 

Ol 

Ol 

Ol 

Ol 

2« 

01.2 

02 

03 

03 

03 

03 

27 

02.3 

02.3 

03 

02 

03 

02 

28 

00.1 

Ol 

Wl 

SOO 

WO.l 

1 

Stille 

* 

. 

( 

-  / 

1        ' 

t 
1 1  , 
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JA&tz  1862. 


Windriehtttns  und  SAärlLe. 


Morgens. 


Abends. 


T.      I        Sh       \       loh       I 


12h 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
^8 
29 
30 
31 


StUle 

Ol 

00 

W2 

WO.l 

02 

NWO 

SWO 

W2 

Stille 

SWO 

SO 

Wl 

NOl 

02.3 

SWl 

W2 

Stille 

Ol ;; 

Stüle 

WO 

W2 

Ol 

SO.l 

Ol 

WO.l  ' 

S1.2 

Sl 

Wl 

W2 

SOI 


00 

SOO.l 
Stüle 
W2 

Wo.i 

01.2 

SOI   " 

81 

Wl.2 

ßtüle 

Stille 

SO 

Stille 

OO.l 

03 

NOO.l 

Wl 

NO 

00 

Stüle 

00 

W3.4 

i^do.i 

stüle 
Ol 

Wo 

S1.2 

SO.l 

Wl 

Wl 

02 


m 

00.1 

00.1 

Wl 

NWO.l 

Ol 

SOO.l 

01.2 

swo.i 

StiUe 

00 

00 

Ol 

Ol 

03 

NOO 

Wl 

00.1 

StiUe 

N2  '  ■ 

NOO.l 

W3 

NOO.l 

NO 

Ol 

Ol 

S2 

SOI     ' 

00 

Wl.2 

01.2 


2ii 


I 


4ü 


6Ix 


K2 

NOO 

00.1 

StiUe 

NW:^ 

Oo.l 

SOI 

N02.3 

SOI 

troo.i 

NOl 

NOl.2 

Ol 

N01.2 

03.4 

ÖO 

Ol 

WO.l 

Dl 

01.2 

NOl 

W3 

StiUe' 

00 

NOO 

N01.2 

SWl.^ 

S3 

02 

W2 

Ol 


N1.2 

NOO.l 

NOO 

Wo 

NW1.2 

SWl 

SOO.l 

02 

NOl 

Nor 

NOl. 2 

N02 

02 

Nor 

03 

JNOO.l" 

Ol 

NWl 

Ol 

01.2  ' 

OO.l 

NW3    ' 

N02 

00.1 

NOl 

N02'  ' 

SW2:3 

S02' 

02 

W3 

01.2 


Ni.i2 

NOl 

00.1 

StiUe 

NWi 

WO.l 

SWO.I 

02 

NOl 

Ol 

N01.2 

NOl 

N02 
NOl 

02- 

NOO.l 

Stille 

NO.I 

StiÜe 

oi.i 
wo 

W3 

01.2 

00.1 

NOO.l 

N02 

SW1.2 

SWO.I 

01.2 

Wl.2 

Ol 


Ai)ril  196». 
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■— UMi 


WindiicMuHg  und  StllriLel 

Morgens.  Abends. 


T. 

8> 

10h 

12h 

1        2k 

4h 

6h 

1 

1JW2.3 

NW2 

NW2 

W1.2 

W2 

W2 

2 

Ol 

03 

03 

01.2 

Ol 

Ol 

3 

Stille 

Stille 

NOO.l    • 

Ol 

01.2        ' 

NOi 

i 

W1.2 

W1.2 

Wl.Ü 

N1.2 

Nl        .  ^ 

W2.3 

5 

W2 

W1.2 

Wl 

W1.2 

Nl 

WOil 

6 

WO 

NO.l 

NOl 

OWO.l 

NW1.2 

W0.1 

7 

Stille' 

00 

Noo.r 

NOl 

Ol 

N04 

8 

00.1 

KOO.l 

NOO.l 

00 

N02 

N02 

9  " 

Stille 

Ol 

Ol 

NOl.» 

N1.2 

NOi 

10 ' 

W2  ' 

NW2 

NWl 

NOl 

WO.l 

Wl 

11 

W1.2 

NWOl 

Wl 

NOi 

N1.2 

Nl  . 

12 

Wl     ^ 

Wl 

N2 

N2 

Nl    ' 

Nl- 

13 

N2 

N2 

N3 

N2 

NOOl 

StilU 

14 

Wt 

NWl 

NO 

WO.l 

WO 

wa.i 

15 

N2    • 

K03 

N03 

01.2 

NOl   ' 

stille 

16 

Wl 

NOl 

»1.2 

Nl   ■• 

Wl 

W1.2 

17 

W2 

W3 

W3.4 

W3.4 

W4    ^  .. 

W3.4 

18   ' 

W2 

W2       • 

W2 

W2      • 

W2    ' 

Nl  . 

19 

swo.i 

ÖWO.I 

W1.2      ' 

WO.l 

Wl 

wi; 

26 

:W2 

W2.3    ^ 

W3  ' 

W3 

W2. 

Wi 

21 

W2 

W2 

W2.3      ' 

W23 

Wl 

wa 

22 

Wl 

W2       ' 

W3 

W2 

Wl.« 

Wi 

23    • 

W3 

W4 

W1.2    -' 

W2 

W3       ^ 

W8; 

24 

Wl 

W1.2   - 

Wl 

001 

OO.l 

00.1 

25 

Stille 

StiUe 

Stille    ^^ 

NO.l 

00.1  • 

NOi 

26 

Wl 

Wl 

wo  >    *^ 

WO.l 

Still« 

00.1 

27 

wi 

Wl 

W2.3> 

W2 

NW2f     ' 

NWä 

26  • 

NOÖl* 

Ol 

NOl       ' 

NOl 

Nl 

Not 

29 

NO.l^-    ' 

N01.2  ' 

N02      ' 

02 

02.3 

02 

30 

03- 

03       ' 

03.4     - 

1    t    wr 

03.4 

03.4 

03 

i 
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Winilrielitiu«  u»d  »Mrli.^^ 

Morgens. 

Abends. 

T. 

8Ji 

lOl' 

1211 

2i_              4k 

6Ä 

1 

01.2 

03 

03 

03 

03.4 

03 

2 

NWO.l 

I^Wl.2 

NWl 

StUle 

NOl 

NOO.l 

3 

00.1 

Ol 

Ol 

Ol 

01.2 

01^ 

3 

Ol 

N01.2 

NOO.l 

01.2 

N02 

NOl 

5 

NWO.l 

NWl 

NOl 

NOl 

NOl 

NOl 

6 

StiUe 

00.1 

N02.3 

N03 

N03 

N02       1 

7 

01.2 

NOl 

01.2 

N2 

NOl 

00         1 
NOO.l     1 

8 

NWO 

Nl 

NOl. 2 

N01.2 

NOl 

0 

00 

StiUe 

NW2 

NWO.l 

W3 

Wl 

10 

W2 

W2 

W2 

W2 

8W1 

82 

11 

W2 

8W0.1 

WO.l 

Ol 

StUle 

Ol 

12 

SWl 

81 

801.2 

801.2 

801 

01.2 

13 

04 

Ol 

01.2 

N03 

N03 

N03 

14 

Ol 

00.1 

00 

NOO.l 

N01.2 

02 

15 

NW2 

NWl 

NOO.l 

NOl 

NOl 

N01.2 

19 

NW2 

W3,4 

W3.4 

W3.4 

W3.4 

W3 

17 

W3 

W3.4 

W3 

W3.4 

W2.3 

W2 

18 

WO 

00 

NOl  .2 

NOl 

Stille 

SW2 

19 

Wl 

NOO.l; 

NOO 

01.2 

01.2 

N1.2 

20 

W1.2 

W1.2 

WO.l 

N2 

81.2 

WU      \ 

21 

W2 

W3 

W4 

W3 

W2 

W2 

22 

NWO 

Wl 

W1.2 

SWO.l 

SWl 

SWO.l 

23 

00 

StiUe 

N0.1 

NOO.l 

00.1 

StUle 

24 

WO.l 

00.1 

00 

Ol 

Ol 

N0.1 

25 

WO 

NTTl 

WO.l 

00.1' 

SWO.l 

Wl 

29 

StUle 

NWl 

NW2 

NWl  . 

NWO 

StUle 

Z7 

SO.l 

WO.l 

Stille 

W1.2 

8W1.2 

W1.2 

28 

W3 

W3 

W3 

W2      . 

W2.3 

Wl 

29 

Stüle. 

00.1 

01.2 

00 

OO.f 

NOl 

30 

01.2 

02 

03 

N02 

N01.2 

N0.1 

31 

StiUe 

SOOl 

NOO.l 

NOl 

02 

N03.4 

, 
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m 


» 

Windrichtuiig  und  MArke. 

. 

Moigens. 

Abends. 

T. 

81^ 

10h 

12b 

2h 

1          4h 

1         6h 

1 

02 

SOI. 2 

01.2 

N02.3 

02.3 

01.2 

2 

W2 

WO.l 

Ol 

Ol 

00.1 

00 

3 

WO.l 

NWO.l 

NWl 

ZWO.l 

NO.l 

Stüle 

4 

NW2.3 

NWO.l 

NW1.2 

NWl 

NWO.l 

N01.2 

5 

01.2 

01.2 

01.2 

00.1 

NO 

SWl 

6 

W2 

Wl 

WO.l 

01.2 

SOO.l 

Sl 

? 

Stille 

00.1 

00.1 

Stille 

Stille 

00 

8 

Wl 

BtiUe 

WO.l 

Stille 

Stille 

Stille 

1        9 

Ol 

00.1 

Ol 

N02 

NOl. 2 

WS 

10 

WO 

Stille 

01.2 

Ol 

Ol 

02 

" 

SWO.l 

Stille 

NWO.l 

NO.l 

NOO.l 

NOO.l 

1 

12 

W1.2 

W2 

SWO.l 

NOl 

N01.2 

N01.2 

13 

NY^ 

KWl 

W1.2 

SW1.2 

Stille 

WO.l 

14 

SWO.l 

SWl  .2 

SW12 

SWl  .2 

SW1.2 

WO.l 

15 

SW2 

8W2 

SWl  .2 

W2.3 

NW2.3 

Nl 

16 

02 

02.3 

03 

03 

N03 

NW3 

17 

NWl 

NWl 

NW2.3 

NW3 

W1.2 

WO.l 

18 

W2.3 

Stille 

W1.2 

NO! 

NO.l 

W0.1 

19 

Nl 

Nl 

N1.2 

Nl 

NO.l 

NWl 

H      20 

Wl 

W1.2 

W1.2 

NWl 

W1.2 

NWl 

21 

W2 

W1.2 

W2 

W2.3 

W2 

W2.3 

1        ^ 

SW2 

W2.3 

Wl 

SW2.3 

SW3 

WO.l 

23 

W2 

W2 

W1.2 

Wl 

W1.2 

W2 

24 

W3 

W2.3 

W2.3 

W3 

NW2 

Nl 

25 

SW0.1 

WO.l 

NW1.2 

W3 

NW2.d 

W2 

26 

W2 

W1.2 

Wl 

W1.2 

WO.l 

WO.l 

27 

00 

00.1 

Ol 

00.1 

NO 

00 

28 

NWO.l 

1SW1.2 

NW1.2 

NWl 

NWl 

Wl 

29 

W2.3 

W2.3 

W2 

W2 

W2 

WO.l 

30 

SWl 

WO.l 

W0.1 

Stille 

WO.l 

WO.l 
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MorgenSw  Abends. 


T. 


8h 


I    10h    I    ßh    ir   2h  •  I 


4h 


eh 


2  .. 
3 
4 
5 

» 

6 

1    , 
8 

% 
10 

12 

(13 
>14 
15  ' 

:n 

.13 

.1» 
(20 

^i 

23 
24 
25 
i2ß 
27  . 
2B 
29 
i30 
31 


Wl 

W4 

W2 

W2 

SW1.2 

WO 

W2.3 

W3 

NW04 

Wl 

WQ.l 

SWO 

W3 

Ol 

WO 

Wl 

00.1 

Still« 

NWO 

W2j3 

WO.l 

00.1 

Sl 

W2.3 

SOO.l 

02 

Wl     . 

Stille 

SWl. 

SW| 

W3 


W2 

W3.4 

W2.3 

■ 

W2 

Wl      . 

Stille 

W3 

W3 

WO.l 

W3 

SWl; 

SWl 

W4 

00.1 

Stille 

W1.2 

00.1 

NWO. 

NWO.l 

W2.? 

W2.3 

02 

Stille  . 

W2 

Stüle 

03 

Stille 

N0L2. 

Wl 

W0.1 

NW2 


Wl 

W3.4 

W2.3 

W3 

SWl 

00.1  : 

W3.4 

W3   . 

NOO.l 

W2.3 

SW2 

SWi 

W3.4 

StiUe. 

WOvl 

NW3 

01.2 

StUlo 

NOO.l 

W3 

W2 

02 

WO.l 

NWi 

StiUo^ 

03 

NWO.l 

NQO.l 

W2 

Still^ 

NW2.3 


A 


ft 


V« 


W2 
W4 

Wl,2 

W2 

W2 

SOI 

W3.4 

^3 
NWl.; 

W2  .      : 

SW3 
WO.l 
W3.4 

• 

StiUe 

Stille 

NW1.2 

02 

JJWO.l 

Stille 

W3.4 

W2.3 

01.2 

00.1 

W2 

Sl    ; 

02  j. 

NOl. 

NOO.l 

Wl 

NOlj 

NWl 


W2 

W3.4 

W2 

W? 

Wl   c  ^ 

01.2  . 

W3 

W3 

NO.l    . 

W1.2. 

SW3 

■ 

Wl 

« 

NW3 

StiUe 

Wl 

Wl 

N02 

Wl 

NOO  \ 

W3.4 

NW3 

Ol 

NWO.l 

W2 

Stillß . 

02.3 

00.1 

N02 

SWi 

N02 

NO.l 


ti 


ti 


i1 


W1.2 

W2.3 

SWl 

stille 

StiUe 

001 

W!^ 

W3 

N0.1 

• 

W^.3 
SW2 

wai 

NWl  .2 

•StiUe 

,W2 

I     *  • 

WO.l 
01.2 
<Stille 
•NWO 
Wi 
NW2 
'Oi 
00.1 
W?.3 
Stille 
02 

OO.i 

• 

N02 

Stille 

NW1.2 

Stille 
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Win4rlclitaB9  und  UtiriLe. 

Morgens.  Abends. 


T 


T^ 


Rh 


1 
2 

9 
4 
5 
6 
7 
B 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
20 
27 
28 
29 
90 
31 


02 

BWO 

W2 

NWO.l 

01.2 

W3.4 

BOO.l 

BtUle 

SW0.1 

Wl 

W1.2 

BtiU« 

BO.l 

Stille 

Ol 

W2 

W2 

WO.l 

W3 

WO.l 

WO 

W1.2 

BW3 

Wl 

01.2 

Ol 

WO.l 

W1.2 

W2 

Ol 

Wl 


10b 


12b 


2b 


I 


4b 


I 


01.2 

WO.l 

Wl 

StUle 

01.2 

NWl 

02 

Stille 

KO 

WO.l 

Wl 

wai 

00.1 

StUle 

Ol 

Wl 

W2 

W1.2 

W3.4 

00.1 

WO.l 

Stille 

W2 

NWl 

01.2 

00.1 

Stille 

WO.l 

WO.l 

K02.3 

SO 


Ol 
W1.2 

StÜle 
N0,1 
Ol 
Wl 
02 
1ÄW3 
30.1 
WO.l 
W1.2 
WO.l 
00.1 
Wl 
NOl 
Wl 
W3 

NW1.2 
W3 
Stille 
NWO.l 
Stille 
W2.3 
Nl 
N02 
*  Stille 
WO 
Wl 
Stille 
N03  4 
NWO.l 


00.1 

WO.l 

Stille 

N2.3 

00.1 

WO.l 

00.1 

W2.3 

SO 

WO.l 

W1.2 

WO 

Nl 

NWO.l 

N02.3 

NWO.l 

SWl 

W1.2 

W2.3 

00.1 

NWO 

NOl  2 

W23 

NOO 

Ol 

NO.l 

00.1 

N1.2 

NO.l 

N03 

N02 


Ol 
W1.2 

Stille 

NOO.l 

Stille 

SWO.l 

NOO 

WO.l 

SWO.l 

Wl 

W2 

Ol 

NOO.l 

NWl 

N02.3 

WO.l^ 

Stille 

NWO.l 

W2 

Ol 

Stille 

NO  1.2 

Wl 

Nl 

01.2 

StiUe 

00.1 

N03 

NOl 

N02.3 

NOl. 2 


6b 


Ol 

WO.l 

S02 

N02.3 

Stille 

SOO.l 

00 

61 

Bl 

Ol 

W0.1 

Ol 

NO.l 

BtiUe 

N01.2 

W2 

NWO 

WO.l 

W2 

N01.2 

wa 

02 
W2 

NOO.l 

Ol 

OO.l 

NOl 

NOl 

NOO.l 

N02 

NO  1.2 
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September  1862. 


irin4riehtaiii;  und  fItftriLe. 

Morgens.  Abends. 


SU 


lüh 


1211 


2ii 


i 


4h 


OH 


1 
2 
3 

4 
5 

:   6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
47 
18 
19 
20 
21 
22 

2a 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 


KOI 

Stille 

W1.2 

Stille 

W1.2 

Stille 

WO 

Wl 

W04 

01.2 

WO 

NOO.l 

N2  . 

W2 

Ol 

Stille 

N2 

N03 

02.3 

N02 

WO 

Wl 

00.1 

WO.l 

WO.l 

SWl 

00    : 

SWl 

Stille 

Stille 


01.2 

01.2 

W1.2 

Wl 

W2 

W2 

NO 

WO.l 

SWl. 2 

02 

Stille 

N01.2 

N02 

Wl 

02.3 

NOÖ.l 

N03 

N03 

N03 

02.3 

Stüle 

00.1 

Ol 

W1.2 

W1.2 

SWl 

KOO.l 

OO.l 

OO.l 

SWO 


01.2 

02 

WO.l 

Stille 

NW3 

W2.3 

Stille 

W1.2 

SWOl 

02 

Stille 

NOl 

N03 

W1.2 

N03.4 

NOl 

N03 

N03, 

03 

N03.4 

NWO 

00.1 

NOO.l 

W2.3 

Wl 

WO.l 

00 

Ol 

Ol 

WO.l 


02 

01.2 

01.2 

NWO.l 

NW2 

W3 

N1.2 

Stille 

SWO.l 

N02« 

Stille 

NO  1.2 

N03 

W1.2 

N03 

N02.3 

N03 

N03 

03 

N03 

NO.l 

Ol 

NOl 

W1.2 

WO.l 

Wl 

NOl 

Ol 

Ol    ' 

SWOl 


N02 

02 

01.2 

NOO.l 

N2     '- 

NWll.3 

NWO 

Stille 

SWl 

Ol 

N01.2 

NOl. 2 

N02 

SWl 

N08 

N023 

N03    . 

N03 

02.3 

02.3 

NO.l 

NOO 

Stille 

Wl 

WO.l 

NWl 

NOl 

01.2 

01.2 

Stille    . 


N02 

NOO.l 

01.2 

StiHe 

Nl 

Wl 

W1.2 

OO.l 

Stille 

OO.l 

NOl 

NOO 

Stille 

SWl 

02 

NOl 

NOl 

N02 

03 

NOf.2 

Stillt 

StiSe 

NOO.l 

WO.l 

SWO.l 

stille 

NOl 

Ol 

Ol 

Stille 
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'TU  1 


Windriditiinir 

Morgens. 


und  Stftrkje. 

Abends. 


T.      I       8ii        I       10h 


12^112^1 


4ii 


6li 


1 

3 
4 

5 
6 
7 
8 
d 
10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

t9 

%Q 

21 

22 

23 

24 

26 

2Q. 

»7 

28, 

29 

99 
31 


Stüle 

SWO.l 

OO.l 

N01.2 

00 

02 

SW04 

Stille 

Ol 

NOO 

swoa 

W2 
W3  . 
WO.l  . 
S004 

W2    : 
so  : 
W4 
W3   . 
S2.a 

W3.4 

W2 

W1.2 

SWi 

wo 

00 

W2.3  :  ' 
SOO'   . 
SOO 
StiUe 
00 


Stille 

W1.2 

Ol 

N02 

NOl 

02 

NWO.l 

NO 

K01.2 

00.1 

SWO.l 

Wl 

W3 

BO.l 

SOI 

W1.2 

SO.l 

W3.4 

W3 

01.2 

W4 

W23 

W2 

WO.l 

Stille 

NOOi 

Wl 

WO.l 

00 

SWO 

00.1 


NW1.2 

Wl 

N02 

N02.3 

N01.2 

02 

00.1 

N02 

01.2 

Stille 

Stille 

W2.3 

W4 

W2.3 

02 

W1.2 

Stille 

Stille 

W2 

Stille . 

W3.4. 

W3 

W2.3  I 

Wl 

Stille 

Stille 

W1.2: 
WO.l 
Ol 

NO.l      . 
Ol 


W3 

W1.2 

N02 

N02.3 

NOl 

01.2 

NOO.l 

N02 

NOl.? 

00     . 

Stille 

W3 

W4 

W2.3 

03 

SWO.l 

SOI 

SOQ.l 

W1.2 

W4    . 

W4    . 

W1.2 

W2 

Wl 

SWO 

00 

SW2.  . 

00.1 

Ol 

No.i  : 
Öl 


W2 

W1.2 
NOl 

N02; 

NOl 

N01.2 

NOIJ^ 

OO.l 

N01.2 

SOO 

NOO.l 

W2 

W2L3 

W2.8 

02 

SWO.l 

SOO.l 

S01.2 

Wl 

W4 

W4.. 

SWI 

W2 

WO.l 

Stille 

SOI 

4 

Wl     ' 

OO.l 

NOl 

NO.I 

00.1 


Wl 
Wl 

NOO.l 

Stille 

NOO.l 

StiUe 

NOl 

00 

00.1 

SWO.l 

OO 

W2.8 

W2 

W1.2 

02 

SWO.l 

SOI 

S01;2 

Wl 

W4 

W2.8 

SWO.l 

W2, 

W0.1 

SO.l 

SO.l 

Stille 

00 

SOI 

Stme 

01.2 
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November  1862. 


Windiichtimv  und  StftriLe. 

Morgens.  Abends, 


T.   I 


S^ 


10h 


12b 


2h 


I 


4h 


6h 


i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
i7 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2? 

28 
29 

SO 


Ol 

Wl 

NOO.l 

WO.l 

Stille 

800 

Stille 

W2  3 

Wl 

SO.l 

00.1 

W1.2 

NOO.l 

W1.2 

00.1 

02 

NO#.l 

N02 

N02 

NOl 

NWO.l 

Stille 

00 

01.2 

OO.l 

Ol 

Wl 

00 

02 

00 


I 


Stille 

SWO 

NOl 

WO 

Stille 

00 

Stille 

W2.3 

SWl 

SWl 

00.1 

WO 

NOl 

NWO 

OO.l 

Ol 

NOO.l 

N02.3 

N03 

NOl 

NO.l 

Stille 

SOI 

02 

Stille 

SW1.2 

W1.2 

S02 

S02 

00.1 


NOl 

NWO.l 

NOl 

WO.l 

Stille 

Stille 

Stille 

W2.3 

Stille 

S1.2 

00.1 

Stille 

NOl 

SWO.l 

Ol 

00.1 

NOl 

N02 

N03 

NOl. 2 

NO.l 

Stille 

SOI 

01.2 

03 

W2 

W1.2 

SO  1.2 

02 

1.2 


Ol 
NOl 
NO  1.2 
Wl 
H    Ol 
Stille 
NOO 
Wl 
00.1 
SWl. 2 
Ol 

Stille 
Ol 
W2 
00.1 
Ol 
NOl 
N02 
N02.3 
N02 
NO.l 
00 
Ol 

NOl. 2 
02 
W1.2 
Wl 
02 

Ol 
Ol 


Ol 

NOl 

NOl 

Wl 

00 

Stille 

NOO 

Wl 

Ol 

80 

NOO 

Stille 

00.1 

W2 

NOl 

NOl 

NOO.l 

N02.3 

N02 

NOi.a 

NO.l 
01.2 

Noai 

NO  1.2 

03 

W2 

Wl 

01.2 

00 

00 


Stille 

StiUe 

NOl 

Stille 

00.1 

00.1 

00.1 

W2 

oa.i 

SO.l 

Stile 

StiUe 

OO.l 

WÄ 

N0L2 

N00,1 

NOl 

NOl 

NOl 

NOl 

N04 

Ol 

NOO.l 

N01.2 

SOI  .2 

Wl 

SWO.l 

02.3 

Still» 

WO.l 
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IF 


WlnlrielitiuHf  und  lltftrk.e. 

Morgens.  Abends. 


T.     I 


8b 


I        lül>        I         12h        [| 


2h 


4h 


1 

2 

3 

3 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

10 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


OO.l 
00.1 
SOO.l 
Ol 

SWO.l 

swo 

02 

Wl 

W4 

W1.2 

W3 

SWO 

Wl 

W3 

BO.l 

Ol 

WO 

SWO.l 

W4 

W3 

W3 

Nl 

NWl 

SWl 

W2 

W2 

W4 

Wl 

Ol 

SWl 

W2.3 


Ol 

Ol 

Stille 

01.2 

00 

Stille 

SWO.l 

80.1 

W4 

Wl 

W3 

SWl 

SWl 

W3 

80.1 

00 

Stille 

W3 

W4 

W4 

SW4 

W2 

Nl 

Wl 

W2.3 

W2.3 

W4 

W2 

00.1 

81 

W2 


Ol 

01.2 

N02 

00.1 

NOO.l 

SO 

SWO 

SOO.l 

W4 

Wl 

W1.2 

SW3 

W1.2 

W2.3 

00.1 

Ol 

00 

W3 

W4 

W3.4 

W4 

W2 

NWO.l 

SWl 

W3 

W3 

W4 

Wl 

Stille 

SOI 

W2 


02 
01.2 
02 
»Ol 

NOO.l 
N01.2 
SWl 
W1.2 
W4 
Wl 
NWl 
W4 
SWl 
Wl 
NOO.l 
01.2 
NO.l 
W3 
W4 
NW3.i 
W4 
W2.3 
Stille 
W1.2 
W23 
W2.3 
W3.4 
Wl 
00.1 
S02 
W2.3 


02 

NOi 

N01.2 

Ol 

NOI 

NO  1.2 

Wl 

W2  3 

W4 

SWO.l 

NW2.3 

W4 

80.1 

W2 

01.2 

01.2 

Stille 

W2.3 

NW3.4 

W2.3 

W4 

NWl  .2 

Stille 

Wl 

W3 

W3 

W2.3 

Wl 

SWO.l 

Stille 

W3 


6h 


Ol 

StiUe 

Ol 

00 

NOO.l 

00.1 

WO 

W34 

Wi 

SWl 

NWl 

Wi 

81 

Wl 

SOI 

Ol 

StiUe 

W2 

W3.4 

W3.4 

W3 

N2.3 

Stille 

Wl 

WS.4 

W9.4 

wa.8 

W1.2 
Wl 
00 
W3.4 
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newAlkun«  und  m^^OLBummS' 

Morgens. 

Abends. 

T. 

8h                   10h         1         1211 

2h           1           4h 

6h 

1 

0-1 

0 

0 

3 

3-4 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

0-1 

INO 

0-1 

1-2: 

4 

4W 

4 

4W 

4 

.  5 

4W 

4W 

4W 

4 

4SW 

6 

4W 

4W         i 

3N 

3-4N 

4 

' 

7 

4 

4 

4 

4 

4 

.8 

IW 

0-lW 

0 

0 

0 

9 

4W 

4W 

3N 

4N 

2-3. 

10 

^^ 

4 

4 

4W 

4W    : 

ii 

^L 

4 

4W 

4W 

4W 

4W 

n 

4W 

4W      . 

4W 

4W 

4W 

4W 

13. 

3-4N 

3-4NO 

40 

40    : 

40 

14 

Ä 

4 

4 

3-4 

1 

* 

15 

4 

4 

4 

4 

16 

40 

4N0 

4N0 

4N0     . 

4 

• 

17 

4 

4 

4 

4 

18 

3-4 

4 

4 

4 

3 

19 

4W 

4             1     4          . 

2-3  W 

3         ,    . 

' 

20 

4W 

4 

4W 

4W 

2 

1 

21 

2 

1 

2 

2 

3-4 

3 

22 

0-1 

0 

•    0 

0-1 

1-2       ; 

3 

23 

3-4W 

3-4W 

4 

4 

4S    . 

1-2 

24 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

25 

4 

3-4W 

4W 

4 

4W 

4W 

26 

4W 

4W 

4W 

4W 

4W     ^ 

' 

Z7 

0-1 

4S0 

4 

1 

1-2 

0-i 

28 

4 

4 

4 

2-3      . 

2-3 

0-1 

29 

4W 

4 

4W 

4W 

4W 

4W 

30 

4W 

4W 

4W 

4W 

4W     . 

4W 

31 

4W    . 

4W 

4W       . 

4W     .  -; 

4W  ^ 

4W 
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Be^mfeuiig^^  und  WellLeiijEiis. 

Morgens. 

Abends. 

T. 

1         811         1        lOh 

12h        1 

1         2^ 

4h        1 

6h 

1 

4W 

4W 

'    4W 

4W 

4W 

4W 

2 

4W 

4W 

4W 

4W 

4W 

4W 

3 

4W 

4W 

4W 

4W 

4W 

4W 

4 

3-4W 

4W 

4W 

4W 

4W 

4wr 

5 

4W 

4W 

4W 

4W 

4W. 

4W 

6 

4W 

4NW 

4NW 

4W 

4W 

4W 

7 

4 

4 

4 

4 

4 

8 

4 

4 

4N0 

40 

1 

9 

1    ^^ 

2ÖW 

1 

1-2 

3 

4 

1 

20 

2-30 

2-30 

20 

40 

ü 

0-1 

1 

1 

0-1 

0-1 

2 

12 

4 

4 

4 

4 

4 

13 

4 

4NW 

'   4 

4NW 

4]NW 

4 

^    14 

4 

4 

4 

4 

4 

15 

4 

4 

2-3SO 

0 

0 

16 

• 
0 

0 

0 

0 

0 

17 

4W 

4N0 

2-3N 

4NW 

3-4 

18 

3-4    • 

1 

1 

4 

4 

1-2 

19 

2-3 

0 

0 

0-1 

2 

20 

3-4NW 

48W 

4W 

4W 

21 

4 

4 

4 

'    22 

4 

4 

4 

23 

•    4 

4 

4 

24 

1 

4N0 

40 

40 

25 

M                       r 

4 

4 

4 

26 

Ä 

40 

40 

40 

27 

40 

40 

40 

2-30 

0-10 

10 

.28 

0 

0 

0 

0 

0 

0-1 

• 

• 
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Morgens. 

Abends. 

T. 

bh 

lüh 

12b 

2h 

4h 

6h 

1 
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4 

4 

4 

A     • 

4 

2 

4 

4 

4 

48W 

*  4 

3 

4W 

4W 

4W 

4 

*                 '.i 

3-4NW 

4 

4 

4 

4W 

4 

4 

5 

2-3S 

2S 

3-4W 

4NW 

4NW 

1-2NW 

6 

4 

4 

4 

1 

4 

4 

7 

3-4  W 

8-4W 

3-4 

4W 

I-4W 

4 

8 

0-1 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

4W 

4 

4S 

48 

1 

1 

10 

4 

2 

0 

0-1 

0 

0 

11 

2-3N 

8N 

1-2N 

10 

0 

0 

12 

0 

0 

0 

0 

0-1 

0-1 

13 

0-1 

0 

0 

0 

0 

0 

14 
15 

4 

40 

4 
40 

4 
0-10 

4 

0 

0 

L 

16 

0 

0 

0 

0 

0 

0-1 

,    17 

1-2 

1 

1 

4 

48 

4 

18 

4 

4ÖW 

48  W 

2-38  W 

88W 

8-48W 

19 

4W 

4 

4   ' 

4 

4 

4 

20 

1 

1-2 

1-2ÖW 

4W 

48W 

4             l 

21 

4 

4 

4 

4SW 

4 

4 

22 

4W 

4W 

4W 

4W 

4W 

4VY 

23 

4N0 

4S 

48 

10 

0 

0 

24 

3W 

4 

4 

1 

2-3 

3-4W 

25 

3W 

2W 

3-4W 

3-4W      i 

4W 

3-4W 

26 

3-4 

2 

2 

2-3 

3-4  W 

4 

27 

2 

2-3 

3-4 

48W 

4 

4 

28 

3S 

3-4S 

3-48 

48 

4W 

8-48  W 

29 

3W 

1-2 

1 

2^3 

1 

8-4 

30 

4W 

4W 

4W 

4W 

4W 

4W 

31 

1 

1 

3-48  W 

48W 

4 

4 
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i^b 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

10 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 


ilewttllLmig;  und  WoULenxng. 


Morgens. 


Abends 


T,      I        8h       t       IQh      } 


12b 


2h 


4NW 

40 

SSW 

1-2 

4W 

0-1 

2-3 

0 

1-2 

40 

4NW 

4 

4 

4 

4 

0-1 

4 

4W 

3-4W 

3W 

2W 

1 

4W 

OW 

0 

0 

OW 

4W 

4N0 

0 


4NW 

40 

3-4 

2 

4W 

2-3W 

0 

0 

1 

4 

4NW 

4 

4 

4SW 

4 

2N 

4W 

4W 

3-4SW 

2-3W 

4-2W 

IW 

4W 

1-2W 

0-1 W 

0 

0-1 

4W 

4N0 


4NW 

40 

4 

1-2SW 

4W 

8W      * 

1 

1 

0-1 

4 

8-4NW 

4 

4 

4NW 

40 

4 

4 

4W     ' 

2-3SW 

3-4W 

2-3W 

IW 

4 

IW 

IW 

0 

3W 

4W 

4N0 

0 


ti 


4NW 

2-30 

a-4sw 

1-2 
4W 

asw 

1 

2SW 

1 

8W     ' 

8-4NW 

4N 

4    " 

4NW 

4 

8-4 

4W 

4W' 

IW 

4W 

8-4W 

i-2w; 

4     " 


0-1 
0-1 
0 
4W 

4SW 
40 


I' 


4h 


|.    -ßi:. 


4NW 
1-2 
•4 
2 

4W 
2-3W 
0-1 
2SW 
1 

3W 
2NW 
4NW 
4N^ 

4N 

• 
4 

3W 

4W 

4W 

1-2 

3-4W 

4W"-'  ' 

1-2W    ■ 

4W     * 

0 

0 

0 

3-4W 

4W 

40 


1 1  ' 


t   t 


o 


, ' 


i   4         • 


1  *- 

4  '■ 

2 

0-f 
4^ 
1    * 

O-l^CtW 

4N'* 

4 

4W' 

4  ••• 

3W' 

4W 

4W' 

!-#• 

4W 

4W 

2W- 

3W'- 

0     ' 

0      ' 


0 


.«•' 


3W- 
4W-' 
2-3Ö 


ir. 
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BewAlk.iiiif  und  WollLeiumc. 


" 


Morgens. 


Abends. 


T.     I 


9^ 


1 
2 
3 

4 
» 
6 

7 
8 
9 

11 

i^ 
13 

14 

15 

16 

17 

18, 
19 

20 

2^ 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


I        IQh       I        12h 


0 

0 

0 

0 

0 

0-10 

0 

4S 

3 

4 

.4SW 

,48W 

0-isa 

4 

3W 

4W 

4W 

2W 

48 

2W 

1-2W 

4 

40 

0 

4W 

4W 

380 

4W 

4W 

2-3W 

4W 


f 


0 

0 

0 

0 

0 

00 

0-i 

48 

4W 

4W 

48W 

48 

0-lSO 

4 

3-4NW 

4W 

4W 

2-3W 

4 

3-4W 

3-4W 

j4W 

1-2W 

0 

;4W 

4W 

3-4W 

4W 

4 

3-4W 

3W 


0 

0 

0 

0 

0-1 

20 

1-2 

4 

3-4W 

4W 

4 

4 

0-180 

4 

4 

4W 

4W 

3-48W 

4 

4W 

3-4W 

4W 

3-4W 

0 

4W 

4 

4W 

4W 

1-2    , 

3-4W 

3N0 


2h 


I 


4h 


eh 


0 
0 
0 
0 
0 
0-10 

I 

3-4W 

48W 

3-4W 

4W 

4 

4SW 

0-1 

4 

4 

4W 

4W 

3-4 

3-4 

4W 

IW 

4W 

3-4NW 

0 

3-4W 

4N 

4W 

4W 

0-1 

3W 

2-30 


0 

0 

0 

0 

0 

10 

1 

4 

4W 

4W 

4 

4 

0-1 

3-48W 

3-4 

4W 

4W 

4 

20 

4W 

2-3W 

48W 

3NW 

0 

3-4W 

4 

4W 

4W 

0 

4W 

20 


0-1 

0 

0 

0 

0 

1-20 

1 

3-4SW 

4W 

4 

4 

3-4SW 

10 

1 

4 

4W 

4W 

4 

1-2 

3-4W 

IW 

4SW 

1-2 

1 

4W 

4 

4W 

4W 

0-1 

4 

3N 
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1 

Morgens. 

Abends. 

T. 

\       S^       \      iQ^ 

iZk 

2b 

4b 

6b 

1 

40 

40 

40 

4 

3-4 

4 

2 

1 

2-3SW 

2 

-Ol 

3-4 

4 

3 

4W 

4W 

4NW 

4W 

4W 

4W 

4 

4W 

3-4W 

4W 

3^N 

3N 

2-3 

5 

40 

1-2 

1-2 

1-2 

3-4 

4 

6 

3-4W 

3-4SW 

3W 

3W 

38W 

2-3 

7 

0 

0-1 

1 

2SW 

1 

0-1 

8 

0 

0 

1-2W 

1-2W 

1-2W 

1 

9 

28  W 

1-2 

1 

1 

1-2 

4 

1       ^^ 

4 

4W 

4W 

2-3W 

10 

10 

1 

1       ^^ 

3-4W 

3W 

a-4SW 

3-48W 

4 

4 

12 

4W 

2W 

iw 

0-lW 

0 

0 

13 

4W 

4W 

4W 

4W 

4 

4W 

14 

4W 

48W 

38  W 

4W 

2-3W 

2W 

15 

4W 

3-4W 

4W 

4W 

2W 

1-2W 

16 

48W    * 

1-2 

3-4W 

2W 

38W 

4NW 

17 

4NW 

4HW 

4NW 

4NW 

4NW 

iim 

18 

3-4W 

4W 

4 

4 

4NW 

3-4W 

19 

4N 

4N 

4N 

4N 

4N 

4N 

1      20 

4W 

4W 

4W 

4 

4W 

4W 

21 

4W 

4W 

4W 

4W 

4W 

4W 

/      22 

4W 

4W 

4W 

4W 

4W 

4W 

23 

4W 

4W 

4W 

4W 

4W 

4W 

24 

4W 

4W 

4W 

3-4W 

3W 

4W 

25 

3-4W 

4W 

3-4W 

3W 

3-4W 

4W 

26 

4W 

4W 

3-4W 

4W 

4NW 

4W 

27 

0 

0-10 

ISW 

1-2W 

3 

3 

28 

4W 

4IJW 

4W 

4W 

4W 

4W 

29 

3W 

3W 

3-4W 

4W 

3-4W 

4W 

30 

0-lW 

3-48W 

1 

4W 

4W* 

• 

4W 

ZW 

1 

m 
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Bewftl^mi^  und  WolkeiUEiis. 

- 

Morgens. 

Abends. 

T.  ,  1 

81»       1       10k       1       12h 

2k                4k 

1        «k 

■   « 

1 

• 
iW 

r 

4W 

.    4W 

■ 

4W 

* 

4W      . 

4W. 

2 

3-4  W 

4W 

4W 

1  -2W 

0-1  w 

0-lW 

i 

»r. 

i-2W 

2-3W 

3-4W, 

2W 

3W 

4 

*:■    . 

3-4W 

4W 

• 

3-4  W 

2W 

1-2  W 

IW 

ö     , 

4W 

4W 

4W 

.   3W 

1-2W 

2W 

6, 

OW 

0 

.    0 

2S 

2W 

i-2         1 

•    h.< 

2-3W 

1-2W 

2W 

.    1-2W  . 

0-lW 

0-lVV 

i 

8     . 

4W 

3W 

4W 

:   *^ 

3-4W 

4W' 

9     . 

* 

BW 

2-3W 

■ 

.    2-3W 

.    1-2  W 

1-2  W 

3W 

!».•! 

IVV 

3-4W 

4W 

4W 

2W 

2W 

11 

4W 

4W 

4W 

2W 

4W 

4W 

12    . 

4W 

4 

4 

,   4 

* 

4 

« 

4 

13 

•    •       * 

4W 

3W 

3W 

2-3W    . 

3W 

IW 

i* 

0       . 

0 

0 

0 

0 

-0 

^.   1 

0-1 

0-1 

0-1 

3 

4 

4W 

ift 

» 

4SW 

4W 

4W 

4W      * 

4W 

4W 

17     . 

4N0    . 

3-4NO 

40 

40 

40 

• 

3-40 

4«: 

3      . 

3-4W 

2-3 

2-3W 

2W  . 

4W 

19  y 

4 

0-1 

3-4W 

3W 

2-3  W 

l-2Mr 

20 

IW      ., 

2W 

3W 

2W 

1-2W 

1 

IW         ' 

21-,  , 

4W 

4NW 

3-4W 

4W 

4NW 

4NW 

22.  . 

1 

20 

3 

3-4 

30 

2 

23. 

1-2W 

2W 

2W 

1-2W 

2W 

3-4  vy 

24 

4W 

4W     . 

4NW 

!   4NW     . 

4W 

'    4W     . 

25   . 

0 

0 

0 

0 

0 

',    0 

26. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

27 

2W 

^ 

0-1 

.  2W 

1-2W 

2W 

28... 

3 

2-3 

3-4 

3-4 

j 

4 

.    4 

29, 

1 

3W 

2-3W 

4ÖW 

3-4W 

2W 

30. 

0 

0 

0 

0 

2-3   , 

4NW 

r 

31 

4W 

4W 

AW 

4W 

?W 

2W 
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t 

Morgens. 

Abends. 

j 

1 

T. 

8b 

ton       1       12k       H       2h 

4ii 

«h 

i 

0 

0 

0 

0 

0 

;  0    . 

1 
1 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1               . 

* 

1 

3 

0-lW 

0-lW 

IW 

3-4W 

4W 

4W 

\ 

4 

4N 

4N 

4N 

3-4N 

2-3N 

,    3-41(W 

5 

4 

4 

0-1 

0 

0 

.   0    , 

* 

6 

4W 

4W 

4W 

4W        , 

3-4W 

« 

1    IW 

4 

? 

1 

0-1 

1-2 

2 

2-3W 

3W 

« 

8 

4 

48 

• 

48 

4 

4W 

4W 

* 

4W 

4f 

4W 

4 

4 

4 

» 

10 

4W 

4W 

..4W 

4W 

4W 

4 

11 

4$iVf    . 

4NW 

4NW 

4W 

4W 

4W 

12 

4W 

4W 

4W 

4W 

3W 

3-4W 

1                           ■ 

13 

1-2W 

0-1       , 

1-2W 

IW 

0 

0 

1                             * 

* 
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6 

4 

4W 

4W 

4W 

4W 

A 

7 

4W 

3-4W 

4W 

4W 

4W 

4W 

• 

8 

4W 

4W 

4W 

4W 

4W 

* 

9 

4 

4 

40 

40 

40 

* 

10 

40 

40 

4 

4 

4W 

11 

4 

4W 

4W 

4W 

4W 

12 

4 

4 

4 

4 

40 

13 

40. 

40 

40 

40 

40 

14 

4 

4 

4 

4 

4 

15 

4NW 

4W 

4W 

4W 

4W 

16 

4NW 

4NW 

4NW 

4W 

41SW 

17 

4W 

4W 

3-4W 

4W 

4W 

18 

4 

2 

»-3 

0-1 

0-1 

19 

0 

0 

0 

0 

0-1 

20 

4 

4 

4 

4       ' 

4 

21 

3 

0 

0-1 

0 

0-1 

1-2 

22 

2W 

2-3W 

3SW 

2-3  W 

3W 

4W 

23 

4 

4SW 

4 

4 

4W 

24 

2W 

2-3ISW 

0-1 

löWi 

1 

3-4         11 

25 

4W 

4W 

4W 

4 

4NW 

4             1 

26 

4 

4 

4N0 

4N0 

4N0 

27 

0 

1-20 

3-40 

0^10 

0-10 

0 

28 

20 

3-40 

1-20 

3-40 

3-40 

3-4 

29 

OO 

30 

1-20 

0-1 

0 

0 

30 

4 

4 

4 

■ 

4 

40 

2 

1 

December  1868. 
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BewftllLiiiii^  und  WoULeiixas. 

Morgens.                                          Abends. 

T. 

SU       1      10h 

12h 

2h 

4h 

6h 

1 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

0 

0 

1 

3 

4 

4 

3 

1 

1-2 

2 

3-4 

3-4W 

4 

4 

4 

4 

4W 

4W 

4NW 

4 

5 

2-3W 

2NW 

4 

4N 

4 

0-1 

6 

IW 

1-2 

4 

3-4 

i      . 

4 

7 

4NW 

4W 

4W 

3-4W 

IW 

0 

8 

0 

0-1 

1-2 

0-1 

0 

0 

» 

2-3 

2 

1-2 

0-1 

0-1 

0 

10 

4W 

4W 

4 

4 

4 

11 

4W 

4W 

4W 

4W 

4W 

12 

4W 

4W 

4W 

4W 

4W 

13 

4W 

4W 

4W 

4IiW 

4 

14 

4W 

4W 

4W 

4W 

4W 

15 

4 

4 

3W 

4W 

4W 

16 

0 

0 

0 

0-1 

2-3 

3-4 

17 

4W 

4 

4 

4W 

4W 

18 
19 

4 

4 

4W 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

• 

20 

4 

0-10 

0-1 

0-10 

4 

21 

4 

4 

4 

4 

4 

22 

4W 

4 

4W 

4W 

4W 

23 

3-4 

8W 

3W 

3W 

4NW 

24 

4W 

4W  " 

4W 

4W 

4W 

4^ 

25 

4 

4 

4 

0 

4 

26 

4W 

4W 

4W 

4W 

4W 

27 

4W 

4W 

4W 

4W 

4W 

28 

4W 

2W 

3NW 

2-3NW 

0-1 

29 

4 

4 

4 

4 

4 

30 

4W 

4W 

4NW 

4W 

4W 

31 

4 

4 

4 

0-1 

0-1 

0 
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x. 


HKh«  dem  meteoris^lien  Wassers 

•in  den  Jahren  1801,  1862,  1863. 


1861 


1862 


Januar 

.  27,55Par-Lin. 

1662  Juli 

49,23  Par.Lin. 

Fiebruar 

MO  , 

» 

Augnsii 

51,05 

März 

30,56 

* 

September 

28,45 

April 

9,80 

Octob^r 

27,98 

Mai 

44.75 

1                                                        « 

!  November 

9,28 

Juui 

74,03 

• 

December 

21,53 

Jiili 

54,01     . 

1^63 

Januar 

20,52 

August 

32,59 

Februar 

6,82 

September 

•  28,18 

•  1 
März  . 

15,05 

Obtober 

•    4,48   •  ■ 

f 

1 
April 

19,09 

Növembei^ 

27,10 

Mai     ' 

52,97 

December 

14,59      • 

A 

Jani 

56,75 

Januar 

'  40,12 

*      ■( 

Juli     ; 

54,79 

Februar 

20,27 

August 

33,28 

März 

■  21,80 

l      ' 

September 

35,91 

April 

31,37 

October 

13,05 

Mai 

34,60 

>  • 

November 

24,98 

Juni 

.  54,63 

December 

14,51 

f     ' 


1  f 


f     1 


f1 


'I 


f«  i 

1  ,' 


•  I  I 


Beobachtnngren  der  Hauptsteme 

am  Meridian-Kreise 

EDgestelh 

an  der  königl.  Sternwarte  bei  München 

in  den  Jahren  1858  und  1859. 


Uebereiiistimmend  mit  der  früher  getroffenen  Einrichtung  (Ann.  V  pag.  1 
nnd  X  pag.^  166)  findet  man  hier  die  MeridiAnkreis-Beobachtungen  in  swei  Ab- 
theUongen  A  vgid  B  getrennt,  woyon  die  erste  die  beobachteten  Dorchg&age, 
die  sweite  die  beobachteten  Zenith-Distanzen  umfasst 

Die  Durchgänge  sind  mittelst  eines  gaWanischen  Begistrimngi-Apparates 
and  zwar  in  der  Begel  an  25  FAden  aufgezeichnet  worden:  wo  weniger  Ffiden 
genommen  wurden,  findet  num  die  Anzahl  unmittelbar  vor  dem  Durchgange  in 
Klammem  eingeschlossen. 

Die  Zenith^Dfstanzen  sind  an  zwei  ^^ametral  einander  gegenAbetatehenden 
Microseopen  beoiiae|ktet  worden. 

Bei  der  den  Durchgängen  hinzuzufügenden  „Oorrection  des  Instrumenks^S 

irelche  durch  die  bekannte  Formel 

c 

berechnet  wird,  ist  durchgängig  das  constante  Glied  m  weggelassen,  dagegen 
die  Reduction  auf  den  Mittelfaden  und  die  tägliche  Aberration  hinzugefflgt 
worden. 

Die  Werthe  der*  Constante  n  und  der  CoUimation  c  (beide  in  Zeit-Secunden 
ausgedrückt)  findet  man  unten  als  Noten  angegeben ;  dessgleidien  ist  unten 
£e  Tön  Zeit  zu  Zeit  mittelst  der  Hänglibelle  bestimmte  Neigung  der  Aze  (mit 
der  Bezeichnung  X)  und  die  Länge  der  Blase  beigefügt,  wobei  die  angehäiig[ten 
Buchstaben  Ä  und  B  die  Richtung  des  Fernrohres  bedeuten.  (Yergl.  Obsenrat 
Astronomicae  Vol.  VllJL  pag.  IV.) 


Anaalm-Bd.  XOL  33 


2S8 


A.  Dwr«lH(ftiige 

über  den  Meridian,^  injt  dem  HeichenbacJi'sch^ii.Mefidi^^^ 
kreise  beobachtet  'a;i   dpr  kgl>|  Sternwarte  in  denOfahren 

1858  »ikrz  *^  April. 


|illt  iiiMJjf     }in| 


Name. 


>t-n; 7.  ';-i'i}n   Jiin??^ 


Beobachteter 
Dorcfigang. 


H&r2. 
18   «  Tauri 
ß  Orionis 
:/9  Tann 


4  2"^  47,44 

5  7  44,'i5 
5  17  20,23 


U_L. 


Berechnete 


I': 


A         «  4 


l      I 


4  2*7  46,d9 

5  7  43,49 
5  17  19, 


Gorrection. 


4U- 


Instmm. 


M 


•  i  •    •  •  * 


-1:0,29 
.fo,i4 


Uhr. 


« 


I     * 


-4),74 

-0,80 

.  -0,66 


31 


a  Tauri 
jf  OrioaiB 
ß  Tauri 


.1. 


4  27  45,50 

^    7.4V.9 

5  17  18,15 


4  27  46,77 

5  7  43;24 
5  17  le^M 


44^  ! 


.'1 


April. 
14  Pplaris 


W 


»  1  i  ■  r        ,      •       •  ' 


,1    '5  56,78 


',1.  i<   l 


*^  t. '  1«    , 


1    6  20,00 


»itj*mi       **f*       t«ni|         t» |i.tiif>i        iT'>>l        {'<<!        'H 


4.1,15 


I   ^mm  1 1 


■  il 


1  )  I 


15|  ^..:Kaifri>^  , 
tff  Cante,  maj. 
a  Ga&is  mm. 


(5) 


^Polaris  : :       ' 


(9) 


,<  j 


5  17  16,3j6 
.  6  38  50,70 
.7  31  48,63 

r  5  40,70 


,   5  17  19,48 

1  ' '  *        ' 

,6  38  53,?0, 
r  dl[.5i3,<Q2 

•  1    6i  40,3l2 

(  ■ « 

iJ       •■    .  ..      • 


+0,50 


'     i 


+3,« 


;»..:•    11   n 


16 


a  Ganis  min. 


7  31  49,33 


-   A 


7  31  53,00 


+0,24 


+3,43 


März  16  -  April  14  n  =  +0",33,  c  =  +0",17. 
April  15— April  28  n=  +0",56,  c=  +0V7. 


J!JX  ..  :.-!• 


.w.''1858  A|*üi      1 

, 

SP 

Name* 

•  1 

Beob9^ch.tctar 
.  Meridian- 
Düitchgang, 

1 
Berechnete 

.     A.R. 

Correcüon.          1 

1 

Instrum. 

Uhr. 

«                                                              Vi 

k» 

h   .'      "' 

h      '*          ** 

M 

M 

April. 

'(.       i 

1» 

«'<7aniB  Hil^l  i 

» 

r    ^e  a8  4W7fei 

-^  98  53,74 

+OjO»' 

+3,«9 

■ 

a  Cania  JBÜn» . ... 

— 

.  zai  48,77 

7  31 .52^5 

.    +0.2A   , 

+3,92 

20 

a  Orionis 

(6) 

»5  47  ^,27 

'  5  47  29,49 

+0,26  : 

+3y96 

tt  Cania  maj. 

6  38  49,71 

6  38  53,72 

+0,03 

4^,98 

a  Ganip  umb* 

»    • 

,7  31  48,82 

,  7  31  52,94 

+0,24 

* 

.  +3,88 

- 

•  •'    , 

— Y-^-^         -r-       ;                  '     '    . 

1  U      T 

'     'T' 

'  '  t  " 

I26 

4x1  <lanil  itiij!   . 

■ 

6  88  5«,77 

•6  38  53,64 

+0,03  " 

4«^ 

a  Qfimln.  aeq. 

7  25  29,61 

7  25  32,90 

+0,66 

•R74 

a.  Cania  lain.. 

4 

.    7  ^1  4^79. 

.?.  §1  52,86 

+<>.?i, 

,   +2^83,, 

• 

p  Gemin.  . 

t 

<  ?  36  ^?1.0!2, 

7  ^6  38,34 

-H).5o. 

.  4T«»8a 

[  Polaris 

• 

« 

.1     5  5Q,58 

1     6  23,26 

1         ' 

■    . 

1 

27 

tt'Gani8  laA}. 

0 

:    •  38  5i;25 

•  SS  53,62 

+o,oa 

'» 

* 

+2,34 

u  Qemin.  aeq. 

7  25  3ü,üO 

7  25  32,72 

+0,55 

+2,17 

a  Ganis  1019. 

(tS) 

.     7  31  50,16 

7  31  52,85 

+0,24 

+2,45 

ß  Gemin. 

*    • 

7  36  35,42 

7  36  38,32 

1 

+0,60 

+2,40 

( a  Leonis 

10    .0  47.45 

1  '•   I        ' 

10    0  50,05 

+0,32 

+2,28 

1 

Polaris  : 

..(6) 

,  „1   .5  63,1,8 

1    .6  23,72 

.  .     • 

r 

28 

a  Cania  maj.   . 

.6  318  6.1,61 

6  38  53,61 

+0,03 

+1.W  1 

ff  Gemin.  seq. 

.     7.  26  30,41 

7  25  32,87 

+0.65  , 

J 

+1,91 

* 

a  Cania  nun. 

1      i 

j  31  50,56 

7  31  52,84 

+0,24 

+1,94 

^  Gemin.    . 

t 

.7  36  35,78 

7  36  38,31 

+0,50 

+2,03 

a  Leonia 

10    0  47,80 

10    0  50,03 

+0,32 

+1.9J 

ß  Virginis 

11  43  17,95 

11  43  19,97 

+0,22 

+1,80 

•    •                         f 

Polaris  . ' . 

(5) 

1     5  53,78 

1     6  24,23 

f                                   , 

i 

^pril  28.  um  0^  25' 

daa 

Pendel  um  5 

Theile  yerlftng 

;ert 

' 
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laSS  A|iril 

—  Mai. 

s 

1 

Name. 

Beobachteter 
Meridian- 
Durchgang. 

Berechnete 
A.  R. 

Gorrection.          H 

Instram.  * 

Uhr. 

•                                                                                                 •* 

April. 

h     -      - 

]^     4         a 

m 

" 

29 

u  Canis  nuj. 

6  ae  5i,G2 

6  88  53,59 

+0|09 

4-1^ 

Mfti. 

3   P<^is  :                   (5) 

1    5  59,56 

1    6  26,62 

4 

a  Gemin.  seq. 

7  25  25,82 

7  25  32,79 

+0,42 

a  Ganis  min. 

7  31  45,81 

7  31  52,77 

+0,22 

+«.«    1 

p  Gemin. 

7  36  31,0a 

7  36  38,23 

+0,39 

+8,78 

5 

<»  GaniB  mi^. 

6  38  45,59 

6  38  53,52 

+0,09 

+7,84^ 

a' Gemin.  seq. 

7  25  24,56 

7  25  32,77 

+0,42 

+7,7» 

a  Ganig  min. 

7  31  44,62 

7  31  52,75 

+0,22 

+7,91 

ß  Gemin. 

7  36  29,88 

7  36  38,21 

+0,39 

+7,«4 

ß  Virginis 

11  43  11,72 

11  43  19,92 

+0,20 

+8,00 

6 

tt  Ganis  mnj. 

6  38  44,34 

6  38  53,51 

+0,09 

+9,08 

a  Gemin.  seq. 

7  25  23,20 

7  25  32,76 

+0,42 

+9,14 

a  Ganis  min. 

7  31  43,37 

7  31  52,74 

+0,22 

+9,15 

^  Gemin. 

7  36  28,65 

7  36  38,20 

+0,39 

+».*«    1 

11 

* 

a  Ganis  maj. 

6  38  38,83 

6  38  53,45 

+0,09 

+14,53    1 

a  Gemin.  seq. 

7  25  17,73 

7  25  32,70 

+0,42 

+14,55    ll 

a  Ganis  min. 

7  31  37,84 

7  31  52,69 

+0,22 

+14,63 

ß  Gemin. 

7  36  23,11 

• 

7  36  38,14 

■ 

+0,39 

+14,84 

* 

April  29  -  Mai  27  i 

i=+0".33. 

c=  4^*,1 

7. 

9 
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1858  Mlfti. 


SP 

1 
Name* 

Beobachteter 
Meridian- 
Durchgang. 

Berechnete 

A.;R. 

1 

Gorrection.         H 

Instrum. 

Uhr. 

1                                                                                                                           *■ 

h     '      « 

h     '      ** 

M 

44 

Mai. 

/ 

14 

ß  Virginis 

It  43    1,12 

tl  43  19,86 

+0,20 

+18,54' 

Fol.  s.  p. . 

(5) 

13     6  31,22 

IS    6  32,17 

• 

a  Virginift 

» 

13  17  26,56 

13  17  45,32 

+0,13 

+18,63 

f 

17 

a  Piscis  austr. 

i2  50     1,38 

22  49  49,35 

+0,02 

-12,05 

a  Fegasi 

22  57  53,92 

22  57  42,21 

+0,27 

-11,98 

Polaris  : : 

(5) 

1     6  25,38 

1     6  34,36 

» 

im 

Polaris  :  : 

(8) 

1     6  40,38 

1     6  36,01 

\ 

a  Arietis  : 

1  59  35,11 

1  59  10,60 

+0,34 

-24,85 

21 

a  Gemin.  seq. 

7  25  57,75 

7  25  32,61 

+0,42 

-25,56 

a  Ganis  min. 

7  32  17,88 

7  31  52,61 

+0,22 

-25,49 

ß  Oemin. 

7  37     3,16 

7  36  38,05 

+0,39 

-25,50 

«  Hydrae 

9  21     3,05 

9  20  37,40 

+0,14 

-25,79 

Pol.  8.  p. 

(5) 

1^     7  22,62 

13     6  36,30 

a  Virginis 

13  18  11,35 

13  17  45,31 

+0,13 

-26,17 

tf  Piscis  anstr. 

22  50  16,61 

22  49  49,49 

+0,02 

-27,14 

WC  Pegasi 

22  58    9,05 

22  57  42,33 

+0,27 

-26,99 

1 

a  Andromedae 

• 

0     1  30,25 

0     1     3,59 

+0,38 

-27,04 

y  Pegasi 

0    6  23,05 

0    5  56,33 

+0,27 

-26,99 

Polaris  .  * . 

(ö) 

1     6  41,38 

1     6  36,60 

• 

et  Arietis 

f  •    ■;            ,    .     . 

1  59  32,28 

1  59  10,62 

+0,34 

-27,14 

Mai  15.  die  Uhr  war  zw 
Mai  20.  nm  2^  8'  das  Pc 
Mai  21.  um  l''  16'  das  I 
Mai  22.  L.  -3«,54  A;  Li 
Mai  22.  L.  -3^96  B;  XS 

* 

rflckgeblieben, 
mdel  nm  10  1 
^endel  um  12 
hige  43. 
knge  42. 

Ursache  unbe 
'heile  verlange 
Theile  yerltag 

kannt. 

srt. 

;ert. 

,  1 

tes 


1858  IVai  ^  Joni. 


SP 

Name. 

Beobachteter 
,   Meridian- 
'  Durchgang. 

• 

Berechnete 
A,  R. 

Gorrection.          1 

Instrnm. 

Uhr. 

Mai. 

h     '      ** 

h    ''     '^ 

M 

• 

27 

«  Canis  mag.  .  . 

6  31  21,69 

•  38  53,36 

+0,09 

^t8^2  • 

a  Gemin.  seq. 

• 

7  21    0,78 

7  25  32,98 

+0,42  ■■ 

-«8^60 

a  Hydrae 

(10) 

.1  21     5,7& 

t  2«  37,34 

+0,14 

-tSJbb 

a  Leonis 

10    1  17,90 

10    0  49,71 

+0,27 

-28,46 

Fol.  8.  p. 

(5) 

13    7  23,02 

13    6  40,71 

<          •  <    t 

t 

a  Virginia 

■ 

13  18  13,63 

13  17  45,29 

+0,13 

-?8.47    j 

a  Bootis 

14    9  45,03 

14    9  13,71 

+0,31 

-28^    1 

30 

a  Andromedae 

0     1  30,93 

0    1     3^9 

+0,44 

-27^3 

y  Fegasi 

0    6  23,64 

0    5  56,60 

+0.2». 

-27,33 

Jani. 

^ 

4 

a  Andromedae 

0     1  28,99 

0    1    4,07 

+«,44 

-:?S,36 

y  Fegasi 

0    6  21,72 

0    5  56,76 

+«,29 

-26,25 

1 

Folaria 

(8) 

1     6  47,98 

1     6  46,82 

a  Arietis 

1  59  35,91 

1  59  10,99 

+0,39 

-26,31 

5 

a  Gemin.  seq. 

7  25  57,03 

» 

7  29  32,55 

+0^ 

*-25»66 

a  Canis  min. 

7  32  17,75 

7  81  52,55 

+0,23 

-t5»43 

ß  Gemin. 

7  37     3,00 

7  36  37,99 

+«M 

•^6,45    // 

a  Hydrae 

9  21     2,74 

9  20  37,26 

+0,12 

-25,60     f 

a  Bootis 

V 

14     9  39,03 

14    9  13,68 

+0,38 

-25,70    1 

ia  Librae 

14  43  18,88 

14  42  53,06 

+0,07 

-^5,89     1 

a  Andromedae 

0    2  30,00 

0     1     4,10 

+0,44 

-26,34 

y  Fegasi 

0    6  22,74 

0    5  56,79 

+0,29 

-26,24 

Folaris 

(5) 

1     6  49,79 

1     6  47,59 

•                   • 

* 

< 
< 

M[ai  27.  um  2*»  25'  das  I 

Mai  30  —  Juni  30  n 

'endel  um  2  I 

limle  verUMigQ 

C:ö+0V7 

rt.    . 

•- 

M3 


1858  Juni.     ' 

1? 

_ 

,1      •      » 
Name. 

•  * 

Beobacbtoter 

Meridian- 

Durcbganf. 

Berechnete 
A.  R. 

Correction. 

Instrum. 

Ubr. 

h     '      " 

h     '      " 

i4 

u 

1   Juni 

7 

ß  Yirginis 

11  43  47,!^3 

11  43  19,67 

+0,20 

-27,76 

«  BooÜs  <        , 

14    9  41,17 

14    9  13,67 

+0,35 

-47,85 

flr  Goronae  • 

15  S9  10,99 

16  28  43,38 

+0,40 

-28,01 

Polaris                     (5) 

1     6  53,98 

1     6  49,28 

a  Arietis    . 

1  59  40,30 

1  59  11,07 

4-0,39 

-29,62 

a  Ceti 

2  55  21,45 

• 

2  54  52,02 

+0,21 

-29,64 

II  8|  «  Hydrae 

9  21     7,22 

• 

9  20  37,24 

+0,12 

-30,10 

er  Leonis 

10     1  19,37 

10    0  49,60 

+0,28 

-30,05 

fl  Virginis 

11  43  49,26 

11  43  19,66 

+0,20 

-29,80 

a  Bootis 

14    9  43,57 

14    9  13,66 

+0,35 

-30,26 

la  Librae 

14  43  23,42 

14  42  53,06 

+0,07 

-30,43 

a  Coronae 

15  29  13,31 

15  28  43,38 

+0,40 

-30,33  * 

a  Serpentis 

15  37  49,56 

15  37  19,41 

+0,24 

-30,39 

Polaris                      (5) 

1     6  57,58 

1    ^  50,18 

a  Arietis  : 

1  59  41,75 

1  59  11,10 

+0,39 

-31,04 

«Ceti 

.2  55  22,91 

2  54  52,04 

+0,21 

-31,08 

9  m  Hydrae 

9  21    8^23 

9  20  37,23 

+0,12 

-31,12 

1     f  a  Leonis 

10    1  20,38 

10    0  49,59 

+0,28 

-31,07 

ß  Virgittis 

M  43  50,39 

11  43  19,65 

+0,20, 

-30,94 ; 

a  Bootis 

14    9  44,13 

14    9  13,66 

+0,36 

-30,82 

la  Librae 

14  43  24,09 

14  42  53,06 

+0,07 

-31,10 

Polaris            '        (5) 

1     6  57,37 

1     6  51,10 

a  Arietis 

1  59  41,83 

1  59  11,13 

+0,39 

-31,09 

tt  Ceti  : 

'   '2  55  23,07 

»  :    .1    ■   .  1 

'2  54  52,06 

+0,21 

-31,22 

< 

•< 

Juni  8.  um  3^  48'  das  P 
JtEBi  9,  L.  -i4''^  A;  L& 
Juni  9.  L.  -4",12  B;  L& 

endel  um  8  11 
nge  85. . 
Me34.. 

iieile  verl&ngei 

rt. 

• 
*                      * 

• 

26« 


1858  Juni  ' 

-  Jaü. 

■H* 

Name. 

• 

Beobachteter 
Meridian- 
Durchgang. 

Berechnete 
A.  R. 

Correction. 

Instrum. 

Uhr. 

Jl 
11 

12 

mi. 

Polaris 
.  er  Arietis 

tc  Ceti 

(5) 

h     '      " 

i    9  59,38 

1  59  40,27 

2  55  21,42 

h     '      " 

i    .9  52,87 

1  59  11,19 

2  54  52,h 

+0,39 
+0,21 

--29,52 

R  Leonis 

• 

10    1  18,56 

10    0  49,57 

+0,28 

-29,27     1 

14 

a  Hydrae  : 
tt  tieonis 

• 

9  21     4,93 
10     1  17,03 

• 

9  20  37,20 
10    0  49,55 

+0,12 
+0,28 

-27,85    1 
-27,76     1 

15 

a  Hydrae  : 
a  Leonis 

9  21     4,36 
10     1  16,48 

9  20  37,19 
10    0  49,55 

+0,12 
+0,28 

-27,29 
-27,21 

« 
25 

CS  Arietis 
a  Ceti  . . 

(20) 

1  59  30,78 

2  55  11,72 

1  59  11,64 

2  54  52,49 

+0,39 
+0,21 

-19,53 
-19^44 

# 

30 

tc  Arietis 
€c  Ceti 

1  59  23,02 

2  55     3,91 

1  59  11,80 

2  54  52,63 

+0,39 
+0,21 

-11,61 
-11,49 

1 

Jl 
1 

all.  * 
y  Ursae  maj. 

(ib) 

11  46  31,12 

V 

1 

li  46  23,06 

• 

1           * 

9 

«  Ceti 

2  55    3,03 

* 

2  54  52,89 

+0,19 

-10,33    j 

15 

ß  Virginis  .;. 
a  Virginis 

(15) 

11  43  25,90 
13  17  51,43 

« 

11  43  19,36 
13  17  44,95 

+0,19    . 
+0,17 

-6,73 
-6,65 

1 

Juli  1.  um  10^  57'dasPen^ 

Juli  9— Juli  26  n= 

Lei  verkürzt  um 
•f0",09,  c  = 

i7Th.der8cihri 

1* . 

• 

m 


1858  JaK. . 

SP 

H 

_ 

Name. 

• 

Beobacliteter 
Meridian- 
Durchgang. 

Berecbnete 
A.  R. 

Correction. 

Instrom. 

Uhr. 

h     '      '* 

h     '      " 

--    ff 

u 

JulL 

1 

18 

a  Ceti 

1 

.2  W  67,W 

2  54  53,18 

+0,19 

-4,31 

a  Tauri 

4  27  61,77 

4  27  47,82 

+0,22 

-4,17 

ß  Orionis 

.5    7  47,82 

5    7  43,75 

+0,17 

-4,24 

ß  Tauri 

5  17  24,11 

5  17  20,37 

+0,26 

-4,00 

a  Orionis 

5  47  33,98 

5  47  30,08 

+0,20 

-4,10 

r 

1 

a  Leouis 

1    . 
10    0  53,42 

10    0  49,42 

<  •             • 

+0,21 

-4,21 

1 

a  Seorpii 

10  SO  49,90 

16  20  45,77 

+0,16 

-4,29 

a  Herculis 

17    8  17,38 

17    8  13,38 

+0,21 

-4,21 

a  Ophiuchi 

17  28  27,73 

17  28  23,52 

+0,21 

-4,42 

a  Ceti 

2  54  57,37 

2  54  53,21 

+0,1» 

-4,35 

a.  Tauri 

4  27  51,87 

4  27  47,85 

1               1 

+0,22 

-4,24 

ß,  Orionis 

5    7  47,92 

5     7  43,77 

+0,17 

-4,32 

a  Orionis 

5  47  34,17 

5  47  30,10 

+0,20 

-4,27 

820 

• 

Polaris  s.  p. 

13    7  41,22 

13    7  25,69 

j   .  1 

• 

>        *  1 

1 

«  yiigbia 

1      ■           • 

13  17  49,09 

13  17  44,90 

+0,17 

-4,36 

fp 

ß  Orionis 

5    7  46,78 

,              1 

5    7  43,84 

+0,17 

-3,11 

fi  Tauri 

5  17  23,14 

5  17  20,49 

1 

+0,26 

-2,91 

28 

-  - 

«  Timri   . 

4  27  40,08 

4  27  48,07 

+0.22 

1 

+1,77 

ß  Orionis 

5    7  42^06 

5    7  43,95 

+0,17 

+1.72 

ßT$,xai 

5  17  tQ,48 

5  17  20,61 

+0,26 

+1,92 

Juli  20.  L.  -5^32  A;  LI 

Inge  36.             ' 

JuU  20.  L.  -5'',44  B;  La 

oige  36. 

1 

1 

AauuOai-Bd.  XQt 


34 


2^ 


1^  A'd^t 


SP 

Name. 

Beobachtiftteir 
Meridian- 
Durcbgan^. 

Bertehnete 
A.  R. 

Correction. 

Instrum. 

Uhr. 

\i     '      " 

h     •      " 

0 

u 

August. 

2 

tr  Tarnt 

■            1 

' 
1 

4  i7  K^,ie 

4  i7  48,28 

+0,17 

+7^«5 

4 

Pol.  8.  p. 

(6), 

13    7  ii,02 

13    7  37,97 

\ 

€c  Virginia 

13  17  Üfiß 

lä  17  44,74 

+0;80    ' 

+9,88 

a  Bootis 

14    9    3,03 

Ü    9  13,09 

+0,17 

4-9,^11 

ß  OrioMs 

5    7  83,50 

5    7  44,18 

+o,n> 

+w,«  1 

J9  Tauii 

5  1*    *,8r     'S  i*  »,89 

+0,17 

+10^65 

a  Ganis  idaj. 

JS  SA  49,2^     1  M  54,05 

+0,21 

«   •  1  '. 

+40)68 

5 

Pol.  8.  p. 

(5) 

1§    7  Ö3,i2 

13    7  38,81 

• 

a  Virginia 

13  i7  83,63 

h  l7  44,73 

+0,20 

+to,W 

a  Bootis 

14    9     1,Ö1 

14    9  13,07 

+0,17 

+1l,W 
+11,07 

10 

2a  Librae 

14  42  52,6ä' 

i 

14  ^    4,11 

+0,21    ' 

Pol.  8.  p. 

(6) 

13    7  ä3,22 

13    7  42,29 

■ 

.«  Virginia 

(16) 

13  17  80,ö'3* 

13  'ii  44,68 

+o,io 

'^Vi!ßi 

. 

a  Bootis 

«                  1 

l4    '&  58;59 

1 

l4    i)  13,00 

+0,17 

■+u^ 

11 

>  *                               • 

Pol.  s.  p. 

(6) 

13    7.82,62' 

i3    7  42,92 

r 

1 

«  Virginis 

ii  17  29,S0 

ii  '17  44,67 

+0,20  .' 

+u<*  1 

a  Bootis 

14   B^7,68 

14    9  12,99 

+0,17 

+«,1*  \ 

*ft  Öphiuclri 

> 

\i  fe8    ^18 

17  ftB  23,35 

+0,17 

+15)00  1 

'ft  Tauri 

1 

4  i7  bdj89 

4  ft7  48,56 

+0,17 

+l^^  1 

'  7?  Oriolds 

S    7  1*8,70 

6    7  44,38 

+0,19    i 

+<Si4S 

- 

f  Tawfi 

>■ 

£  17    b^ti 

5  i7  2141. 

+0,17    . 

+t6,7i 

1  a  Orionis 

5  47  14,94 

„ft  47  .3ft68; 

.^A8r 

jfeiMt. 

Aug.  2— Oct.  16 

n=-0^07,  c=+<y'47- 

Aug.  11.  L.  -6",18; 

L&nge  37.                                                                | 

' 

Aug.  11.  L.  -6",38; 

Lftnj 

Se  37. 

H 

^ 


1858  4BSfl^  ~  S^temben 


SP 


Name. 


Beobachteter 
^Mmdian-. 
Darchgang. 


Berechaete 
JL  B. 


Oorreetion. 


Instmiii. 


Uhp. 


t     *     " 


U    M«il» 


■      «#• 


August 
12|  a  pootib 


14    f  11,98 


+0,17 


l  I.L' 


■errr 


Li     Ci 


r"»i"»T» 


:i7l4j89. 


19 


«  Ori(^ 
«  Gaais  mej. 


i  49    9,77 
6  38  83,39 


5  4r  ^0,90 
8  38  54,38 


+0,18 
+0,21 


■  4  •         «»         I 

■ 

+20,95 
+21^79 


► 


29 


Oriopis 


5  47    3^ 


5  147  ^1,19 


+0,18 


4^Vf 


Septembeir. 

■ 

1    a  Genua,  seq.  : 
«  Ganis  min. 
ß  Qeminonui  .*. 


7  26  2,81 
7  32  22,84 
7  37  7,88 


7  25  83,99 
7  81  ^3,68 
7  9B  89,28 


+0,17 
+0,18 

+0,1? 


-28,9|» 
-28,8f 
-28,80 


*i«^' 


9]  a  GenÜL  seq. 
a  Canis  min. 
ß  Gem^nonun 


(15) 


7  25  54,22 
7  32  13,71 
7  36  59,26 


7  25  84,22 
7  31  ^.87 
7  36  99,49 


+0,17 
+0,18 
+0,17 


-20,17 
-20,0^ 
-19^f 


a  Goronae 

a  Serpentis 
a  Geniin.  seq.  : 
a  CMOsmin.  : 
ß  Oen^noriMi  ; 


15  29    1,68 

15  37  37,96 

'  7  25  |53,28 

7  82  12,87 

7  88  j6i,4i 


15  28  f2,24 

15  87  18,61 

7  25  f  4,26 

7  81  ^3,90 

7  9§  ?9,52 


+0,17 
+0,18 
+0,17 
+0,18 
+0,1? 


-19,6^ 
-19,5^ 

-19,lf 
-19,U 

r49,ll 


■^.-j. 


11]  a  Oor^nae 
a  Serpentis 
^  Urs^  min. 


15  29    0,77 

15  87  37,04 

{6i    18  18  14,^9 


15  2B  ^,22 
15  37  18,59 
18  17  f»,28 


+0,17 
+0,18 


-18,7? 
-IW 


Sepi  1.  nm  7^  O'  den  Minntenseiger  nia  1/  aottg^ckt 


26^ 


18S8  September. 


1 

Name. . 

Beobachteter 
Meridian- 
Durchgang. 

Berechnete 
A.  B. 

Correction. 

« 

Instnim. 

Uhr. 

s 
11 

eptember. 
y  Aquilae 
a  Aquilae 
/9  Aquilae 

h     '      " 

19  39  51,96 
19  44  12,75 
19  48  41,79 

19  39  33,66 
19  43  54,43 
19  48  23,57 

+0,17 
+0,18 
+0,18 

1 

41 

-18,47 
-18,60 
-18,40 

12 

Pol.  B.  p.                        (5) 

«  Virginis 
ft  Booüs 
o  Coronae 
tu.  Serpienüs 

13    8  23,62 

13  18    2,11 

14  9  30,27 

15  28  59,71 
15  37  36,07 

13  8    1,93 
18  17  44,43 

14  9  12,59 

15  28  42,21 
15  37  18,58 

• 

+0,20 

+0,17   . 

+0.17    . 
+0,18 

-17^   1 

.-17,85   1 
-17,67   1 
-17,67 

13 

«  Coronae 
a  Serpentifl 
y  Aquilae 
«  Aquilae 
§  Aquilae 

15  28  58,B8 
15  37  35,01 
19  39  49,89 
19  44  10,71 
19  48  39,82 

15  28  42,19 
15  37  18,57 
19  39  33,63 
19  43  54,41 
19  48  23,55 

+*,17 
+0,18 

+0,17 

+0,18 

4^,18 

1 

-16^66 
-16,62 
-16,43 
-16,48 
-^6,46 

16 

y  Aquilae 
u  Aquilae 

p  Aquilae 

1  ,              . , 

19  39  47,37 
19  44    8,24 
19  48  37,28 

19  39  33,59 
19  43  54,37 
19  48  23,51 

+0,17 
+0,18 
+0,18 

-13,95 
-14,05 
-13,96     fl 

22 

«  HerculiR 

a  Ophiuchi 

cf  ürsae  min.          .(5) 

y.  Aquilae . 

a  Aquilae 

17    8  23,97 

17  28  34,33 

18  18    1,99 

19  39  44,88 
19  44    5,74 

17  . 8  12,51 

17  28  22,71 

18  17  53,55 

19  39  33,51 
19  43  54,29 

+8^17 
+0,17 

+0,17    , 
+0,18 

-11,63    U 
-11,7«    U 

-il,&4 

Sept.  12.  L.  -6",32  A;  ] 
Sept.  12.  L.  -6'',38  B;  I 

JkSi^  38. 
j&nge  38. 

'.       ii.\     '    ■ 

P 

« 

2m 


1858  Seplembbr  —  -October. 


i           Name. 

Beobachteter 
,,  Meridian - 
'  Durchgang. 

Berechnete 
A.  ß. 

Correction. 

• 

Instram. 

Uhr. 

h     '      " 

h  •  " 

u 

44 

September. 

• 

22  ß  Äquaae                ^ 

t9  43  34,82 

tl  48  23,43 

-  ^ 

+0,18 

-11,67 

J28  a  Heroulis 

17    8  20,27 

17    8  12,40 

+0,17 

-8,04 

«  OphiucM  ^ 

17  28  9&,U 

17  28  1^,60 

+0,17 

-8,21 

if  Ursae  ihiii.  .        :  (5) 

18  17  67)93 

18  17  51,03 

, 

• 

\                                                                                ■      •    ' 

1  October. 

'    i 

61  ff  Hydrae 

9  20  43,21 

9  20  38,23 

+0,19 

-5;i7 

l|  'ffLeoBis 

•  > 

10    0  65,26 

1          • 

10    0  60,30 

1 

+0,17 

-6,13 

16  ff  Hereulis 

1*7    8    2,7d 

17  '  8  12,12 

+0,17 

+9,1« 

a  Ophiuclii 

17  28  13,03 

17  28  22,31 

+0,17 

+»,11 

, 

..   \ 

..  J 

* 

1 

.  '  <  ■ 

t  -  ■ 

1                        1 

;     M 

/        s 

1     ■          .>    •■ 

1        :  ; : 

f     i 

i 

■  ♦ 

..       i         ■'     ,! 

H    ; 

•  .     ;_  •  1 

•     '/          .  .•     \ 

1 
■ 

'". 

/ 

1           ♦*             '      « 

:■   i 

» 

( 

;< 

, « 

•<•    7 

€ 

, 

»            .      • 

1   : :    •    • 

1 
»       . 

: 

* 

1 

;.• 

••    \\ 

■     '. 

1'/.    *^» 

1 

;/•        ,  I  0 

* 

t 

.     -  I    -► 

•-.        -'V 

\           '-.    ; 

'           ■  •  ■'     l   1 

'•../.    .» 

1 

■•■        '.!:;- 

i-r        .! 

.•'.;' 

■,-..  \  .:: 

t 
<        ■       1 

'.  ■  .    / 

1                 .;i.*'^ 

.    -     ^  .i''. 

•  -,    .  -  ?!  ^';■ 

•                              4 

tMr 


1859  kpf». 


Name. 


aOB^B 


Aprü. 


6 


tf  Aqi^rii 
a  Pflgaai 


«  Taori 
p  OrioiiiB 
fi  laazi 
a  OriojÜB 
m.  Cani0  n^j, 


•»—* 


181  ^  OrioniB 
a  Canis  mal. 


Beobad^^otar 

M^dian- 

Darchgang. 


■E 


i.   '. 


21  if    0,21 

22  58  17,34 


»    w      r  t    r   1»  "ij  <j      r»      ' 


4  28 

5  8  }«»444 
5  17  S5.1» 
5  48    4,90 

P  ?9  2P^ 


»  n      n  »■ 


AR 


Gorrection. 


Instrom. 


Uhr. 


21  18  32,91 

22  57  44,44 


4  «7  00,49 

5  7  4M1 

5  17  .23JI 
5  47  33,24 
0  38  36,85 


5  7  46,18 

6  9ß  16,67 


+0,17 
-H>,34 


d?V7 
-83,24 


+0,35 
+0,W 
+0,89 
+0,26 
+0,03 


TT 


^2,1» 
-^1,?J 

I 


»  m  11 


r 


5  7  88,16 

6  3ß  i8,?4 


-f<>,03 


+7,91 
+8,30 


2A. 


r-i^ 


->-n 


I     H'    t"tf     '  M 


^A^nani 

«  Pegasi 

a  Aadromedae 


r 

PolarU 


(5) 


<'f  "If 


21  58  52,72 

22  58  4,02 
0  1  25,02 

0  6  17,76 

1  6  36,38 


21  58  33,43 

22  57  #4,90 
0  1  6,33 

0  5  P9,10 

1  6  46,53 


+0,34 
+0,49 
+0,34 


TT r 

-19,4« 
-19,4» 
-19,11 
-19,0f 


27 


p  Tauri 
a  Canis  min. 
p  Gendnomm 
p  Yirglnis 
a  Aqnarii 
a  Pegasi 
a  Andromedae 


(20) 


5  17  41,11 

7  32  13,87 

7  36  59,63 

11  43  39,39 

21  58  49,10 

22  58    0,16 
0  121,31 


5  17  1^3,54 

+0,50 

7  31  P6,31 

+0,24. 

7  36  jl2,37 

+0,49 

11  43  123,40 

+0,20 

21  58  133,46 

+0,17 

22  57  (44,92 

+0,34 

0    1    6,35 

+0,49 

Aprü  6.  L.  +0^0|  A ;  Lftnge  5f . 
April  6.   L.  --0^26  B;  Lange  54. 

April  <J  —  Mai  29  n=  +0^54,  c=  +0^11 


Sri 


tau  April  —  Mii. 


tlSSSI 

April. 
27  y  P4ga)Bi 


Name. 


MbHs  (5)    .1  «  n«7l     1  ;ll  4 

W.O«-j  .  ».*..U      p  .      .it.     JL        t.>.  ».  ....      ..f         4...         ^ 


Beobachietdr 
Dti^chging. 


Bereckaete 
A.  IL 


.•4 


^  «  i4,ie   it  5  A,i2    4-o,a4      «^itsas 


1  ;1l  46,81 


Correction. 


Instrum. 


28t  a  Tauxl 


• 


4  28    4,72 

5  «7  iT^t« 


4  27  M,S5 

5  47  d2,99 


29 


a  Aqairii 
ttF4g*i 


lIiNi 


)9  Tad^ 


'«/>«« « 


tl  88  48^ 


21  88  2^M 


28  87  88^    82  87  44,97 
0    1  i4»34     0    1    <CI«40 


8  17  te(80 

8  47  ta^a 


■        «.^..i    ,  I   >ii.   1,-V    w.^     i> 


« i  '^   « > 


8  17  23,51 
8  47  32,96 


li  I    h         4. 


+0,17 
+0,34 
+0.49 


+0^ 
+0,25 


7    ä  Caniii  maj. 


6M  M,V% 


6  M  56,42      +0,03       +i5,'8^ 


-14,72 
•44^0 


•••^i 


+2^1 
+Ä|48 


yhliiiii    >ifc   » 


|i9\  a  Gemlnorum  seq* 
a.  Canib  m^L 
./}  Gen^nonm^ 


7  25  40.72( 
7  32  ^OjlB 
7  96  46,11 


7  ^5  36,49 
7  91  86,08 
7  36  42,10 


l22i  a  AndiroflMdae 
/y  Pegäsi 
Polaris 
a  Aridtis 


(20) 


W 


24 


a  Andiomedae: 
y  P^asi: 


(16) 


0    0  to,47 

0  5  51,25 

1  6.24,98 
1  59    5,74 


0  1     7,06 

0  5  49,76 

1  7    10,79 
1  59  14,37 


0    0  52,05 
0    5  44,88 


8    I    8,12 


+0,49 
+d,84 


+8,1* 
+8,17 


+0,42         +8,41 


<    f 


+0,89 
+Ö,!l4 


+H« 

+t4,tk 


vn 


1869  M4i  hL  IqiA 

• 

t 

Name. 

1 

Beobachteter 

MeriAian» 
Durchgang. 

Berechnete 

Gorrection. 

Instrom. 

Uhr." 

Mai. 

♦  ■ 

•h    H      « - 

!i     -      -* 

tf 

M 

25 

a  Orionis 

\i 

5  47  17^8 

6  47  32,91 

+0,25  ^ 

+15,38 

o  Ganis  min. : 

1' 

•7  31  4047 

7  31  56^04 

+0,24 

+16,63 

ß  GeminoniBi 

7  36  25,93 

7  36  42,06 

+0,49 

+15,64 

27 

r  Pegasi 

•   »■•    -      .       1  ^  •   ^"~    

•    5  36,7o|   :•    .5  59,91 

+0,34 

4*23,87 

1 

29 

Polaris  : 

(») 

1   :S    7^96 

1 

i   IT    5,68 

1 

*                •            l 

«r  Arietis  : 

t 

i  58  44>08 

^1  59  14,55 

+0,42 

+10,05 

• 

■■           ■                           •            T 

Jimr. • 

/ 

*                                                           -                                   V«  « 

•      *      p 

«            « 

6 

a  Gemin.  seq.  : : 

7  25  46,39 

7  25  36,41 

+0,02 

-10,00 

tf  Canis  iliiir.  ; 

< 

7  82    5,75 

.7  31  56,01 

+0,15 

.      -9»89 

»/f  Oemin.'.'». 

•V  86  51,6Q 

7  86  42,02 

+0,04  , 

tB^ 

a  Hydrae 

9  20  50,26 

9  20  40,50 

+0,24 

-10,00 

fc  Leonis 

(?0) 

JP,1    2^53, 

^0    0  53,12 

-^in. 

-9,53 

a  Bootis 

14    9  25,46 

14    9  16,66 

+0,08 

-8,89 

y  Pegasi 

0    6    8,00 

0    6    0,22 

+0,11 

-7,89 

Polaris 

(8) 

i   '7  Ä5,18 

i  •  7  11,88 

,.  -   ii .  ... 

1 

a  Arietis ' 

'  '    .   ' 

1  69  22,32 

1  59  14,77 

+0,07 

-7,62  1 

'■ 

«  Ceti 

2  55    3^,02 

2  54  55,43 

+9,17 

-7,71  1 

1 

7 

> 

a  Gemin.  seq.  . ' . 

'  7  '25  43,64 

'7  25  36,41 

+0,0« 

•-7,25 

a  Ganis  min.  i 

'  7  ä2    3,08 

7  äl  56,00 

+0,15' 

"   -7,23 

ß  Geminorum  : 

'7  36  48,78 

7  36  42,01 

+0,04 

-6,81 

1 

Jani  6  -  Juli  i 

l«ti  7.  L.  •^«»12  A 
r»^  7.  L.  r^",42  B 

1 

n  = 

;I4> 

fc=  -0*,32,  c 
Qge  3«. 

=  +0^17. 

;  /   • 
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1859  Juni  —  JulL 


SP 

Name. 

Beobachteter 
Meridian- 
Durchgang. 

Berechnete 
A.  R. 

Correction. 

Instrum. 

Uhr. 

h     *      « 

h     *      " 

M 

M 

Juni. 

7 

a  Hydrae 

9  20  47,53 

9  20  40,50 

+0,24 

-7,27 

a  Leonis 

10    0  59,72 

10    0  53,11 

+0,12 

-6,73 

8 

a  Gemin.  seq. 

7  25  40,94 

7  25  36,41 

+0,02 

-4,55 

a  Canis  min. 

7  32    0,33 

»  7  31  56,00 

+0,15 

-4,48 

fi  Qeminorom 

7  36  46,04 

7  36  42,01 

+0,04 

-4,07 

■ 

a  Arietis 

1  59  35,13 

1  59  15,33 

+0,07 

-19,87 

25 

a  Leonis  : : 

10    1  11,93 

10    0  52,98 

+0,12 

-19,07 

28 

a  Hydrae  .  • . 

9  20  50,80 

9  20  40,38 

+0,24 

-10,66 

a  Leonis                 (15) 

10    1    3,10 

10    0  52,97 

+0,12 

-10,25 

/JVirginis- 

11  43  32,88 

11  43  22,92 

+0,17 

-10,13 

2a  Librae 

14  43  17,80 

14  43    8,10 

+0,28 

-9,98 

a  Coronae 

15  28  55,37 

15  28  46,07 

+0,04 

-9,84 

a  Serpentis 

15  37  32,04 

(5  37  22,64 

+0,20 

-9,60 

«  Scorpii 

16  20  59,57 

16  20  49,86 

+0,37 

-10,08 

Jnli. 

• 

1 

a  Coronae              (20) 

15  28  47,07 

15  28  46,04 

+0,04 

-1,07 

a  Serpentis 

15  37  23,76 

15  37  22,63 

+0,20 

-1,3a 

a  Scorpii 

16  20  51,3f5 

16  20  49,86 

+0,37 

-1,86 

«  Arietis 

1  59  15,55 

1  59  15,^6 

+0,07 

-0,06 

a  Ceti 

t  54  5i,12 

2  54  56,09 

+0,17 

-0,20 

a  Taori 

4  27  50,84 

4  27  51,13 

+0,10 

+0,19 

Juli  1.  L.  -3",46  A;  Lfti 

Ige  33. 

Juli  1.  L.  -3",38  B;  L&i 

tge  32. 

Ansftlen-Bd.  XUL 

i 

)S 
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1^)9  JttIL 

s 

Name. 

Beobachteter 
Meridian- 
Durchgang. 

Berechnete 
A.  B. 

Correction. 

Uhr. 

^         4          M 

H     -      - 

H 

M 

Joli 

2 

te  Goronae 

15  28  44^35 

15  28  46,04 

+0,39 

+1,80 

u  Serpentis 

15  37  21,06 

15  87  22,63 

+0,23 

+1,84 

a  Sooxpii 

'  16  20  48,41 

16  20  49,86 

+0,03 

+1,42 

3 

«  ArieüB 

1  59  «10,44 

1  59  15,63 

+0,85 

+4,84  1 

«  Ceti 

2  54  51,10 

2  54  56,15 

+0,20 

+4^1 

4 

«  Hydne 

9  20  34,60 

9  20  40,37 

+0,14 

+6.« 

a  Leonis 

10    0  46,89 

10    0  52,94 

+0,27 

+«,» 

6 

«  Scorpii 

16  20  38,90 

16  20  49,85 

+0,03 

+10.« 

a  Arietis  . ' . 

1  59    3,31 

1  59  15,73 

+0,36 

+i2,or 

a  Ceti  : 

2  54  44,08 

2  54  56,23 

+0,20 

+11,95 

7 

a  Hydrae  .*. 

9  20  27,80 

9  20  40,36 

+0,14 

+12,42 

er  Leonis  t 

10    0  40,05 

10    0  52,94 

+0,27 

+12,62 

/?  Virginia 

11  43    9,82 

11  43  22,85 

+0,20 

+12,83 

Pol  8.  p.                 (6) 

13    7  47,42 

13    7  37,88 

a  Yuginis 

13  17  35,32 

13  17  48,50 

9 

+0.12 

+13,04 

tc  Coronae 

15  28  32,33 

15  28  46,00 

+0,39 

+13,«8 

o  Serpentis 

15  37    9,05 

15  37  22,61 

+0,23 

+13^ 

a  Scorpii 

16  20  36,69 

16  20  49,85 

+0,03 

+13,13    , 

a  Arietis 

1  59    1,32 

1  59  15,76 

+0,07 

+14,37 
+21,06 

11 

a  Leonis  .'. 

10    0  31,60 

10    0  52,93 

+0,27 

Pol  8.  p.                  (5) 

13    7  40,42 

13    7  41,71 

a  Yirginis 

13  17  26,78 

13  17  48,46 

+0,12 

+«1,M 

Juli  2  -r  Juli  19  n= 

=  +0^35;  c 

1  =  +0^17. 

« 
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1859  Jali. 


Name. 

Beobachteter 

MeridUn- 

Dorchgang. 

Berechnete 
A.  R. 

Gorrection. 

Instnun. 

Uhr. 

r 

h     *     " 

li    '     «» 

H 

M 

1  Juli 

12 

a  Leonis  .*. 

10    0  29,24 

10    0  52,93 

+0,27 

+23,42 

Pol.  8.  p. 

(5) 

13    7  39,62 

13    7  42,66 

u  Virginia 

13  17  24,66 

13  17  48,45 

-H.12 

+23,67 

«  Scorpii 

16  20  25,86 

16  20  49,84 

+0,03 

+23,95 

o  Ceti 

2  54  81,39 

2  54  56,41 

+0,20 

+24,82 

a  Taori  : 

4  27  26,04 

4  27  51,42 

+0,30 

+25,08 

r 

«  Leonls 

10    1  27,11 

10    0  52,93 

+0,27 

-84,45 

1 

Pol.  8.  p. 

W 

13    8  38,42 

13    7  43,57 

' 

«  Vixginit 

13  18  22,36 

13  17  48,44 

+0.12 

-34,04 

«  Bercnlii 

17    8  49,88 

17    8  16,39 

+0,28 

-33,77 

«  Ophiachl 

17  29    0,16 

17  17  26,58 

+0,27 

-33,85 

a  Ceti 

2  55  29,30 

2  54  56,44 

+0,20 

-33,06 

«  TauiI 

4  28  23,90 

4  27  51,45 

+0,30 

-32,7I[ 

17 

«Ceti 

2  55  20,53 

2  54  56,57 

+0,20 

-24,16 

18 

Pol.  8.  p.  : 

(5) 

13    8  31,22 

13    7  47,55 

i  ~ 

a  Tiiginh 

13  18  11,33 

13  17  48,38 

+0,12 

-23,07 

1 
19 

Pol  8.  p. 

(5) 

13    8  34,02 

13    7  48^34 

• 

«  Virginia 

13  18    9,07 

13  17  48,38 

+0,12 

-20,81 

26 

«  Tanri 

4  27  56,84 

4  27  51,83 

+0,80 

-5,31 

a  Orionia 

5  47  38,73 

5  47  33,82 

+0,23 

-5,14 

Juli  ia.  «m  (^  <H  dla  Ul 

IT  1'  ▼ofgerfii&t. 

JiiU  26  —  Aag. 

10 

n  =  +0-',2'3 

f,  0=+0^ 

,17. 
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1859  Jali  —  August. 


SP 

Name. 

' 

Beobachteter 

Meridlan- 

Dorchgang 

Berechnete 
A.'R. 

1 

Ck)rrection.           1 

Instrum. 

Uhr. 

h    .'      " 

\l     *      ** 

M 

M 

Juli. 

29 

a  Herculis 

17    8  lftj77 

17    8  16,31 

+0^8 

+0,26     1 

a  Ophiuchi 

17  28  26,12 

17  28  26,52 

+0,27 

+0,13 

oLTaori: 

4  27  50,14 

4  27  51,92 

+0,30 

+1,48 

ß  Orionis  : 

5    7  45,56 

5    7  47,17 

+0,13 

+1,48 

ß  Tauri  : 

5  17  22,89 

5  17  24,85 

+0,40 

+1,66 

«  Orionis  : 

5  47  32,09 

5  47  33,89 

+0,83 

+1,57 

August. 

' 

3 

Pol.  8.  p.  : 

(6) 

13    8    6,22 

13    8    0»66 

o  Viiginis  : 

13  17  37,00 

13  17  48,22 

+0,14 

4-11,08 

o  Bootis 

14    9    4,49 

14    9  16,08 

+0,29 

+11,30 

a  Herculis. 

17    8    4,48 

17    8  16,26 

+0,28 

4-11,52 

«  Ophiuchi 

17  28  14,83 

17  28  26,47 

+0,26 

4-11,39 

&  ürsae  min. 

(6) 

18  17  31,19 

18  17  51,33 

«  Tauri 

4  27  39,23 

4  27  52,08 

+0,27 

4-12,58 

ß  Orionis 

• 

5    7  34,63 

5    7  47,30 

+0,16 

4-12,52 

ß  Tauri 

5  17  11,93 

5  17  25,00 

4-0,35 

4-12,72 

a  Orionis 

5  47  21,12 

5  47  34,02 

+0,22 

4-12,68 

4 

Pol.  8.  p.  :: 

(5) 

13    8    4,22 

13    8    1,48 

a  Virginis  : 

13  17  34,69 

13  17  48,21 

+0,14 

4-13,36    // 

7 

a  Tauri 

4  27  31,16 

4  27  52,20 

+0,27 

4-20,77    1 

8 

Pol.   B.  p. 

(5) 

13    8    0,22 

13   .8    4,91 

a  Virginis 

13  17  26,37 

13  17  48,17 

+0,14 

4-21,66 

1 

Aug.  7.  Der  Fa( 

ien  des  i 

nördlichen  Mm 

sroscops  ist  kl 

■umm  gewoi 

"den;  einen 

neuen  Faden 

eingezog^ 

m. 
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1859  AugQdt 


SP 


Name« 


Beobachteter 

Meridian - 

Durchgang. 


Berechnete 
A.  R. 


C!orrection. 


Instrom. 


Uhr. 


Augast. 


8 


tt  Bootis 
2«  Librae 
a  Ophiuchi 
^  ürsae  min. 
a  Taori 
ß  Orionis 
jf  Tanii  : 
0  Orionis 


nj  u  Taori 
ß  Orionis 
ß  Tauri 
a  Orionis 
ff  Canis  maj. 


(5) 


14  8  53,90 

14  42  45,76 

17  28  4,33 

18  17  19,59 

4  27  29,01 

5  7  24,26 
5  17  1,52 
5  47  10,71 


14  9  16,01 
14  43  7,71 

17  28  26,43 

18  17  49,85 

4  27  52,23 

5  7  47,44 
5  17  25,16 
5  47  34,15 


M 


+0,29 
+0,08 
+0,25 

+0,27 
+0,15 
+0,35 
+0,22 


(20) 


4  28  26,83 

5  8  22,16 
5  17  59,51 

5  48  8,65 

6  39  31,76 


+21,82 
+21,87 
+21,85 

+22,95 
+23,03 
+23,29 
+23,22 


4  27  52,26 

+0,27 

5     7  47,47 

+0,15 

5  17  25,19 

+0,35 

5  47  34,18 

+0,22 

6  38  57,01 

+0,11 

-34,84 
-34,84 
-34,67 
-34,69 
-34,86 


10 


Pol.  8.  p. 

2a  Librae 


(5) 


13  8  57,82 

14  43  41,41 


13  8    6,49 

14  43    7,68 


+0,08 


-33,81 


20 


Pol.   8.   p. 

ff  Yirginis 
ff  Bootis 


(5) 


13    8  33,82 

13  18    2,40 

14  9  30,05 


13    8  13,32 

13  17  48,06 

14  9  15,84 


+0,18 
+0,21 


-14,52 
-14,42 


23 


Pol.  s.  p.  : 
ff  Yirginis 
ff  Bootis 
ff  Goronae 


(5) 


13  8  32,22 

13  17  56,13 

14  9  23,61 

15  28  52,95 


13    8  15,52 

13  17  48,04 

+0,18 

14    9  15,80 

+0,21 

15  28  45,31 

+0,23 

Aug.  8.  am  6^    0'  die  JJh!t  V  vorgerückt. 

Aug.  20  —  Aug.  24  n=  +0*,06;  c;=  +0M7. 


^8,27 
^,02 

^7y87 


r!s 


1859  Aagnflt 


s 

Name. 

Beobachteter 

■ 

Meridian- 
Durchgang. 

Beredinete 
A.  R. 

CoirectioB. 

Instrum.  | 

Ubr. 

h     *      *» 

h     '      " 

M 

« 

August 

23 

a  Serpentifl 

15  37  29,77 

15  37  22,09 

+0,19 

-7,87 

d  ünae  min.           (5) 

18  17  47,39 

18  17  44,71 

. 

ß  Orionis 

5    7  54,50 

5    7  47,86 

+0,18 

-8,82 

ß  Tauri 

5  17  32,02 

5  17  25,66 

+0,23 

-6,59 

a  Orionis 

5  47  41,06 

5  47  34,56 

+0,t» 

8,69 

«  Canis  mig. 

6  39    3,93 

6  38  57,39 

+«,18 

•8,72 

24 

Pol.  8.  p.                  (5) 

13    8  30,82 

13    8  16,16 

a  Viiginis 

13  17  53,84 

13  17  48,03 

+0,18 

-6,99 

«  Bootis 

14    9  21,39 

14    9  15,79 

+0,21 

-5,81 

a  Goronae 

15  28  50,75 

15  28  45,29 

+0,23 

-5,69 

a  Serpentis 

15  37  27,50 

15  37  22,08 

+0,1« 

^,61 

d  Ursae  min.           (6) 

18  17  44,79 

18  17  44,31 

ß  Orionis 

5    7  52,48 

5    7  47,89 

+0,18 

-4,77 

ß  Tauri 

5  17  29,92 

5  17  25,69 

+0,23 

-4,46 

«  Orionis 

5  47  38,92 

5  47  34,59 

+0,19 

-4,52 

«  Canis  maj. 

6  39    1,86 

6  38  57,42 

+0,18 

-4,62 

25 

«  Bootis 

14    9  19,16 

14    9  15,78 

+0,26 

-3,63 

2«  Librae 

14  43  11,03 

14  43    7,49 

+0,14 

-3,68  j 

<»  Seipentis 

15  37  25,35 

15  37  22,06 

+0,21 

-3,60 

d  ürsae  min.           (5) 

18  17  40,59 

18  17  43,92 

/9  Orionis 

5    7  50,20 

5    7  47,92 

+0,16 

-2,44 

a  Orionis 

5  47  36,66 

5  47  34,62 

+0,21 

-2,25 

tt  Canis  mig. 

6  38  59,59 

6  31  56,95 

+0,14 

-i?,78 

a  Gemin.  seq.  : 

7  25  39,82 

7  25  37,62 

+0,27 

-2,47 

a  Canis  min.  : 

7  31  58,96 

7  81  56,95 

+0,20 

-2,21 

Aug,  25  —  Nov.  3 

n»  +0*,17 

;  c.  +0«,1 

17. 
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i8S9  Aagtist  —  September. 


M 


Name. 


Beobachteter 
Meridian- 
Durchgang. 


Beredinete 

a:r. 


Gorrection. 


Instrom. 


Uhr. 


AngoBl 


26 


Pol.  8.  p. 

«  Yirginis  : 
a  Bootis 
2«  Uhrae 
<f  ünae  min. 


(5) 


W 


13  8  31,42 

13  17  49,28 

14  9  16,83 
14  43  8,56 
18  17  37,99 


h  i      "    I 

13  8  17,30 

13  17  48,01 

14  9  15,77 
14  43  7,48 
18  17  48,53 


+0A^ 
+0,25 

+0,14 


-1,43 
-1,31 
-1,22 


Pol.  8.  p. 

«  Yirginis  : 
a  Booti8 
2«  Librae 


(5) 


13    8  27,62 

13  17  46,97 

14  9  14,49 
14  43  6,27 


13    8  17,81 

13  17  48,00 

14  9  15,75 
14  43  7,46 


+0,16 
+0,25 
+0,14 


+0,87 
+1,01 
+1,05 


September. 
21  m  Canis  mij. 


6  38  42,00 


6  38  57,65 


+0,14 


+15,51 


6 


a  Goronae 

a  Serpentis 

«  Soorpii 

(f  TJrsaemin.  8.p. .'.  (5) 


19 


u  Oemin.  seq. 
a  Canis  min. 
ß  Oemin. 
a  Hydrae 
«  Leonis 


15  28  21,24 

15  36  58,11 

16  20  25,53 
6  17  17,61 


15  28  45,06 

+0,29 

15  37  21,88 

+0,21 

16  20  49,18 

+0,12 

6  17  39,07 

7  25  40,16 
7  31  59,09 

7  36  45,13 

8  20  42,33 
10  0  54,64 


24 


a  Hercolis 
tt  Ophinchi 


17  8  3,87 
17  28  14,31 


17  8  15,46 
17  28  25,71 


+0,23 
+0,23 


Sept.  6.  um  7^  0'  die  ühr  1  Miaute  yoigeracki 


+23,53 
+23,56 
+23,53 


7  25  38,38 

+0,27 

7  31  57,58 

+0,20 

7  3«  43,79 

+0,30 

9  30  41,07 

+0,28 

10    0  53,44 

+0,27 

-2,05 
-1,71 
-1,«4 

-M» 

-1,47 


+11,36 
+11,17 
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1859  September  —  October. 


mmmm 


SP 


Name. 


Beobachteter 
Meridian- 
Durchgang. 


Berechnete 
.  A.  R. 


GorrectioiL 


Instrom. 


Uhr. 


September. 


24 


cf  Ursae  min. 
y  Aqoilae 
a  Aquilae 
ß  Aquilae 
ia  Gapricomi 


Si 


18  17  13,19 

19  39  24,74 
19  43  45,64 

19  48  14,73 

20  9  42,07 


II 


II 


18  17  31,70 

19  39  36,61 
19  43  57,46 

19  48  26,63 

20  9  53,65 


+0,22 
+0,21 
+0,20 
+0,15 


ti 


+11,65 
+11,61 
+11,70 
+11,43 


25 


a  Qemin.  seq. 
«  Canis  min. 
ß  Gemin. 
a  Hydrae 
n  Leonis 


7  25  22,38 
7  31  41,24 
7  36  27,28 
9  20  24,69 
10    0  36,78 


7  25  38,57 

+0,27 

7  31  57,74 

+0,20 

7  36  43,98 

+0,30 

9  20  41,20 

+0,23 

10    0  53,54 

.+^,27 

+15,92 
-f  16,30 
+16,40 
+16,28 
+16,49 


28 


a  Gemin.  leq. 
ß  Gemin. 


(15) 


7  25  18,88 
7  36  18,72 


7  25  38,67 
7  36  44,07 


+0,27 
+0,30 


+24^2    II 
+25,05 


October. 


a  Hydrae  : 


9  21     2,47 


9  20  41,38 


+0,23 


-21,32 


«^  Coronas 
a  Scorpii 
u  Herculis 
tt  Ophiuchi 
cf  Ursae  min. 
y  Aquilae ' 
a  Aquilae 


(5) 


15  29  4,52 

16  21  8,78 

17  8  34,99 

17  28  45,41 

18  17  39,79 

19  39  55,93 
19  44  16,88 


I 


15  28  44,62 

16  20  48,74 

17  8  15,29 

17  28  25,54 

18  17  27,45 

19  39  36,45 
19  43  57,31 


+0,29 
+0,12 
+0,23 
+0,23 

+0,22 
+0,21 


Sept.  28.  K  --2^70  A;  Länge  42. 
Sept.  28.  L.'  -3  ",20  B;  L&nge  42. 
Sept.  28.  um  8^  0'  die  Uhr  1  Minute  voigerftclci. 


-20,19 
-20,16 
-19,93 
20,10 

-19,70 
-19,78 


2fil 


laiA  Octöbel*. 

_ 

Name. 

1 

Beobachteter 

Meridian- 

Dtirchgang. 

Berechnete 
A.  B. 

Gorrection. 

Instrum. 

Uhr, 

1          ..                   ... 

h    .'      "• 

<li     '      ** 

M 

M 

October. 

• 

* 
•    *          * 

4 

ß  Aquilae , 

19  48  4(^417 

10  48  26,48 

-H,20 

.-.19^69 

ifi  Capri^ogrm 

•                              * 

^tO  iO  13,20 

«0    9  53,51 

+0,15. 

•19,84 

a  Hydrae 

9  20  59,73 

9  20  41,41 

+0,23 

-18,55 

a  Leonis 

10    1  11,84 

10    p  53,73 

+0,27 ,, 

-18,38 

5 

a  Goronae               ^ 

1$  29     1,66 

15  28  44,61 

1 

+0,29 

^17,34 

a  Serpent» 

15  37  38,62 

15  37  21,51 

* 

+0,2t 

-17,32 

a  Scorpii 

16  21     6,07 

16  20  48,73 

+0,12    , 

• 

-.17,46 

a  Hercnlis 

17    8  32,23 

17    8  15,27 

+0,23 

-17,19 

a  Ophiuchi 

17  28  42,70 

17  28  25,52 

+0,23 

-17,41 

d  ünae  min.           (5) 

18  17  36,39 

18  17  26,99 

6 

a  Goronae 

15  28  59,04 

15  28  44,59 

+0,2» 

-14,74 

a  Serpentis 

15  37  35,87 

15  37  21,50 

+0,21 

-14,58 

a  Scorpii 

16  21    3,23 

16  20  48,71 

+0,12 

-14,64 

a  Hercolia 

17    8  29,46 

17    8  15,26 

+0,23 

-14,43 

1 

a  Ophiuchi 

17  28  40,01 

17  28  25,51 

+0,23 

-14,73 

(f  ürsae  min.           (5) 

18  17  34,59 

18  17  26,54 

a  Goronae 

15  28  56,46 

15  28  44,58 

+0,2» 

-12,17 

1 

a  Serpentis 

15  37  33,37 

15  37  21,49 

+0,21 

-12,09 

a  Ophiuchi 

17  28  37,50 

17  28  25,49 

+0,23 

-12,24 

13 

d  Ursae  min.           (5) 

18  17  31,39 

18  17  26,12 

d  ürsae  min.           (5) 

18  17  13,39 

18  17  23,73 

y  Aquilie 

1 

19  39  32,01 

19  39  36,30 

1 

+0,22 

+4,07 

Annalen-Bd.  Xlli 


36 


SP 


Name, 


October. 


13 


m  Aqoilae 
f  Aqoilatf. 


>       u 


27 


Pol.  s.  p. 


28 


^  IJrsae  min. 
Y  Aquilae : 
f  Aquüae  >. 


1859  O^f^bek*. 


■ik 


(2) 


BeobachteUir 

Meridian-' 

Dorchganf. 


19  48  5M0 
19  48  2e,09 


Bes^hnete 
A.  B. 


19  43  67,16 
19  48  26,34 


Gorrection. 


Instnun. 


ülup. 


4^,21 


+4,05 


13    S  59,11 


13    6  34,71 


(5) 


18  27  25,19 

19  39  46,74 
19  48  36,71 


18  17  17,61 

19  39  36,06 
19  4d  26,11 


+0,22 
+0,20 


-10,90 
-10,80 


•  . 


u 


.  ••  . 


JP«  K^iiIthdAitaiuen. 

mit    dem    Reichenbach'schen   Meridiankreise    beobachtet 
an  der  kgl.  Sternwarte  in  den  Jahren  1858  and  1859. 


1858  April. 


^           Name. 

Beobachtele 
Z.  D. 

meter. 

Thennometer 

Befrac- 

tion. 

ian. 

&I1SS. 

ö    i     « 

ii* 

•    p   '  -i  "■#;■■ 

April. 

» 

26  o  Ciinif  wi. 

295  20  52,90 

316,84 

10,5 

iifi 

1  52,69 

ff  Gemin.  seq. 

344    2  42,20 

316,76 

10,5 

11.» 

0  15,36 

«  Canis  vin. 

317  29  28^25 

• 

a  49,29 

ß  Gemin. 

340  12  59,30 

0  19,33 

Polaris 

• 

40  22  54,10 

316,66 

10,1 

12,1 

0  45,46 

27  a  Gania  mi- 

4 

295  20  52,30 

316,26 

12,3 

13,5 

1  51,51 

ft  Leonis 
Polatia  : 

324  30  39,00 

316,52 

11,0 

9.6 

0  38,M 

40  22  54,01 

317,87 

10,6 

10,5 

0  45,97 

28  a  CaniB  maj. 

295  20  52,20 

317,56 

11,9 

12,9 

1  52,18 

«  Gemin.  seq. 

344    2  41,45 

317,57 

11,9 

12,5 

0  15,31 

«  Canis  min. 

317  26  27,80 

Q  49,10 

^  Gemin. 

340  12  55,55 

0  19,26 

o  Leonis 

324  30  39,50 

317,86 

10,9 

8,9 

0  38,82 

/»Virginis 

314  25    6,90 

317,94 

10,4 

6,4 

0  55,66 

PoUtns 

40  22  94,07 

316,95 

11,1 

ll,6 

Ö  44,98 

29  tt  tJanis  aug. 

295  20  48,65 

315,59 

12,8 

'    17,2 

1  49,31 

284u: 


1858  Mai. 


H* 

Name. 

• 

Beobachtete 

Baro- 

Thermometer 

Refrao- 
tion. 

inn. 

&U88. 

)                                            •          r       " 

J  ^      .       .       1')'.       ' 

Mai. 

0.  V    ii 

• 

oTT 

1.      i 

3   Polaris 

40  22  53,32 

315,76 

1 1 '" 

.  1 ,«  . ' 

8,6 

0  46,10 

4 

a  Gemin.  seq. 

344    2  42,20 

1 

0  15,39 

a  Canis  min. 

317  26  28,65 

316,35 

9,1 

10,6 

0  49,38 
0  19,3«  1 

ß  Qtemin. 

840  12  Ölt,45 

< } 

»        « 

* 

• 

'  f 

5 

a  Canis  maj. 

295  20  52,70 

311,71 

10,4 

13,4 

1  62,02 

€c  Gemin.  seq. 
ff  Canis  min. 

344    3  41,95 
317  26  28,40 

317,74 

10,6 

iä,i 

0  15,27 
Ö  49,01 

i*  Gemin. 

'340  12  56,00 

■            9 

• 

.  j' 

0  19,22 

• 

/J  Vifginis 

.'  1. 

314  25    7,50 

317,95 

* 

»,3 

Ö,0 

a          1 

0  55,81 

6 

a  Cainis  mig. 

1 

295  20  53,25 

317,74 

11,5 

16,4    j  1  60^\ 

ff  Gemin.  seq. 

344    2  42,90 

0  15,16 

a  Ca^is  inin. 

317  26  28,05' 

317,74 

11,9 

'■  ii,6 

0  4866 

* 

ß  Gemin. 

340  12  56,30 

^                       1 

• 

• 

0  19,08 

11 

a  Canis  m^j. 

295  20  52,55 

315,67 

9,3 

10,9 

1  52,58 

a  Gemin.  seq. 

344    2  39,90 

>       ■  , 

•:;j 

0  15,34| 

1 

ff  Canis  min. 

1            « 

3i7  26  26,95 

315,41 

«,3 

I'           

10,6 

0  i9ßS 

<* 

jJ  öemin. 

•:1   i'  ' 

340  12  5ä,95 

1 

• « 

1     <  ; 

0  19,30 

14 

,/J  Virginis 

314  25  n  5,70 

r 
•     • 

t   1 

0  55,56 

•  : 

Pol   B.  V-. 

43.  16.3p>^ 

317,35 

9,0 

5,9. 

0  hifi2 

1.7 

a  Piscis  r^ustr.  ,. ,.. 

.  28i.  32 ,33,^5 . 

I 
<p20i«9, 

9,9 

^U,a- 

iiSM 

- 

a  Pegasi 
Polaris  : : 

326  17  35,70 

« *  •    •               >      •            .    • 

40  22  48,08 

320,69 

10,9 

15,5 

0  36,17 
0,48,33 

J 


i  w  Jani. 


» 

9 

*              • 

Name* 

•                                                            *4      4            • 

BM«)acbt6te 
Z.  D.    • 

9aA>- 

'taeter. 

Thermometer 

•  * 

Refrao* 
tion. 

inn. 

&U8B. 

.      . 

O        <         1«      ■ 

4** 

0 

o 

«        44 

JMai. 

1* 

Mf  PoUrii : : 

40  22'  48,66 

380;48 

10,8   i 

13,4 

•  45,78 

-»  I   .       :  :  j        (,  ;i 

*j-.. 

i.    1  - 

> 

21 

a  Öemin.  seq. 

344    2  39,75 

• 

* 

Ö  15,30 

4  f 

a  Ganis  min.     '    ' 

317  26  27,25 

319,75 

13,3 

13,9 

0  i^ll 

ß  Gemin. 

340  42  54,25 

•  ' 

Ö  19,26 

a  Hjdrae 

303  48  56,85 

319,52 

14,3 

13,2' 

1' 19,89 

1 

Pol.  B.  p.' 

43  16  30,68 

319,30 

10,9 

7,6 

0  il,80 

a  Virginis 

301  26  31,70 

1  29,78 

f 

tt  feghii 

326  17  36,05 

310,06 

10,3 

12,3 

0  35,91 

et  Andromedae 

840    9  12,40 

0  19,16 

y  Pegaii  * 

826  14  45,45 

St9,t5 

11.7 

15,4 

0  35,46 

Polaris  . ' . 

.40  22  48^1. 

318,14 

11,8 

16,4 

0  44,91 

«  Arietis  > 

334  38  21,05 

319,14 

12,3 

17^ 

0  .24,98 

.:  .. 

* 

■ 

27 

a  Gemin.  seq. 

844    2  39,20 

320,87 

10,1 

9,2 

0  15,71 

«  Leonis  i           .  i 

324.30  88,65 

380^9 

10,4 

»;» 

10  89,09 

Pol   8.  p.  . 

48  16  81,53^ 

D  52,45 

IT  ¥irginltf             i 

301  26  82^85 

320,18 

6,4 

fi«« 

4  40,91 

«  Bootis. 

331  46  11,95 

« 

320,14 

8,9 

3,7 

0  80,20 

1    L    . 

30 

a  Andromedae 

340    9  13,25 

^ 

b  19,46 

y  Pegasi 

326  14  47,85 

*                      a             * 

321,38 

9,8 

13,6 

0  36,02 

Ji 

4 

ini. 
a  Andromedae 

340    9  11,45 

• 

• 

0  18,97 

y  Pegasi 

326  14  46,80 

320,71 

15,3 

18,5 

0  35,11 

Polaris 

40  22  46,09 ' 

320,73 

15,7 

18,5 

b  ^4,68 

§ 

, 

ä  Arietis  ' 

« 

334  38  20,30 

1 

'320,76 

i  ; 

16,3 

19,4 

0  24,81 

•  <♦  '     • 


.u 


1858  iVai;     I 


H* 

Name. 

Baäbachtetft 

Baib- 

aieter. 

Thermometer 

Befrao* 
tion. 

ina. 

aass. 

■    O          tf          « 

tu 

o 

0 

1    « 

Jani. 

- 

a 

fr  C^emiiL  sef . 

344    2  87,75 

1 
* 

•  ;    . , 

014,91 

a  Ctois  min. 

317  26  26»25 

320,66 

17,5 

20,1 

0  47,86 

p  Gemin. 

340  12  52,45 

'■\ 

Q  48,76 

» 

a  BydrM 

303  48  55,80 

320,59 

17,1 

i9,Z 

1  17,93 

a  Bootis 

331  46  11,35 

320,60 

.14,9 

12,8  , 

q  28,94f 

ia  liibrae 

296  27  41,80 

* 

1 
*  1 

1  ^fi^l 

a  Andromedae 

340    9  12,25 

320,07 

13,7 

13»5 

Q  Wl 

;^  Pegasi 

326  14  47,25 

0  35,86 

Polaris 

40  22  45,!^ 

320,06 

14,3 

15,3 

^45,24 

7 

ß  ViiginiE' 

314  25  57,95 

318,65 

16,7 

16,8 

0  53,67 

Polaris 

40  22  4#,19 

348,38 

14,7 

17,7 

8  44,52 

IT  Arietis 

334  38  91,05 

318^6 

15,7 

18,7 

0  24,71 

«  Ceti 

315  23  17,45 

318^46 

16,5 

19,4 

0  51^2 

8 

'ft  Hydrat 

309  48  55,75 

3181,12 

17,6 

19,8 

1  17,14 

a  Leonis 

324  30  89,80 

318,11 

17,3 

19,5 

0  96,98 

ß  Virginis 

314  25    5,00 

318,08 

16,9 

17,6 

6  53,34 

• 

a  Bootis 

381  46  11,35 

i^ 

41X8,53 

ia  Librae 

296  27  41,50 

318,16 

15,2 

13,5 

1  48,64| 

1 

IT  Coronae 

339    2  23,70 

318,18 

15,1 

I3,Q 

P  20,48 

«  Serpentls 

318  43  32,15 

. 

♦ 

.9  46,89 

Polaris 

40  22  45,26 

318,34 

14,7 

16,5      0  44,75| 

a  Arietis  : 

334  38  20,90 

318,36 

15,3 

17,1 

0  24,89 

a  Ceti 

315  23  20,55 

*     '   1' 

318,36 

16,8 

17,7 

0  51,60 

1 

9 

a  Hydrae 

303  48  56,30 

3i,7fi6 

17,1 

20,2 

1«0,6« 

^  Virgijai» 

314  25  ,  3,00 

317,78 

16,9 

18,^. 

9  83,17  . 

a  Bootis 

331  46  12,60 

0  28,03 

^asi 


166»  J«i-- 

Juli. 

r 

Name. 

Beobachtete 
Z.  D. 

o      <  •    «• 

Beto- 
ueter 

Thermometer 

Refime- 
tioa. 

inn. 

ftoss. 

1 

tu 

1    « 

Juni 

laiLib«Ü 

MI  t7  4M<^ 

Sifrol 

16,3 

14,7 

1  45,98 

8 

PolAriB 

40  33  44^13 

316,09 

15,5 

17,i 

i)  44,73 

«  Ari0tli 

384  38  20,80 

310,08 

15,7 

17,t 

0  24,94 

«  Ceti  : 

315  23  20^ 

319,07 

15,9 

17,5 

0  51,76 

il 

P#lftri» 

40  22  44^7 

3^19^95 

14,9 

17,3 

0  44,81 

a  Atiolii 

384  38  20^5 

320,03 

15,3 

17,5 

0  24,97 

a  Ceti 

315  23  20,25 

380^06 

15,7 

18,3 

0  51,74 

!2 

«  Leonis 

«                    • 

324  30  36,50 

319,66 

17,5 

20,5 

0  36^8 

14 

a  HJirdrae  : 

•  1                       • 

303  4B  54,75 

319,94 

18,7 

22,5 

1  16,65 

u  Leonis 

324  30  36,30 

319,90 

18,8 

22,6 

0  36,67 

15 

a  Hydrae  : 

303  48  54,40 

319,66 

18,7 

22,3 

1  16/)5 

1 

«  Leonis 

324  30  37,15 

319,56 

1 

18,6 

21,8 

0  36,76 

4 

ii  a  Atietia 

334  38  22,05 

319,92 

12,5 

11,9 

0  25,62 

1 

30 

i  >         •  « 
a  A^etia 

334  38  22  50 

319,03 

12,9 

14,9 

0  25,20 

a  C^ 

315  21  22^80 

318j,96 

13,3 

15,1 

0  52,34 

Juli 

■ 

1 

15 

a  Yilgifii« 

301  20  20^35 

318,12 

15,6 

18,0 

1  25,20 

W| 

«Ceti 

1 

315.23  26^ 

m^ 

15,1 

17.4 

0  52,01 

a  TAOri 

1 

328    4  26,20 

320,39, 

16,3 

18,9 

0  32,66 

^»38 


1868.  JuU;-rt^i,AllgÜ8U 


H* 

Name. 

Bfl^bacbtei« 

meten 

Thermometer 

Befrag 
tion. 

inn. 

&U88. 

%•                 • 

.,     o    .     <».     « 

tit 

ö — 

o       ,    ,    «    . 

Juli. 

* 

\ 
I 

1  ■ 

19 

ß  Orioöisi             ; 

,    90t  tl^.5«f85 

«19,35 

16,7 

19^.' 

1  18,87 

• 

fi  Tauui . 

34a.  i9Mm 

i  • 

• 

.  0  .18,67 

Jtt  Orioniq 

<  3ii9  ta.^a^o 

.  a9&,34 

17,2 

i»4 

0  45,04 

_  - 

u.  ..         t          r ; 

V      f..            .    :. 

.       • 

f- L-n 

1» 

«  Leonis 

324  30  36,85 

319,69 

17,9 

20,4 

0  37,0i 

1  fK  SeorpU 

2%  48  27^70 

;  3]|9,37 

16,5 

15,2 

3    5,22 

1 

<B  JQeroalis 

a2fi.  24  1840 

.  at9,38 

16,3 

14,5 

0  35,%' 

_ 

»  OphiucU 

324  31     1^0 

. 

* 

0  -37,97 

a  Ceti 

315  23  26,00 

319,56 

15,5 

16,4 

0  52,10 

«  Tauri    . 

328    4  25,35 

319,62 

15,9 

17,4 

p  32,79 

ß  Orionis 

303  29  55,50 

319,61 

16,1 

17,5 

1  19,27 

€c  Orionis 

319  14    0,05 

.    1  r.      ' 

319,55 

■ 

16,5 

18,8 

0  45,0^ 

1 1        • 

20 

Pol.    8.   p. 

43  16  31,43 

318,55 

18,1 

1 

18,8 

0  49,02 

t2 

«  Vürginis 

VI     i          .       ••             ..1 

301  26  28,60 

.  •  1 .. 

318,51 

* 

17,9 

18,8 

1  24,95 

> 

ß  Oiionis 

303  29  56,00 

320,26 

13,9 

15,1 

1    . 
i  20,34 

.• 

ß  Tauri 

340  19  55,65 

■■     ;..     '.    ■  '  • 

.    <. 

1 , 

0  19,06 

26 

«  Tauri 

328    4  26,25 

319,02 

14,1 

14,7 

0  33,14/ 

> 

ß  Orionis  ' 

303  29  57,10 

318,95 

14,6 

15,6 

^  i  19,85 

\ 

1 

ß  toßvi 

340  19  55,^5 

•              • 

1 

1 
*'0  18,94 

! 

1 

•                                         r 

*         «  *«    • 

...-.-         . 

^ 

1 

r  August. 

• 

« 

«Tauri     '         ■    • 

-328    4  27,30 

317,65 

10,9 

13,0 

0  33,28 

f 

4 

1 

• 

i»öi.  i.  t-  '       '   '    , 

4 

'   4Sr  16  28,^8 

31*949 

14,9 

18,1 

O'  49,31 

i 

1                                      I 
1                                      1 

•  .'    *     *     •  ' 

<» 

1 

m 


1858  At^imft^  Sei^^mber. 


-Bittbaclftete'     bit^- 


2.  D. 


tieter.: 


Thennometo 


inn. 


äass. 


August. 


ie  Tirginis 
4  ftOotis 
/9  Oiioikul 
ll  ttsavi 


r  M 


— «»    n 


TT 


tioq." 


444 


301  21  ^40i 
331  48  14,40 

340  II  M,40 
U$9  2(    4^ 


3i»;^7 
'diajoo 

320,12 


15,0: 
13,8  : 


t> 


13,1 


•        4t 

d  t6yl9 
l'  10,37 

0  i8,B3 

1  43,84 


p 

I 


<e4«,oi 

f  t4,^5 
i  44,63 


I 


^ 


fcX.  8.  p. 

m  Tirghub' 
«  Bootis 
2«  ^ibrte*  ^ 


43  U  »S)OB 
801  26  30,80 
331  41  14,05 
tlt  24  87)30 


^1^/84 

» 

3IM2 
31f,84 


16,3 

16,4 
16,7 


> 


p«vr 


18,7 

r      » 

18(8 
18^ 


I  H«i   I  I 


>»    > 


10 


Pol.  8.  p. 

«Virginfaf 
«  Bootis 


*.  i 


;.  \ 


43  18  27,38 
801  2$  80,35  |. 
331  48  i8;45 


317,87      15,4         17,7 


■l       I      •    ■ 


15,5 


18^8 


Tp.t 


0  49,20 

1  »88,28 

D/27,86 

■li  ■>  I 


1 


43  18  27,19 
301  28  '29,35 
331  4f  13^,85 
884  31  <  4^45 
328  4  C8185 
303  2>(  88,85 
888i.l|'«?!|25 
319  l4<  2|80 


318,78 

4 

16,0 

318,73 

15,8 

318^9 

15,3 

318^8 

U,4 

318)80 

14,5 

318^0 

14,5 

318^0 

14,7 

1'8,8 

18,7 
14,8 
<t8y4 

18^! 

18^7 
18,«: 


0  48,07! 

1  Ä,Ö5, 

i    I 

OiW,jMf 

0  37,98^ 
^38,89 

.1  2^,01 
>8. 18,(6 

01  4f  ,1)4 


I 


331  4113^ 


■li.iil..   li.'.i 


3t8^a 

V  II  .T.  I 


17,5 


18,f8 


llifliil 


8  27,80ll 

ift  11  I 


ff  a^Aa— If 

10  I  a  Goronae 


338  2  28,85 


319,82 


14,8 


14,5 
3? 


0  20,45 


v^  ^>* 


• 
• 

.  18^.SeptMiWi9^  ; 

nmgt/mmmm0 

1 

Name. 

■;     1 

Beobachte 
,      iz.  D.    . 

BaSD- 
aieter. 

Thermometer 

H 

fiefrac- 

tion. 

H 

« 

inn. 

aasB. 

kk         • 

.  o      #   .,  # 

y» 

a 

■■   ö 

«     u 

Septemker. 

to 

#  Scrpentis 

318  43  36^15 

>  • 

• 

9  46^ 

«  Oemim  0eq.  : 

844    2  28»85 

) 

0  16,61 

a  Oanis  min.  : 

317  26  ao^ 

3«M4 

11,9 

1Q,& 

0  50,08 

fi  0eminoram  : 

340  12  45,50 

0  19,64 

11 

9t  Ooiroiifte 

339    2  28,35 

321,35 

15,1 

15,5 

O20,4o 

a  SerpeaÜB 

318  43  84,110 

1   » 

Q46,Ä 

' 

<f  Vrsae  min. 

38  21  56^05 

82M6 

13,9 

li,5 

0  43,17 

y  A^UÜM 

32«    7  20^05 

» 

• 

«42,40 

■ 

a  Aqoike. 

8«0  21    ia|85 

384,61 

13,3 

lllQ 

0  45,17 

1 
1 

^  Aqoilae 

317  54  42,95 

0  49,22 

1 

M 

Pol  s.  p. 

43  16  15^4. 

320,95 

15,7 

1  * 
1?,Z 

.9  49,65 

1 

«  Virginia 

801.26  31,85 

• 

I2Ä,06 

1 

aJSooiiB 

331  46  10,30 

320,92 

16,3 

18,0 

0  28,28 

1 

!     \ 

«f  Coronae,. 

1            ' 

339    2  ?7,7o 

.320,91 

17,1 

18,0 

0  20,18 

i 

tf.  I^erpentis 

318  43  34.40 

\           , 

jk 

0  46,21 

r^        ..       .  ■:         ...   : 
13    4»  Cknroiiae 

889.   2  27v85 

319,88 

16,2 

IM 

*   i 

.0  20,01 1 

* 

a  9erp0nliB        -    . 

818  43  84,90 

' 

1 
1 

,t  ml 

i    • 

^  Aqoilae            > : 

822    7  80^70 

• 

»       '  * 

0  ii,it 

n  Aquike 

820  21    irt95 

1319/75 

14,9 

13,4 

0*1," 

» 
■ 

1 

/^AqoiH^ 

817-54  41,501 

M  ij: 

• 

0  48,«) 

18 

y  Jkqsah/B         *  U 

zft  7m,ib  •  »-. 

• 

•  41,« 

■ 

-.4»  Aqnilaa 

Ji20.2l    Z,2& 

318,90 

1 

.  A5^. 

...i2,3_ 

iLÜi« 

» 

• 

1  . 1              .     • 

t 

■  1 1  y 

» 

m. 


1868  eleilte^'ber. 


■  I    -« 


=8? 


Babbac&tett 
•    Z.  D.    *^ 


meter» 


Themometir 


inn. 


&1U8. 


tion. 


3i 


M4 


22 


September. 

a^äeiicütis 
''«'OpMuAi  '.    '    • 

^  Unae  »19. 


326  34  'i0,W 
'324  3f    3,10 

49f  21    9,20 
3t7  54  49,20 


31^78 
316,60 


15,8* 
15,5 
14,t 

14,6 


L-u. 


.    'i\i 


lL- 


T 


4       M 


15,2 
14,4 
i2,7 


0  ^5,21 
0  37,91 
0  42,52 
0  41,98 
0  44,72 
D  <48,73 

« 


««/«^ercdlis      ' 
(f'Ursta  min.  . 


826  24'19;26 

324  31    3,25 

^  25  56^60 


*m 


-  !     I  i. 


> .. 


U        A   -t 


i       •     ^   ■•{ 


r 


•     > 


>  ? 


"  .  I 


•<  » 


t  •       » 


•«. 


\    » 


.'.f  l 


»■  »' 


320,73 


IM,72 


15,1 


14,5 


II. 


14,5 


12,9 


MMMfli 


0  35,54 

0  3^14 

ro  42,76 


f 


QAft 

nry 


..  4950  Apfü. 


'Naiihe. 


April 


iciAori 

^Tiiuri 
«  Qcionia 
..<r  C|uii8j|iaj. 


rr 


yr  i; ' 


atiAiqill(Ctt 

a  Andromedae 
/  FIßgasi 
Poltrig 


27 


ß  Hauri 
a  Gjanis  min. 
/}  G(eminoraiii 
ß  V^nis 
a  Alquarii 
a  Pßgasi 
o  Andromedne 
y  Piegasi 
Polaris  : 


Ä  i).  ,: 


•  •       •  .    •* 


3gM* 


328  4  2M5' 
m  29  49,99 
340  20  M& 
319  13  52^ 
:  295  20v  4944q 


ineteiL 


Thermometer 


iniL 


ftoss. 


Reftac- 
tioiL 


"ar 


319,7$ 

319^ 
318^8$ 


9,9 
10,7 


I  >ihi  (I 


h>  *-' 


12,9 
12,6 


12,0 


t2,» 


lim  'IUI  '] 
f9,l  - 


•^^•^^*  ^^^W^w 


i4^ 


f     r» 


i  .2,85 
0  95,97 


*— *■ 


0  33,03| 


!♦,#   ' '4  1M6| 
{0'18,9S 


0  4$,81 

1  ^2,10 


tiO 


17  54,nft|3lfl,R5 


340 

326 

40 


9  31,25 
15  5,45 
}3  13,03 


318,7f 
318,6| 


9,0 

10,3 
10,9 


»IL  m '»'"><  w  I 


M 


rj,23 


0  19,40 


12,4 
12,8 


0  33,91 
O4d,60 


340 
317 
340 
314 
310 
326 
340 
326 
40 


iO  2,65 

}6  14,50 

12  42,75 

24  41,65 

51  18,65 

17  53,65 

9  31,00 

15  4,85 

93  14,34 


318,07 

317,67 
3 17,0p 
315,7< 
315,5) 

315,41 
315,24 


12,0 

11,6 

9,7 

9,4 

10,3 

IM 
12,6 


14,5 

13,9 
7,8 
9,1 

11,2 

13,1 
14,2 


0  18,99 
0  48,82 
0  19,14 
0  55,7of 

1  m 

^0  35,681 
0  19,041 
0  35^251 
0  44,81 


28 


a  Tfkori 
tt  Orionis 


328    4  28,40 
319  13  52,80 


314,30 
314,09 


13,7 
13,3 


16,4 
16,4 


0  32,40 
0  44,79 


m 


4859  April: -Hfl. 


=         I 


^         I 


April. 

E9|  a  Aqoisrii 

a  Andromedae 


Name. 


(Afobacbtato 

3.  D. 


Btro- 
meter. 


»    t 
(    1 


O         I ..      14  . 

atO  51  90,56 
806  II  54,0« 
34p    9  3yo 


Thermometer 


mn. 


W7,ie 

117^25 


&aB8. 


9,6 
10,1 

10,7 


M*l 


.3 


19 


/»Tauri 
a,  Qri^nji 


,  ' 


l«9  20    Mö 
dl9  18  53, 


im  i        I    u 


«*  Gemin;  seq.* 
ff  Qaiii«  min.  '  * ' 
/9'Qeitiilibrttiii  *  ' 


22  a  Andromelae 
y  Pegasi* 

£lA^^uaAfla 

.  1  a.  Arietis 


*!■»  W 


■*■>*«  t  »Hl*  ■       1 


24 


i^<i     <J 


U 


a  Andromedae 
y  Pegaat 


316,27 
316,12 

*»         I>1IW  Inf        h.^        » 


12,3 
12,3 


Refrac- 

tion. 


lOyO 
11.4 
12^8 


4        4< 

i    2;47 

0  35,84 


I  • 


12,6 
12»9 


^•^ 


0  19,04 
.0  45,86 


344  2  29,95 
317  26  15,65 
340  12  42,85 


340    9  33,00 

326  15    7,55 

40  23    6,14 

334  89  38»6| 


315,90 


11,9 


14,4 


0  15,10l 

0  48,45 

'O  19,00 


316,81 
316,76 
316,81 


«•PM- 


I 


■*»^«r*»  t       m  i^-m^ß^-m^-^ 


12,1 
i2,2 
12,7 


12,6 
19,8 
14,4 


;o  19,24 
0  35,62 
0  45,11 
0  25,80 


340    9  33,45 
326  15    7,40 


M  vFionis 

a  Oaoia  inln.  < .  * 


27f  /'PegMi' 


<       4i»i 


■<— • 


319^  la^  64,50 
311  26  13^16 
I  3411  12  41,35 


317,06 


11,6 


^m^«  ^ 


IM 


316,74 


91l6,53 


«■*!■  I   <l 


l^i^mf^m 


'm     i*»i 


326  15    7,0^ 


316,12 


14,7 


15,1 


13,5 


17,0 


*t'  •» 


18,8 


i«M* 


14,4 


0'  19,12 
0  35,39 


0  45,04 
0>42,97 
t)  18,81 

f 

0  35,26 


!^ 


'1^9  Mid  J^  Uni. 


rt" 


Mai. 
\%%\  BolarU  ! 
•  d  ArietU 


'-mIm^mmmM^ 


Jmrtr* 


SP 


Name. 


•'» 


«  -         L 


>4e  23    6,46 
^34  30  37,75 


>  ■ 


6 


a  Hydrae 

tfl^  BootiB' 
y  Pegasi 
Polarlp   . 

^o^.Arietis 
o,  Ceti 


I.    r  r 


Beobaoülete 
Z.  D.  ' 


BiElro- 
meter. 


4  >        M' 


303  48  37,00 
324  30  16,30 

'391  45  52,45  i 
326  1^  9,86 

.  49  23,  .6;13 
334  3^  37J0 
315  2^  34^30 


Ml 


I 


815,73 
345,75 


318,95 
918,89 
918,95 
318,96 

um 

?1«,(>6 
j|19,09 


Thermometer 


mn. 


13,7 
14,3 


15,5 
15,4 
13,9 
13,3 
13,7 
14,1 
14,5 


äuss. 


i7,0i 
16,7 


Refrio 
tion. 


I      H 


16,6 
16,5 

ii;4 

13^ 


0  44,30 
0  24,73 


1  16,47 

ö  ^im 

•0  28,99 
0-35,6« 
•a.4^21 
O.,25,03 
0  51,99 


7 


"^— * 


8 


a  Hydrae 
a  Leojiis» 


303  48  38;,öa 
,.3M  30  15,9P 


318,75 
318,73 


t-t^ 


e'""'* 


d'GexiiA/  seq. 
«.-Canis  min. 
^..Gemin. 


344  2^,30 
317  1^6  13,45 
340  12  39,65 


24 


■*  «■ 


-•^-r 


»■  » 


a  ArietU 


I'    M        t>  \\ 


x  «>♦ 


16,a   1 


16,2 


47,7 
1?^ 


1  48,07 
;0  37,38 


»  i-  ' 


•2ai-()^<Leoni8 
>iVirgiiiifc 
2aLibrae 

■ 

a.dor^na^ 
a  Serpentis 
a  Scorpii 


.     I 


*»  '  t^  ■' <■■  ■ 


334  38  39,25 


m)  .     ii"i>n    f'i 


316,61 


■■*■■«-  « 


17,3 


-»?♦-* 


18,8 


m"^ 


0  14,83 
a  47,58 
0  ld^S4 


320,45  -   12,5 


324  3#  •  1^9« 
314  24  40^65 
4^6  24  42,20 
.33a  2J3,25 
318  43  21,65 
285  46  22,35 


J^ 


'•r^ 


3iil,89 
916,87 
318,64 

318,63 


16,3 


19,8 '<     t9,# 


45,5 
15,1 

14,7 


14,^ 


0  2^^ 


19,8 


14«0 
1?4:  ► 

12,8 


0  37,07 
0  53,11 
146,74 
P  20^50 
0  46,94 
3    6,95 


mir^ 


MLlUii'^iw—  ■)■!    ^ 


Name. 


Beobachtete 
Z.  D. 


Juli. 


«r  Coronae 
a  Serpentis 
a  Soorpii 

■  « 

a  Arietis 
0  Ceti 


>    • 


339  2  13)05 
318  43  20,50 
285  41  j;0,75 
334  38  39,90 
315  23  35^95 


mrmm^^m^^ 


meter. 


m3 — 

330,08 

320,12 
3!;0,76 
320,82 


Thermometer 


mn. 


17,1 

16,9 
16,3 
16,7 


— /- 
auBS. 


I! 


-T 


«  Coronae 
0  Serpentifl 
a  ^corpii  . 


839  2  11,10 
318  43  19,40 
285  46  16,40 


4t  Arielb 
«  Ceti 


li 


ff* 


334  38  38^5 
ai5  23  34,30 


Ai\  . 


.  I 


ä  Leonis 


3i^4  30  14,95 


321,01 
321,01 
321,07 


321,06 


'  •  ' 


18,1 


32f,20 


21,1 


tt  Scorpii 


.  I 


*28ä  46  19,15 


321,82 


18,7 


a  lieonis  : 
ß  Tirginis 
Fol.  8.  p. 
«  Virginia 
«r  Coronae 
a  Serpeaüs 
«  3e(Mrpii. 
«  Atieti»  I 


1 1 


324  30  14,60 
314  24  38,45 
43  16  10,42 
^1  26  4,95 
339  2  11,90 
318  43  19,20 
j285  46  17,85 
1  3^,3BJf^ 


IM 

15^6 
19,5 
20,4 


20,4 


25,4 


16,0 


Refirac- 
tion. . 


i        4i 

0  20,26 
0  46,40 
3  5,33 
0  24,78 
0  51,36 


18,3 

18,4 

18,3 

18,3 

18,2 

17,0 

4 

0  20,15 
0  46,16 
3    4,64 


0  ai,io 


'   -» 


Ö  36,36 


3    5,90 


320,94 

19,3 

21,1 

320,78 

19,3 

2d;8 

320,72 

19,3 

20,1 

•  1    ■ 

• 
320,71 

18,5 

17,1 

320,70 

18,4 

16,S 

j  320,28 

17,5 

18^ 

0  37,04 
Ö  53,02 

0  49,05 

1  2S,04 

0  20,25 

0  46,37 

^    4,64 
• 

jp  24,36 


j 


ii 


Polk  8.  II* 


. 


•  < 


I 


4ft.l8.:8,«7 


it! 


321|54 


"i    I  • 


18,7 


18^ 


«  49,50 


m 


Nftme. 


I'     II 


Juli. 


11 


«  Vitgifäk' 


12 


I^olatis  8.  p. 
«  Virginia 
a  Scorpii 
a  Ceti 
i»  Taurt 


13 


toi.  B.'p. 

a  Yirginis 
i«  H^rcalU 
\m  O^hiuchi 
a  Ceti 
a  Tauri 


I  t 


17 


IV  Celti 


18 


Pol.  5B.  p.  : 
«  Virgiais 


165^  ^. 


Beofbachtete 
Z.  D. 


I  "##  * 


&»i  21    S^fe 


43  1$  8,3B 
301  2$  4,i0 
285  46  18,95 
315  2?  3B,55 
S2S  4  61,00 


tmeter. 


acc 


M« 


« •(  > 


♦    • 


Thermometer 


inn. 


ftuss. 


Refnc 
'Uon, 


I    « 


ij^ 


321,?2 

321>3 
321,86 
3tl/B8 


19,8 
17,2 
17,1 


i^-'j'^'.   '■  , 


20,2' 

4 

« 

15,5 
1S,7 
21^ 


43  16  9,06 
301  26  3,85 
826  24  iQ,iO 
324  30  Ufi5 
315  21  37,00 
3!?8     4.29,^0 


'321,15 

20,7 

321,24 

17,9 

321,94 

17,7 

32032 

17»3 

320|85 

18,2 

rt««M**a«<lfBk 


0  49,17 
i'25;25 
3  IS,37 
Ü  91,92 
6  82,37 


22,t 

ia»o 

15,5 

20»2 
22^5 


." 


0  4B,67 
124,87 
A  a5;34 
0  98/)! 
0  51|40. 
0  32,16 


315  28  ^8^15     319^7* 


.    ■ 


15,9 


17,6      0  51,78 


43  16    8.58 
30)1  26    3,30 


318,68 


■■  ■       H  >      »1     ♦ 


I 


1D,3 


24,2 


I 


fHmm      t    9   t 


U 


IPol  8.  p. 

yiü  ?i|rgini9 


it       I      Hill» 


43  16    6^72. 
301  26    :?»35! 


319»59 


.Mtaa^M^i^ 


20,9 


'»    r 


24,7 


' . 


i^ÜkiMMM^**»** 


26 


*«  Taut! 
a  Örioüis 


328    4  3a,85 

319 18  *v;to 


320,4ä 
320^54 


15,1 
14,8 


16,8 

ir,b 


6  93,11 
015,57 


M 


'«  fitrcntit 
«  O^hiadü   ' 


I    I 


St6  24  f2,40 
324  30  57,10 


( 3«6,7l 
319,66 


17,5 
17,4 


19^ 
16,5 


4  35/)6 
0  d7,«5 


397 


1859  Joli  —  August. 

^ 

Name. 

Beobachtete 
Z.  D. 

Baro- 
meter. 

Thermometer 

Refrac- 
tion. 

inn. 

äuss. 

Juli 

O           <          M 

tH 

o 

o 

t      u 

29 

a  Taiiri : 

328    4  31,35 

319,16 

16,8 

18,6 

0  32,56 

ß  Orionis  : 

303  29  56,40 

319,14 

17,1 

19,5 

1  18,43 

ß  Tauri  : 

340  19  55,75 

0  18,61 

a  Orionis 

319  13  57,85 

319,16 

17,3 

19,5 

0  44,85 

AnguRt. 

3 

Pol.  8.  p.  : 
a  Virginia  : 

43  16    4,97 
301  26    2,65 

319,76 

20,0 

23,4 

0  48,19 

1  23,55 

a  Bootis 

331  45  49,25 

319,74 

19,9 

22,7 

0  27,59 

«  Herculis 

326  24  11,55 

319,76 

19,3 

18,7 

0  34,74 

a  Ophiuchi 

324  30  56,75 

319,78 

19,3 

18,1 

0  37,38 

d  Ursae  mia. 

38  25  51,80 

319,81 

19,1 

17,2 

0  41,78 

«  Tauri 

328    4  30,20 

319,80 

18,3 

20,4 

0  32,35 

ß  Orionis 

303  29  57,00 

319,92 

18,6 

21,6 

1  17,87 

ß  Tauri 

340  19  55,90 

0  18,47 

4 

er  Orionis 

319  13  56,80 

319,92 

19,1 

23,6 

0  44,13 

Pol.  8.  p.  :  : 

43  16    3,26 

319,46 

21,3 

25,5 

0  47,68 

a  Vii^nis  : 

301  26    1,10 

* 

1  22,67 

8 

Pol.  8.  p. 
a  Yirginis 

43  15  54,79 
301  25  52,25 

318,67 

20,7 

23,6 

0  47,97 

1  23,18 

a  Bootis 

331  45  39,55 

318,59 

20,7 

23,5 

0  27,39 

2a  Librae 

296  24  25,80 

318,57 

20,7 

23,0 

1  42,44 

a  Ophiuchi 

324  30  47,45 

318,54 

19,9 

18,6 

0  37,15 

^ 

cP  Ürsae  min. 

38  25  43,75 

318,53 

19,5 

17,1 

p  41,62 

9 

a  Tauri 

328    4  21,30 

318,42 

18,8 

18,6 

0  32,47 

- 

LUg.  7.  Der  Faden  des  i 
neuen  Faden  aufffesnai 

nördlichen  Micr( 
mt. 

)SC0p8  is 

t  krumm 

geworde 

n;  einen 

▲nnalen-Bd.  XIIL  38 


298 


1869  Augmt. 


Name. 

Beobachtete 
Z.  D. 

Baro- 
meter. 

Thermometer 

Refrac- 
tioa. 

inn. 

&ns8. 

August. 

O            4          M 

*f 

o 

o 

1        u 

p  Orionis 

303  29  46,75 

318,38 

18,9 

20,6 

1  17,84 

9 

ß  Tauri 

340  19  44,85 

0  18,47 

a  Orionis 

319  13  47,25 

318,38 

19,1 

22,4 

0  44,16 

a  Ganis  maj. 

295  20  43,95 

318,40 

19,7 

23,0 

1  47,26 

10 

Pol.  s.  ^. 

43  15  65,53 

317,86 

21,6 

24,4 

0  47,67 

2a  Librae 

296  24  27,45 

317,68 

21,5 

23,7 

1  41,81 

20 

Pol.  s.  p. 

43  15  49,97 

319,41 

16,0 

16,8 

0  49,60 

a  Virginia 

301  25  57,30 

1  «6,02 

a  Bootis 

331  45  40,90 

319,36 

15,9 

17,1 

0  28,28 

23 

Pol.  s.  p.  : 
tt  Yirginis: 

43  15  49,44 
301  25  56,90 

320,06 

16,1 

15,9 

0  49,90 

1  26,55 

€t  Bootis 

331  45  40,55 

319,94 

15,7 

15,6 

0  28,52 

a  Goronae 

339    2     4,40 

319,81 

15,6 

15,2 

0  20,38 

a  Serpentis 

318  43  11,95 

• 

0  46,67 

(f  ürsae  min. 

38  25  44,35 

319,93 

14,8 

11,7 

0  42,88 

ß  Orionis 

303  29  50,85 

319,98 

13,5 

11,4 

1  21,65 

a  Orionis 

319  13  49,45 

320,05 

13,7 

13,4 

0  46,27 

u  €anis  maj. 

295  20  48,75 

320,14 

14,0 

14,4 

1  52,23 

24 

Pol.  s.  p. 
«  Virginis 

43  15  49,44 
301  25  58,15 

320,03 

16,8 

17,6 

0  49,51 

1  25,87 

a  Bootis 

331  45  40,90 

319,99 

16,5 

17,6 

0  28,27 

er  Coronae 

339    2    5,40 

319,95 

16,7 

16,9 

0  20,23 

a  Serpentis 

318  43  11,80 

0  46,32 

(f  Ürsae  min. 

88  22  45,60 

320,00 

15,0 

13,0    ' 

0  42,56 

m 


1869  August  — 

Sept^mbeiv 

Name* 

Beobachtete 
Z.  D. 

Baro- 
meter. 

Thermometer 

Refrac- 
tion. 

inn. 

äuss. 

O           1         M 

Hl 

o 

o 

1        H 

August 

24 

ß  Oriqnia 

303  29  50,10 

319,54 

13,7 

10,5 

1  ?1,88 

ß  Tauri 

340  19  45,05 

319,55 

13,8 

11,0 

0  19,38 

a  Orionia 

319  13  48,80 

319,59 

14,0 

12,6 

0  46,37 

25 

a  Canis  maj. 

295  20  48,1Q 

319,65 

14,4 

15,f 

1  51,64 

* 

a  Bootis 

331  45  41,03 

319,43 

18,0 

20,2 

0  27,88 

2«  Librae 

296  24  31,10 

319,41 

18,6 

20,1 

1  44,16 

er  Serpentis 

318  43  10,85 

319,30 

18,1 

19,2 

0  45,74 

(f  Ursae  min. 

38  25  45,65 

319,26 

16,6 

14,3 

0  42,27 

ß  Orionis 

303  29  51,00 

318,44 

14,5 

IM 

1  21,24 

a  OrioaU 

319  13  50,50 

318,41 

14,3 

13,8 

.0  45,94 

a  Canis  maj. 

295  20  48,00 

318,50 

15,0 

16,5 

1  50,56 

26 

Pol.  s.  p. 
a  Virginis  : 

43  15  51,22 
301  25  57,70 

318,32 

18,6 

21,4 

0  48^40 

1  23,94 

a  Bootis 

331  45  41,15 

318,18 

18,3 

21,4 

0  27,63 

2a  Librae 

296  24  30,00 

318,13 

18,3 

21,4 

1  42,84 

d  Ursae  min. 

38  25  48,35 

318,12 

17,3 

15,8 

0  41,83 

27 

Pol.  s.  p. 

43  15  51,56 

318,18 

19,1 

21,2 

0  48,42 

a  Virginis  : 

301  25  57,30 

1  23,96 

tt  Bootis 

331  45  40,95 

318,10 

18,7 

21,3 

0  27,63 

%a  Librae 

296  24  30,^0 

318,06 

18,6 

21,1 

1  48,19 

September. 

6 

a  Coronae 
a  Serpentis 

339    2     4,35 
318  43  12,70 

319,29 

13,9 

11,6 

0  20,69 
0  47,38 

tt  Scorpii 

285  46  10,40 

319,18 

13,1 

11,3 

3    8,69 

d  Ursae  min.  s.  p.  .  * . 

45  12  57,95 

318,40 

11,0 

7,6 

0  55,26 

300 


1859 

September  - 

-  October. 

Naiiie. 

Beobachtete 
Z.  D. 

Baro- 
meter. 

Thermometer 

Refrac- 

tiOD. 

inn. 

äuss. 

' 

o        *       u 

itt 

o 

o 

•      u 

September. 

24 

a  Hercnlis 

326  24    6,80 

320,66 

14,4 

16,4 

0  35,24 

a  Ophiuchi 

324  30  52,10 

320,65 

14,3 

15,8 

0  37,92 

<f  Ursae  min. 
y  Aqimae 

38  25  5  t, 00 
322     7  31,60 

320,66 

14,5 

14,5 

0  42,44 
0  41,90 

a  Aquilae 

320  21     8,40 

320,70 

13,9 

13,0 

0  44,64 

ft  Aquilae 

317  54  43,95 

• 

0  48,64 

25 

la  Gapricorni 

298  55  34,25 

12,8 

1  37,26 

ß  Gemin. 

340  12  24,90 

321,19 

13,1 

11,1 

0  19,60 

a  Hydrae 

303  48  39,65 

321,35 

14,5 

15,3 

1  19,59 

a  Leonis 

324  30    5,25 

321,42 

15,3 

16,2 

0  37,94 

28 

ß  Gemin. 

340  12  23,75 

317,76 

14,3 

11,5 

0  19,35 

October. 

4 

a  Goronae 

339     1  58,95 

320,41 

17,1 

16,4 

0  20,30 

a  Scorpii 

285  46     5,80 

320,34 

16,7 

16,4 

3    4,80 

a  Herculis 

326  24    2,00 

320,34 

16,7 

15,7 

0  35,30 

a  Ophiuchi 

324  30  46,95 

320,32 

16,5 

15,4 

0  37,93 

(f  Ursae  min. 
y  Aquilae 

38  25  47,30 
322     7  29,70 

320,33 

16,2 

14,3 

0  42  42 

0  41,85 

a  Aquilae 

320  21     6,50 

320,33 

15,6 

12,9 

0  44,59 

ß  Aquilae 

317  54  42,75 

0  48,59 

la  Gapricorni 

298  55  31,20 

320,34 

15,4 

12,1 

1  37,42 

a  Leonis 

324  30     1,95 

319,98 

14,1 

12,0 

0  38,51 

5 

a  Goronae 

339     1  59,00 

319,55 

17,0 

16,6 

0  20,23 

1 

tt  Serpentis 

318  43    8,65 

0  46,33 

301 


1859  October. 


Name» 


Beobachtete 
Z   D. 


Baro- 
meter. 


Thermometer 


inn. 


auss. 


Refrac- 
tion. 


October. 

5  1  a  Scorpii 
(t  Herculis 
«  Ophiuchi 
cf  ürsae  min. 


M 


^ti 


285  46     5,55 

326  24    2,15 

324  30  47,80 

38  25  47,65 


319,41 
319,29 
319,28 
31931 


16,7 
16,5 
16,4 
16,0 


16,6 
16,3 
15,6 
14,3 


u 


3  4,10 

0  35,09 

0  37,77 

0  42,28 


«  Goronae 
a  Serpentis 
a  Scorpii 
n  Herculis 
ff  Ophiuchi 
(f  Ursae  min. 


339  2  0,80 

318,86 

16,3 

15,5 

318  43  10,60 

285  46  7,85 

318,77 

16,0 

15,5 

326  24  4,80 

318,76 

15,9 

15,3 

324  30  48,35 

318,78 

15,7 

14,8 

38  25  48^80 

318,80 

15,4 

13,4 

0  20,29 

0  46,46 

3  4,69 

0  35,19 

0  37,85 

0  42,40 


a  Goronae 
a  Serpentis 
(t  Ophiuchi 
cf  Ursae  min. 


339  2  1,60 

317,95 

15,5 

15,0 

318  43  11,05 

324  30  49,15 

317,74 

14,9 

13,6 

38  25  48,10 

31787 

14,3 

12,1 

0  20,28 
0  46,44 
0  37,94 
0  42,53 


13 


^  Ursae  min. 
y  Aquilae 
a  Aquilae 
p  Aquilae 


38  25  48,00 

316,23 

11,5 

10,4 

322  7  28  95 

320  21  7,05 

316,19 

10,8 

8,0 

317  54  42,20 

0  42,68 
0  42,31 
0  45,07 
0  49,11 


27 


28 


Pol.    8.   p. 


43  15  28,14 


319,09 


7,3 


6,4 


0  52,07 


^  Ursae  min 


38  25  46  35 


317,76 


8,5 


6,2 


0  43,76 


Annalen 


der 


Königlichen  Sternwarte 


bei  München  y 


auf  öffentliche  Kosten  herausgegeben 

Ton 

Dr.  J.  liamont, 

ordentt.  Mitgliede  der  könlgUeh  Bayer.  Aeademie  der  WiaMiiich*fteii ,  Conferrfttor  der 
königlichen  Sternwarte  nnd  Proteasor  der  Aitronomie  an  der  Ludwig-MaKimllianf-UniTeriital 
in  Xflnclien,  Bitter  de«  kÖnigL  Verdienst-Ordens  Tom  heiligen  Miehael,  des  päpstlichen  Or- 
dens Gregors  des  Grossen,  des  k.  k.  österreichischen  Ordens  der  eisernen  Krone,  des  königL 
Schwedischen  Kordstem-Ordens,  Mitfl^ed  des  Mazimilians-Ordens  fOr  Wissenschaft  und  Kunst, 
sasw&rtigem  Mitgliede  der  Boyal  Society  und  der  astronomischen  SocietSt  in  London,  der 
Brittischen  Association  lur  Förderung  der  'V^ssenschaften ,  der  königL  Böhnisehen  GeseU- 
•ehaft  der  Wissenschaften  in  Prag,  der  kaiserlieh  Leopoldinischen  Academie,  der  königL 
Belgischen  Academie  der  Wissenschalten  in  Brttssel,  der  königL  Societät  der  Wissenschaften 
in  Upsala,  Bhren-MitgUede  der  königL  Soeiet&t  der  Wissenschaften  in  Bdinhurg,  der  natur- 
wissenschafUiehen  Societ&t  in  Causanne,  der  philos.  Societät  in  Cambridge,  der  Wetterau- 
isehea  Gesellfehalt,  der  k.  k.  geographischen  Gesellschaft  in  Wien,  Correspondenten  der 

königL  Soeiet&t  der  Wissenschaften  in  Lttttieh  u.  s.  w. 


(Der  TolhtAndigen  Sammlung  XIX.  Band). 


Manchen« 

Druck  der  F.  S.  HUbschmann^sehen  Buchdmckerei  (B.  LintnerX 

1865. 


■I     « 


-V 

p 


^ '    \ 


%    * 


^ 


4      t 


»« 


•       I. 


.   f 


i>'   ; 


tt 


IniLatts-Verzeiclmiss. 


8«it6 

I.  Beobachtungen  der  Haaptsterne  am  MeridiattkreiBe,  angestellt  an  der 

k.  Sternwarte  bei  Mttnthen  1 

A.  Durchgänge  über  den  Meridian 2 

B.  Zenithdistanzen 74 

n.  Zonen -Beobachtungen  an  der  k.  Sterpwarte  bei  München    ....      123 


BerielitiyonyeM, 


Seite  205;  Aufschrift  1B58  sollte  heissen  1859. 

249:  in  den  Noten  hiniiaxaftgea;       .  r:     . 

Zone  697  Ende:     1  =  303^  1'  4^  3^^9t2d''4. - 

121  =  305     1 22     51,9     44,6. 
'         320"»,00  +  15  V  +  13^,2. 
Zone  698  Anfang:     1  =  305o  Ö'57'^  27'9  22'3. 

121  =  3»T    1  16    45,0^88,6. 


s 


•  m 


-  •     •  •  ■ 

Beobaehtimseii  d«r  Haiiptstem« 

am  MerldlaQ-]rr«ise 

an  der  koni^L  Sternwarte  bei  Hlüncheii 

in  den  Jabreii  1800  bis  1863. 


Btoa^lltUcli  ^  l>nMtoa  te  9«o])nAt9]«en  ist  lüer  gan«  4fW^l|9  %^ 
richtang  beibehalten,  nie  beü  ^^n  WW^\  y^orborg^nAen  Jahrgängen,  Die  i\5tjhigf 
ErUAning  fiii4et  i^an  ün  XIII,  Bande  der  Annalf  n  8.  257.  Am  Anfange  d^f 
Jahres  1863  ist  das  frftbere  Fadennetii,  nadidem  es  tbeils  dorch  die  Fenebtig)cei^ 
iheils  durcl^  kleine  Spinnen,  welehe  bbieingetaonuyieii  waren,  einigen.  8dh|kdei| 
geUlteo  Mtte»  be^osgeBponum  and  dwd^  «n  lieues,  besteheul  %]|8  ^inen 
Hauptsystem  von  fünf  Faden  und  tier  Seitensystemen  Ton  je  drei  Fadeq  er» 
letst  worden. 

Die  Collimalion  invde  i*ebi«na)e  ge&ndeft,  fiach  jeder  AeiiegilPi  fdw 
Qittalat  eift^l  Qufidaiftdrhorizonts  bestimmt 


Aiaal«i-B4.  XTf. 


A.  Dnrchgftiiipe 

über  den  Meridian,  mit  dem'Reichenbach'schen  Meridian- 
kreise beobachtet  an  der  kgl.  Sternwarte  in  den  Jahren 

1860  bi»  1863. 


. «- .  s 


■^»'Iwiit:.^  :  »»; 


^•♦::ii 


^ 


9 


Name. 


Mai. 


»    o 


I  *  ' 


«  Canis  min. 
ß  Geminorom 


»-< ' 


*  .• 


r 


Beobachteter 
Meridian- 

* 

Durchgang! 


7  37    4,17 


18 


ü  Hydrae 
Pol.  s.  p. 
«  Virginia 
Polaris 
a  Arietis 


(5) 


(&) 


9  20  26^57 

13  7  39,08 
13  17  34,32 

1    6  29,17 
1  5S  58,15 


Berechnete 
A.  R. 


7  36  46,17 


Gorrection. 


Instrom. 


9  20  4d,87 

13    7  23,36 

13  17  52,21 

1     7  23,73 

1  59  19,98 


Uf. 


r 


+0,25 
+0,57 


+0,09 


+0,06 


+o;49 


Uhr. 


-18,54 
-18,57 


+47,21 


+17,83 


+19,34 


81 


^  LtoiiM 


t     > 


10    2  10,06 


10    a  56,59 


+0^34 


.-7a,ßi 


Jnni. 

11  tt  Leonis 


(8) 


10    0  52,63 


10    0  56,58 


+0,34 


n  Ganis  maj. 

o  Geminorum  seq. 


6  38  51,58 

7  25  32,60 


6  38  59,12 

7  25  40,86 


-0,01 
+0,64 


Mai  18.  L  -0^80  A;  Länge  40. 
Mai  18.  L.  -0^88  B ;  L&nge  39. 
Mai  18.  um  Z^  0'  die  Uhr  i*  YorgerQckt. 
Juni  1.  um  9*"  15'  die  Uhr  geändert. 

Mai  7— Jani  5  n=  +0",679,  c=  +0",17. 


+3,61 


+7,56 
+7,62 


.\  ^    .  ti  ii    "Hl' 


166a  Jdni 


Name* 


JanL 


«r  Ctnis  ülh. 
ß  Geminonun 
a  Hydrae 


Beobachteter 

Meridian- 

Darchgang. 


T-^— 


(3) 


i         *t 


Berec&aete 
A.  R. 


TT^ 


7  31  5i;a«l     7  11  1^9,40 


7  36  37,66 
;9  20  35^60 


7  36  45,96 
9  1^  43,73 


Correction. 


Instrom. 


tt 


fc >  *  ■  p ^  ■<■ 


+0,25 
+0,57 
+0,09 


Uhr. 


+7,77 
+7,73 

+8,04 


" '  1 


Polaris 
a  Arietis 
a  Ceti 


10    0  35^29 
1    7  11,90 

1  58  53y8a 

2  54  33,88 


10    0  56,55 
1    7  37,36. 

1  59  18,4? 

2  54  58,80 


+0,34 

+0,13 
+0,17 


+«0,82 

+24,50 
+24,75 


^ » 


6|  a  Ganis  a^. 
a  Gemin.  ae^. 
a  Ganis  mvi« 
/9  Gemin. 
«  Hydrae 


8 


a  Ganis  m^ 
a  Gemin.  seq. 
«  Ganis  min. 
«  Hydrae 


11 


Polaris 
«  Arietis 
«  Tauri  • 


6  38  33,43 

7  25  15,30 
7  31  39,62 
7  36  20,20 
9  20  17,58 


.6  38  59,12 
7  25  40,86 
7  31  59,40 
7  36  45,96 
9  20  43,69 


+0,24 
+0,12 
+0,17 
+0,12 
+0,21 


! 


ß  ?9  24,64 
7  26  6,46 
7  32  24,62 
9  21     8,81 


6  38  59,12 

7  25  40,85 
7  31  59,39 
9  20  43,68 


+0,24 
+0,12 
+0,17 
+0,21 


+25,45 
+25,44 
+25,61 
:+25,64 
+25,90 


-25,76 
-25,73 
-25,40 
-25,34' 


(5) 


1  7  49,92 
1  59  27,47 
4  28    2,78 


1    7  41,85 

- 

1  59  18,61 

+0,13 

4  27  54,43 

+0,14 

-8,99 
-8,49 


Juni.  5.  nach  10^  das  Azimuth  geändert. 

Juni  5.  L.  -2",06  A;  Lange  48. 

Juni  5.  L.  -3",04  B;  Lange  47:    ' 

Juni  7.  nm  0*"  0'  die  Uhr  1'  vcfgeraekt; 

Juni  5 -Juni  26n=-0'^162,  0^+0*^17. 


1860  Jdni  «^  Jali. 


Name. 


meobaphioto 
Dtitchgäng» 


Juni. 
18t '«  4neiu 


'»t*         t  t  **^1'^       I'  t      ">•     »'*»         "»•  »  .l.A.k 


l^r«diiiete 


TS    3     s^ 


Ck>rrection. 


t  18  10^«     t  99  18,83 


OOi 


Instrum.        Uhr. 


+0^11^       «4*30^6 


thttiliH 


t  4  _    J    a.   > 


19j  f  oiuia 


24 


ft  ätieiis 


25 


/?  Virginia 
k  Arieiis^ 
&  tT^ti 
a  l^kuti  : 


26 


t 


a  Hydtae 
«  LeoiUs 
>  Virglnid 


' 

w 


a.1  t  *     A. 


i  7  i4,3t! 
t  94  84,S4 
4  87  ta^4t 


i  7  4b,14 
t  54  t^,14 
4  87  54,59 


mu^. 


+8,17 
+0,14 


+24,«3 
+S5|03 


1  69  tt0     1  ^  19,03 


WiJMMM. 


+0,13 


11  43  88,46 
I  h9  t^,71 

i  to  «,8i 


1 


11  43  26,29 

+0,18 

1  89  19,00 

+0,1* 

i  54  89,31 

+»,W 

4  1^7  54,73 

+0,14 

-14,09 

■  I 

-12,35 
-9,73 
-9,B7 
-9,« 


9  20  bl,&l 

10  1    4,57 

11  13  &r4,l3' 


9  20  43,57 

+0,21 

10    0  56,40 

+0,15 

11  iB  26,28 

+0,«  ■■ 

-8,6$ 
-8,3« 
-8,1}9 


J|Ui. 

21  «  Arietis 


1 


3|,  a  Leoiiis  ; 


(5) 


1  59    0,29 


1  59  19,29 


+0,11 


+18#i 


^        >  »    11    >  >  if  ■     I 


10  0  to,8a 


^mf 


\0    0  56,37 


■•¥»»— ^'^■-* 


+0,14       +20,35 


-^^ 


V*    ") 

r   • 

^  «  Ceti  .-. 


2  55  te^03     2  54.59,56.     +0»17     1.-32,64 


f.  - 


£i_ 


Juni  19.  um  5^  0'  den  Minutenzeiger  1'  vprg#rft«||t. 
Juli     3.  um  11^  0'  den  Minutenz«^  mk  1<  T9lBiraiA:i4] 
Juli  2— Juli  23  n=Ä4.0^S?2a»  c««4HÖ^47- 


J 


1^  MV 


H 


1^ 


Name. 


Jvll 

5|  «  Ltonii 


BeobachMer 
Meridian- 
Durchgang. 


Berechnete 


Gorr^ction. 


Instram.         Uhr. 


1»    t  27,64 


6 


*  I         >       ■    4 


10    0  56,36 


+0,14         *^1,42 


a  Ceti  : 
«Tauii  : 
f  Orionis*: 
^  tanri  : 


(lö) 
(5) 


i  55  23,d2 

4  28  18,96 

5  ^  ld)6S 

6  It  52,2ft 


2  54  50,62 

4  27  55,00 

5  7  49,73 
5  17  28,32 


+0,17 
+0,12 
+0,22 
+0,08 


7  a    Scorpii 


T 


8 


«Ceti 
fi  Orioliis 
^Tanii  : 
a  OrioniB 


» 


H»  **— 


■*♦*-* 


10 


ß  Virginia 
«  Seorpii 
a  Herculia 
«  QphiucU 


16  21  15,60]  16  20  53,82 


3  ^9 

5    8 

5  17 

5  47 


1^7« 
5,46 

43,88 
52,52 


2  54  59,68 
5  7  49,77 
5  17  28,37 
5  47  36,93 


10  i 
ti  43 
46  4^1 
17  8 
17  28 


■  i"tf  m 


«t  lieonis 

ß  Vfarginis 


I 


•      '  ; 


^0     1 
11  43 


11^7 
40|6a 
7,39 
a2,94 
43,24 


+0,32 


+0,17 
+0,22 
+0,08 
+0,16 


36,57 


10  b  56,35 

11  46  26,17 

16  20  53,82 

17  8  19,33 
17  29  29,56 


+0,14 
+0,18 
+0,32 
+0,13 
+0,14 


10  0  56,35 

11  43  26,16 


1^ 


S^*m 


-24,47 
-24,08 
-24,14 

-23,99 


-22,10 


-16^28 
-15^90 
-15^59 
-t5,75 


r»--»- 


-14.86 
-14.64 
-13,89 
-13,74 
-43,82 


+0,14 
+0,18 


^0,82 
-10,59 


«Ceti 


t  «4  47^y     ^  U  59,90 


4t27  42,21g 


4  ^7  55,24 


+0,17 
+0,12 


+12,51 
+42,88 


JnU  9.  L.  -2^54  A;  L&nge  45. 
JoU  9.  L.  -2^92  B;  L&nge  14. 


6 


18601  Jaul 


SP 

Name. 

Beobachteter 
Meridian- 
Durchgang. 

Bereohnete 
A.  R. 

Correction. 

Instmm. 

Uhr. 

h    '     " 

"Ti    f     " 

tt 

M        " 

JuU. 

15 

fi  Orionis . 

.!S    7  36^ 

»    7*49,93 

-H,2« 

+12,89 

ß  Tauri 

5  17  15,26 

5  17  2i8,55 

+0,08 

+13,21 

a  Orionis  . 

> 

5  47  23,80 

5  47  37,08 

+0,16 

+13,12 

16 

a  Leonis 

10  .0  4^2*44 

10    0  56,34 

+0,14 

1 

+13,79 

ß  Virgini» 

11  43  11,95 

tl  43  26,12 

+0,18: 

.    •"|Hl»y|WW 

Pol.  s.  p.                 (5) 

13    7  56,28 

13    8  12,48 

a  Viiginis 

13  17  37,14 

13  17  51,81 

+0,23 

+14,44 

a  Scorpii 

16  20  38,58 

16  20  53,79 

+0,32 

+14,89 

a  Herculis 

17    8    3,99 

17    8  19,31 

+0,13 

+15,19 

a  Ophiuchi 

17  28  14,39 

17  28  29,55 

+0,14 

+15,02 

ä  Ceti 

2  54  43,03 

2  54  59,93 

+0,17 

+16,73 

a  Tauri 

.  4  27  38,01 

4  27  55,27 

+0,12 

+17,14 

ß  Orionis 

5    7  32,60 

5    7  49,95 

+0,22 

+17,13 

a  Orionis 

5  47  19,51 

5  47  37,10 

+Oil» 

+17,43 

f 

17 

ä  Leonis  : 

10    0  38,25 

iO    b  56,33 

+0,14 

+17,94 

ß  Virginis  : 

11  43    7,68 

H  43  26,11 

+0,18 

+1»,26 

Pol.  s.  p.                  (5) 

13    7  0ä,Ö8 

13    8  13,34 

.      i' 

«  Virj^nift 

13  17  32,9^ 

13  17  51,80 

+0,jl3 

+19^3 

tt  Tauri 

4  27  33,92 

4  27  55,^9 

+0,i£ 

4«M6 

ß  Orionis 

5    7  28,40 

r  5'^  49,97 

+0,22 

+21,36 

. 

ß  Tauri  : 

5  17    6,92 

5  17  28,61 

+0,08  . 

*  +21,61 

20 

Ä  Ceti 

2  55  27,4Q 

2ßb    0,05 

+0,17 

-27,51 

ß  Orionis 

5    8  16,93 

5;  7  50,05 

+0,22 

-27,10 

Juli  19  den  Minutenzeig 

;er  um  1'  Yorg 

;ert^<^/. 

!    t 

1 

I 


Name. 


JoU. 


• 


21 


23 


{* 


a  Leonis 


«  Tauri 
ß  Orionis 


TT 


Augmit. 


«  Tanri 
ß  Orionis    ., 
ß  Taori 
a  Orionis 


1860  Jali'-^  Aiiglut. 


Beobachteter 
Meridian- 
Durchgang. 


I* 


I         M 


iO    1  2M7 


Berechnete 
▲.  B. 


10    0  56,33 


4  28  10,80 

5  8    5,18 


4  27  36,71 

5  7  31,09 
5  17  9,68 
5  47  17,98 


4  27  55,47 

5  7  50,12 


4  27  55,74 

5  7  50,36 
5  17  29,05 
5  47  37,48 


7 


Pol  8.  p. 
a  Virginia 
a  Bootis 


a  Taori 


w 


13    8    0,88 

13  17  30,94 

14  8  58,15 


13    8  26,53 

13  17  51,72 

14  9  18,97 


4  28  12,86 


4  27.  55,93 


8 


I 


Pol.  8.  p. 

«  Virginia 
«  Booti8 
2«  Librae 
«  Herculia 
d  Ursae  min. 
«  Tanri 


(» 


(5) 


13  ,8  43,08 
|3  18    6,97 

\l4    934,27 

14  43  26,37 

17  8  33,95 

18  17  43,78 
4  28  '  9,00 


13    8  31,03 

13  17  51,57 

14  9  18,89 
14  43.11,29 

17  8  19,12 

18  17  29,06 
4  27  65,96 


I 


Ang.  3.  den  Minutenzeiger  um  1'  Torger|&ckt. 

Aug.  1.  -  Oct-,^  n^  -p«,280j;c=/rtV7- 


i96a  AQgQSti, 


• 

Name. 

Beobachteter 

ITeridlaa- 

Dwrchgang. 

Beredinete' 
A.B. 

Ck>rrection.       1 

Instrom. 

Uhr. 

] 

n      *       -r 

'  "  '  #■-  ■' 

s^^^^ 

Aagiut 

' 

8 

ß  OrioBiB 

5    8    3,39 

5    7  50,55 

+0,23 

-13,07 

^Tauri 

5  17  42,14 

5  17  29,27 

+0.0« 

-12,98 

«  OriqniB 

5  47  50,51 

5  47  37,66 

• 

+0,16 

-13,00 

9 

Fol  8.  p. 

(5) 

13    8  38,28 

13  .8  31,88 

' 

a  Yirginis 

13  18    3,12 

n  17  5t,wr  +<n2* 

-iifit 

a  Bootis 

• 

14    9  30,39 

14    9  18,88 

+«,09 

♦4M« 

12 

a  Tauri 

4  27  53,62 

4  27  56,08 

+«,12 

+4,34 

15 

ß  Orionis 

5    7  36,29 

5    7  50,75 

+0>3 

+14,23 

ß  Tauri 

5  17  14,88 

5  17  29,50 

+0,0« 

+14,5< 

a  Orionis 

5  47  23,21 

5  47  37,85 

* 

+0,15 

+14,4« 

16 

Pol.  s.  p.  .*. 
a  Yirginis 

(6) 

13    8  19,28 
13  17  35,60 

1 

9         * 

13    8  37,02 
13  17  51,49 

+«,24 

+15,<» 

a  Bootis 

14    9    2,79 

14    9  18,78 

+0,09 

+16,M 

20 

Pol.  s,  p.  .'. 

(6) 

13    9    5,08 

13    8  39,52 

HC  Yirginis  : 

13  18  19,86 

13  17  51,45 

+0,24 

-28,65 

«  Goronae 

15  29  16,03 

15  28  48,02 

+0^ 

-28,07 

tt  Serp^nüs 

15  37  53,33 

15  37  25,29 

1 

+0,16 

-28,19 

t   f 

2» 

FpI.  b.  p*  ,: 

W 

13    8  4«,«8 

13    8  43,16 

m 

• 

< 

a  Yirginis  : 

13  18    0,97 

13  17  Pl,41 

+0,24 

-9,80 

< 

ing.  8.  L.  -1^98  A 
Aug.  8.  L.  -3^00  B 
Aug.  16.  am  IS"*  0'  d 

;  LI 

ien  ] 

^e  45, 

knge  44. 
tiüiuteBxeiger 

i'  YOigetückt. 

w 
t 

l 

« 

» 

1860  Augttst. 

SP 

• 

Name* 

BeobacbMer 

Meridiair- 

Durchgang. 

Berechnete 
A.K. 

'                       1 

'  Ck>rrection.    •    | 

1 

Instrum. 

'1 
Uhr.     : 

-h     '     ' 

h     '      ^ 

u 

4t 

AngoBt. 

25 

«  BootU 

i4    9  28,16 

14    9  18,66 

+9,m 

-f,6t 

«  CSorona« 

15  ^8  57,12 

15  '28  47,93 

+•,06 

-9,25 

» 

ce  Serpeoftift 

15  37  84,82 

15  37  25,21 

-H.« 

-8,26 

^  Unae  min.           (5) 

18  17  33,18 

18  17  23,14 

y  Aqililae 

19  89  48,49 

19  39  40,03 

+o,ii 

-8,80 

«  Aqoilat 

19  44    9,48 

19  44    0,95 

+o,u 

-8,87 

/9  AquilM 

19  48  38,61 

19  48  30,13 

+0,t6 

-8,63 

26 

a  Oirionis 

5  47  41,15 

5  47  38,15 

+«.« 

-3,16 

a  C^nis  mj. 

6  89    3,16 

6  89    0,33 

+0.» 

-3,11 

4V  vMttS   BIB. 

7  32    2,93 

7  32    0,38 

+•,4« 

27 

ß  Geminorum  : 

7  36  49,70 

7  36  47,05 

+0,06 

-2,71 

Pol.  8.  p.                 (5) 

18    8  41,48 

18    8  44,U 

a  Yirginis 

18  17  52,95 

18  17  51,39 

+0,24 

-1;80 

a  Bootis 

14    9  20,14 

14    9  18,63 

+0,0» 

-liOO 

30 

Pol.  8.  p.  :                (6) 

13    8  35,08 

13    8  45,98 

( 

1 

a  Tirglnift 

19  ii  41,54 

18  17  51,37 

+«,M 

•i-9j59 

a  Bootis 

14    9    «,54 

14    9  18,59 

+4,00 

+9,98 

«  Coroiuie 

15  28  37,77 

15  28  47,84 

+0,0» 

440,t)l    . 

<r  Serpentis 

15  87  14,90 

16  87  25,14 

+0,1» 

•flO,t)« 

a  S'coxpii 

16  20  42,89 

16  26  53,25 

+0,84 

+io;ot 

* 

' 

<f  ürsae  nun.           (3) 

18  17  10,89 

18  17  21,13 

>^  Aquüae 

19  89  29,04 

10  39  39,99 

+0,14 

+<0,«1 

«  Aquüae 

19  43  50,05 

19  44    0,94 

+0,14 

4^10^75 

fi  Aquüae 

19  48  19,14 

19  48  30,09 

+«,15 

+10,«0 

Au«.  26.  U  -^^00  A;  i 

Auge  36 

A 

Aug.  26.  L.  -1^62  B;  l 

itege  36 

i 

jUBalen-Bd.  ZIV. 

11 
2 

^0 


Wk^#' 

1860  August  - 

-  September. 

i 

Name. 

Beobachtetem 

Meridian- 

Dorchgang. 

Berechnete 
A.  B. 

Correction. 

Instrum. 

Uhr. 

h     '     -^ 

h     -^^- 

M 

• 

August 

1 

30 

a  Canis  SM^ 

6  38  47,80 

6  39    0,43 

+0,28 

+12,35 

«  Canis  milk 

7  31  47,65 

7  32    0,45 

+0,1« 

+12,64 

ß  Geminoi^an 

7  36  34,30 

7  36  47,15 

+0,0S 

+12,70 

31 

Pol.  B.  p.  :              (5) 

13    8  28,68 

13    8  46,45 

• 

ee  Yirginis 

13  17  37,59 

13  17  51,36 

+0,24 

+13,53 

«  Bootis 

14    9    4,65 

14    9  18,58 

+0,09 

+13,84 

«  Canis  maj. 

6  38  43,91 

6  39    0,46 

+0,28 

+16,27 

a  Canis  min. 

7  31  43,69 

7  32    0,47 

+0,16 

+16,62 

« 

ß  Geminomm 

7  36  30,51 

7  36  47,18 

+0,06 

+16,61 

September. 

1 

12 

«  Coronae 

15  28  50,08 

15  28  47,62 

+0,06 

-2,52 

a  Serpentis 

15  37  27,27 

15  37  24,94 

+0,15 

-2,48 

a  Scorpii 

16  20  55,16 

16  20  53,03 

+«,34 

-2,47 

o  Hereulia 

17    8  20,97 

17    8  18,57 

+0,12 

-2,5« 

13 

• 

a  Coronae 

15  28  46,11 

15  28  47,60 

+0,06 

+1,43 

a  Serpentis 

15  37  23,18 

15  37  24,93 

+0,16 

+1,60 

a  Scorpü               (10) 

16  20  50,97 

16  20  53,01 

+0,34 

+1,70 

•o  ^lerculis 

17    8  16,75 

17    8  18,55 

+0,12 

+1,68 

« 

«  Ophiuchi 

(f  Ursae  mia.           (5) 

17  28  27,15 

18  17  16,98 

17  28  28,86 

18  17  15,49 

+0,13 

+1,58 

X  Aqoilae 

19  39  37,69 

19  39  39,83 

+0,14 

+2,00 

a  Aquilae 

19  43  58,47 

19  U    0,75 

+0,14 

+2,14 

/3  Aquilae 

19  48  27,68 

19  48  29,95 

+0,16 

+2,12 

«  Geminomm  seq. 

7  25  38^76 

7  25  42,62 

+0,04 

+3,82 

«  Canis  min. 

7  31  56,56 

7  32    0,80      44),16 

+4,08 

. 

Aug.  31.  um  8^   0'  den 

Minutenzeiger 

t'  yorgerückt 

• 

11 


1860  September. 


SP 


Name. 


September. 


13 


14 


21 


22 


23 


ß  Geminoram 
a  Hydrae 


Pol.   8.  p.  .*. 

o  Scorpii 


a  Ganis.  min. 
ß  Geminorum 
a  Hydrae 
«  Leonis 


«  Ooronae 
«  Serpentii 
«  Scorpii  . 
^  Unae  min. 
f  Aqnilae 
«  Aqnilae 
ß  Aqnilae 
ia  Caprieomi 


a  Qemin.  leq. 
a  Cania  min. 
ß  Geminonun 


Beobachteter 

Meridian- 

Dnrcbgang. 


Berecbnete 
A.  JEt. 


7  36  43,42 
9  20  39,11 


7  36  47,54 
9  20  44,14 


Gorreetion. 


Instmm. 


u 


+0,06 
+0,23 


(5) 


13  8  33,08<  18  8  53,43 


16  20  46  82 


16  20  52,99 


+0,34 


7  32  24,09 

7  37  li,00 

9  21  7,08 

10  1  19,50 


7  32  1,01 

7  36  47,78 

9  20  44,29 

10  0  56,88 


+0,16 
+0,06 
+0,23 
+0,13 


W 


15  29  9,04 

15  37  46,28 

16  2t  13,92 

18  17  35,38 

19  40  0^46 
19  44  21,54 

19  48  50,54 

20  10  18,00 


15  28 

15  37 

16  20 

18  17 

19  39 

« 

19  44 

19  48 

20  9 


47,45 
24,80 
52,86 
11,77 
39,69 
0,62 
29,82 
57,21 


+0,06 
+0,15 
+0,34 

+e,14 
+0,14 
+0,15 
+0,25 


7  26  57,97 
7  32  15,86 
7  37  2,86 


7  25  42,94 
7  32  1,07 
7  36  47,86 


+0,04 
+0,16 
+0,06 


Sept  13.  L.  -3^16  A;  Lftnge  44. 

Sept.  13.  L.  -^^04  B;  Lange  49. 

Sepi  14.  nm  17^   O'  den  Minntenaeiger  1'  yorgerflckt 

Sept.  23.  -1^64  A;  Lange  40. 

Sept.  23.  -2^20  B;  Länge  89. 


Uhr. 


«I 


•f4,06 
44,80 


1 1|  v,o3 


-23,24 

-23,28 

23,02 

-22,75 


-21,65 
-21,63 
-21,40 

-20,91 
-21,06 
-20,87 
-21,04 


-15,07 
-14,95 
-15,07 


lÄ 


186&  Sepitewili^r« 

'^ 

Name« 

Beobaditetat 

MeriduLA- 

Dorehgang. 

Berechnete 
A.  R, 

Oorrection.        1 

Instrom. 

Uhr. 

- 

Jl       #        u 

Jl         <           H 

#1 

ff 

September. 

^ 

23 

m  Hfdr^e 

:    9  29  5M4 

9  20  44,34 

+0^ 

-14,73 

«  L^hIb 

10    1  11,43 

i(^   e  66,92 

+0,13 

-14,«4 

24 

a  Goroifae 

la  29    1,09 

16  28  47,4;% 

+0,06 

-13,73 

m  S^entii 

16  37  38,35 

16  37  24,78 

+0,15 

-13,72 

a  Scotpii 

16  21    6,19 

16  20  62,83 

+0,34 

-13,70 

«  Berculia 

17    8  31,67 

17    8  18,38 

+0,12 

-13,41 

' 

«  Pghiqclii 

17  28  42,12 

17  28  28,66 

+0,13 

-13,59 

tf  Unae  niii.          (5) 

18  17  26,18 

18  17  10,86 

f 

■ 

y  Aquilae 

19  39  62,64 

19  39  39,66 

+0,14 

-13,12 

«  Aqoilae 

19  44  13,57 

19  44    0,59 

+0,14 

-13,12 

ß  AqnOiie 

19  48  42,74 

19  48  29,79 

+0,16 

-13,10 

a  Gemin.  seq. 

7  25  64,56 

7  25  4a,80 

+0,04 

^1,90 

a  Canis  min. 

7  32  12,44 

7  32    1,10 

+0,1« 

*-H,50 

ß  Geminorom 

7  36  69,28 

t  36  47,88 

+0,06  ' 

,  -il,41 

u  Hydrae  : 

9  20  65,46 

9  20  44,36 

+0,«» 

.    -11,13 

a  Leonis 

lÖ    1     7,77 

10^    0  56,94 

+0,13 

^10,96 

26 

^  ß  Caniai  m}n. 

7  32    5,08 

• 

7  32'   1,16 

+0,16 

-4,09 

^  Geminorom 

7  36  51,86 

7  36  47,94 

+0,06 

-3,98 

a  Hydr|ie 

9  20  47,99 

9  20  44,40 

+0,23 

-3,82 

«  Leonis 

• 

10    1    0,44 

10    0  66,97 

+0^19 

•*3,60 

27 

a  C!oxonae 

15  28  49,88 

15  28  47,37 

+a,w  • 

-41,62 

«  Serpentis 

16  37  26,91 

1»  W  2474/ 

+P.16  , 

-?,32 

a  Scorpii 

16  20  54,84 

16  20  6^,7a 

+0,84 

-2,40 

I 

€t  Hercnlis 

17    8  20,45 

17    8  18,31 

+0,12 

-2,26 

tt  OphiucM 

17  28  30,90 

17  Si8  28,6V 

+0,13 

-2,42 

t 

d  ünae  min.          (5) 

18  17  13,38 

18  17    9,67 

m 


1860  OctolMr. 

tf         Name. 

Beobachteter 
Meridiau- 
DurehgaBg. 

Berechnete 
A  R. 

Correction. 

Instrum. 

TJhr. 

* 

h     '     •* 

h    *     " 

« 

« 

October. 

3  «  Herjculis. 

17    7  58,55 

17    8  18,21 

+0,12 

+21,54 

tf  ünae  mU. 

(« 

18  16  47,78 

18  17    7,14 

4  a  B,jdn% 

9  21  16,00 

9  20  44,59 

+0,23 

-31,64 

5  «  Goronae 

15  29. 17,55 

15  28  47,27 

■^M 

^D,a4 

aSespentia 

15  37  54,82 

15  37  24,65 

+0,16 

-30,32 

9  Soorpii 

16  21  22,44 

16  20  52,67 

+0,34 

-30,11 

«  Herculis 

17    8  46,52 

17    8  18,17 

+0,12 

-30,47 

«  Ophiuch^ 

(5) 

17  28  58,90 

17  28  28,48 

+0,13 

-30,55 

tf  ünaa  nüa. 

(8) 

18  1.7  38^22 

18  17    6,24 

>«  Aqoilae 

19  4P.    9,22 

19  39.  39,48 

+0,14 

-29,88 

a  Aquilae 

19  44  30,22 

19  44    0,42 

+0,14 

-29,94 

ß  Aquilae 

19  48  59,37 

19  48  29,62 

+0,15 

-29,90 

la  Gapricorni 

« 

20  10  2|6,82 

20    9  57,03 

+0,26 

-30,04 

12  c  Leonis 

(2) 

10    0  53,85 

10    0  57,32 

+0,16 

+3,32 

13  a  Coroi^ae 

(2) 

lj5  28  42,54 

15  28  47,18 

+0,11 

+4,52 

16  «  Herculis 

(t) 

17    7.58,65 

17    8i  18,00 

+0,16 

+19,?0 

a  Opliinclii 

(2) 

17  28    9,10 

17  28  28,30 

+0,16 

+19,05 

a  Hydrae 

(2) 

9. 20. 22,50 

9. 20  44,89 

+0,21 

+«2,18 

«  Leon^ 

(2) 

10    0  34,90 

.10    0.57,42 

+0,16 

+22,37 

October  3.  nm  19i> 

V.  4m  liianteueiger  i'  T«fg«ra 

dA 

/ 

Oct.  12  —  Nov. 

• 

5: 

n=  -0^180 

f  C«  +0M 

I. 

( 

14 


1860  Oktober. 

r 

Name. 

t 

Beobachteter 
Meridian- 
Durchgang. 

Berechnete 
A.  B. 

Gorrection. 

Instrum. 

Uhr. 

October. 

f 

h     *      - 

h    '     - 

« 

M 

18 

a  Goronae 

(2) 

15  28  18,70 

15  28  47,14 

+0,11 

+28,33 

a  Serpentis 

(2) 

15  36  56,00 

15  37  24,55 

.   +0,1« 

+28,39 

a  Hercnlis 

(2) 

17    7  49,05 

17    8  17,98 

+0,15 

+28,78 

22 

a  Hydrae 

9  20  55,48 

9  20  45,06 

1 

+0,21 

-10,63 

, 

tt  Leonis 

10    1    7,62 

10    0  57,78 

+0,16 

-9,99 

23 

y  Aquilae 

19  39  47,15 

19  39  39,18 

+0,15 

^,12 

■ 

a  Aquilae 

19  44    8,14 

19  44    0,12 

+0,16 

^,18 

a  Hydrae 

9  20  50,83 

9  20  45,09 

+0,21 

-5,95 

a  Leonis .  * . 

10     1     3,16 

10    0  57,61 

+0,15 

-5,70 

ß  Leonis  : 

11  42    2,33 

11  41  57,24 

+0,14 

i-6,23 

24 

a  Goronae 

15  28  51,27 

15  28  47,10 

+0,11 

-4,28 

a  Scorpii  : 

16  20  56,51 

16  20  52,49 

+0,30 

-4,32 

a  Hercnlis 

17    8  21,83 

17    8  17,91 

+0,15 

-4,07 

a  Ophinchi 

17  28  32,16 

17  28  28,20 

+0,15 

-4,11 

29 

Pol.  B.  p.: 

(2) 

13    8  41,83 

13    9    0,05 

.• 

a  Yirginis 

(2) 

13  17  28,05 

13  17  51,49 

+0,22 

+23,22 

' 

«  Bootii 

(2) 

14    8  54,15 

14    9  18,92 

+0,13 

+24,04 

30 

d  Ürsae  min. 

(5) 

18  16  31,78 

18  16  56,08 

• 

» 

y  Aquilae 

19  39  14,31 

19  39  39,08 

+0,16 

+24,62 

1 

( 

( 
( 

Dct.  18.  um  iS^   0«  den 
Dct.  23.  L.  -0^30  A;  Li 
Oct.  23.  L.  +0V»4  B;  I 

Minutenseiger 
Blnge  55. 
lange  54. 

1'  vorgerOckl 

1. 

• 

15 


1860  October  *- 

-  November. 

» 

?            Name. 

Beobachteter 
Meridian- 
Durchgang. 

Berechnete 
A.  B. 

Gorrection. 

Instrum. 

Uhr. 

October. 

h     '      " 

h     •      -* 

tt 

«1 

30  a  Aquilae 

19  43  35,29 

19  44    0,02 

+0,16 

+24,57 

ß  Aquilae 

19  48    4,86 

19  48  29,22 

+0,17 

+24,69 

^*  a  Herculis 

17    7  48  59 

17    8  17,85 

+0.15 

+29,11 

ff  Ophinchi 

17  27  59,08 

17  28  28,12 

+0,15 

+28,89 

d  Ursae  »in. 

(5) 

18  16  29,54 

18  16  55,68 

y  Aquilae 

19  39    9,42 

19  39  39,06 

+0,15 

+29,49 

ff  Aquilae 

19  43  30,31 

19  44    0,00 

+0,1« 

+29,53 

p  Aquilae 

19  47  59,47 

19  48  29,20 

+0,17 

+29,56 

NoTember. 

2  a  Herculis  : 

17    8  38,83 

17    8  17,83 

+0,16 

-21,15 

ff  Ophittchi 

17  28  49,25 

17  28  28,11 

+0,16 

-21,29 

<f  ürsae  min. 

(5) 

18  17  17,33 

18  16  54,90 

/  Aquilae 

19  39  59,51 

19  39  39,03 

+0,16 

-20,63 

ff  Aquilae 

19  44  20,46 

19  43  59,97 

+0,16 

-20,65 

ß  Aquilae 

19  48  49,59 

19  48  29,18 

+0,17 

-20,58 

Pol.  8.  p. : 

(5) 

13    9  23,88 

13    8  59,58 

ff  Bootis 

14    9  35,21 

14    9  18,35 

+0,13 

-16,99 

3  ff  Herculis  : 

17    8  33,86 

17    8  17,82 

+0,15 

-16,19 

ff  Ophiuchi 

17  28  44,15 

17  28  28,10 

+0,16    . 

-16,20 

d  Ursae  min. 

(5) 

18  ,17  10,28 

18  16  54,48 

5  ^  ürsae  min. 

(5) 

18  16  59,51 

18  16  53,70 

y  Aquilae 

19  39  44,43 

19  39  38,98 

+4,15 

-5,60 

ff  Aquilae 

19  44    5,36 

19  43  59,92 

+0,16 

-5,60 

^  Aquilae 

19  48  34,50 

19  48  29,13 

+0,17 

-5,54 

October  31.  um 

W    (H 

den  Minuteni 

eiger  1'  vörge 

rdckt 

• 

il6 


1861  AprS. 


H* 

Name. 

Beobachteter 
Meridian- 
Durchgang. 

• 

Berechnete 
A.  R. 

Gorrection. 

Instmm. 

Uhr. 

h     '      " 

h     '      " 

« 

4i 

April. 

2 

a  Tfturi 

4  27  37,05 

4  27  58,04 

+0,88 

+20,7« 

a  Orionis 

5  47  19,15 

6  47  40,36 

+0,20 

+81,01 

a  Ganis  maj. 

6  38  41,45 

6  39    2,74 

+0,1» 

+ZiM 

a  Hydrae 

9  20  26,05 

9  20  47,81 

+0,17 

+21,59 

3 

a  AqaUae 

19  44  33,07 

• 

:i9  44    1,53 

+0,» 

-31,74 

fi  Aqoilae 

19  49    2,19 

19  48  30,58 

+0,2» 

-^1,81    1 

a  Ajquarii 

Zi  59  10,99 

21  58  89,55 

+0,18 

'31,32    1 

a  Pegasi 

22  58  21,64 

22  57  50,91 

+0,22 

-30,95    1 

11 

ß  Orionis 

5    7  60,31 

5    7  52,52 

+0,17 

+2,04 

a  OrioniB 

5  47  37,70 

5  47  40,23 

+0,20 

+2,33  1 

12 

a  Ceti 

2  54  55,34 

2  55    1,63 

+0,1» 

+6,10   1 

a  Taori 

4  27  51,22 

4  27  57,92 

+0,23 

+6,47 

ß  Orionis 

5     7  45,80 

5    7  52,51 

+0,17 

+6,54 

ß  Tauri 

5  17  24,90 

5  17  31,84 

+0,28 

+6,66 

a  Orionis 

5  47  33,20 

5  47  40,21 

+0,20 

+6,81 

15 

• 

a  Aqoarii 

21  58  16,60 

21  58  39,84 

+0,18 

+23,06 

a  Pegasi : 

22  57  27,57 

22  57  51,15 

+0,22 

+23,36 

a  Andromedae 

0    0  49,05 

0    1  12,97 

% 

+0,28 

+23,64 

* 

16 

a  Tauri 

4  27  33,10 

4  27  57,89 

+0,23 

+24,5« 

ß  Orionis 

5     7  27,72 

5    7  52,46 

+0,17 

+24,67 

4 

■ 
1 

April  2.  um  10^    0'  die 
April  3.    L.  +4"»22  A; 
April  3.    L.  +4^',18  B; 

April  2  —  Jimi  i:  i 

Uhr  r  vorgeri 
Lange  53. 
Lange  52. 

Ickt. 

5,  c^WA 

7. 

• 
*< 

tn 


iseiiMHji.i,  I 


R 


Name* 


Beobachteter 

Mcnrkiaii- 

Ihiiehgaiig. 


Bereclinete 
A.  R. 


Correction. 


Instram. 


Uhr. 


April. 


16 


,\ 


ß  Xauri 

a  Orioqis 

(f  ürsae  min.  s.  p.  (2) 

te  Ganis  mig. 


5  17    «,jBO 

6  16  46,41 
6  38  37,39 


h     4      ^ 

,5  17  ai,79 

5  47  40,16 

6  17    7,81 
6  39    2,49 


+0,20 
+0,15 


+w,n  1 

+«4,73 
+^{4,95 


17 


a  Tauri 
ß  Orionis 
ß  Tauri 
a  Orionis  ^ 
a  Ganla  nnij. 
*'Hjdrae  '» 
ff  Leonta 
a^quarii. 
a  J^iacia  aoatr.; 
a^egaai  .. 
a  Andromedae 

y  Pegaai 

'  rblaris  :  ' 


(S) 


4  27  28,70 
6    7  23,23 

5  17    2,41 
^5  47  10,78 

6  38  33,12 
^  20  17,69 

10  0  30,43 
UW  7,6Ö 
^  ^  26,77 
1^2  {^  19,B1 
0    1  40,20 

0  6  32,81 

1  7  46,48 


4  27  67,88 

5  7  52,45 
5  17  31,7a 

5  47  40,15 

6  30    2,47 
9  20  47,62 

10  1  0,62 
21  58  39,89 
1^2  49  58,90 

0    1  13,01 

0  6    5,60 

1  7  35,03 


±?;23 
+0,17 
+0,28 
+0,20 
+0,15 
+0,17 
+0,22 
+0,18 

+«,114 
+0,22 
+0,28 
+0,22 


+28,95.. 
+29,05 
+29,09 
+29,17 
+29,20. 
+2^,76*'' 
+29,97 
-^7,J8 

-28,01 
^7,84 

-27,47 

-27,43 


i; 


•    I  • 


■ 


18t  a  Tauri  •  I     4  i8  24,26 

5  '8  18,80 
5  i7  57,93 
5  48  6,31 
*6  17  38,99 
'i  39  28,65 
«'Aquarii'    '  '     1   21  59    3,36 

AprO  17.  um  IP  0'  den  Minutenzeiger 
April  17.  L.  +3",16  A;  Lange  54. 
Aprü  17.  L.  +3",58  B;  Lange  53. 

AuMlen-Bd.  XIV. 


'a  Tauri 
ß  Orioaia 
'  ß  Tauri 
a  Orioaia 
d  üraaie  min.  a.  p.    (5) 
'a  Cania  maj. ' 


4  27  57,87 

5  >  52,43 
5  17  31,77 

> 

5  47  40,14 

6  17  8,38 
6  39  2,45 

21  58  39,92 
1'  vorgerückt 

r 


+0,23 
+i),17 
+0,28 
+0,20 

+0,15 
+0,18 


'] 


-26,62 
-26,54 
-26,44 
-26,37 

-26,35 
-23,62 


3 


19 


t 

1861  Ap^  ' 

^  Mai. 

SP 

Name, 

B^obaokteter 
Meridian- 
Durchgang. 

iMMbntte 
A.S. 

Con^^ion.         1 

Instrum. 

Uhr. 

April. 

k   1   '« 

M 

u 

i8|#«  Andromelae .: 

^     0    1  36,MI 

a    1  11,02 

+0^ 

-i3,2« 

Pokds 

1    7  4(5,W 

1 

•    t    7  3$,20 

1 

29 

a  A^oarii 

21  59    1,94 

1 
21  58  40,22 

+0,18 

-23,90 

a  Pegaii 

22  58  14,88 

22  57  5), 49 

• 

w 

+0,22 

-23,61 

1 

Mai. 

> 

91  a  Aüdmmedae 

CIO) 

0    0  44,45 

Q    1  18,53 

+0,28 

+28^80 

10 

i  §  OxioniB  . 

f^   7  2a,30t 

■ 

^   1  5t,28 

+0,17 

r+«^l 

12 

» 

a  Pegaei 

22  8^    8,09 

1^  9r  51,86 

+0,22    ' 

•-t7,06 

*  Andiome^itö : 

0    f  30,12 

0^    r  18,62 

+0,28 

-f6,ta 

0    0  22,81 

0"   e    6,15 

+0,22 

-f8,öa 

22 

1 

a  Arieliis  : 

1  59  57,95 

1 

1  h»  21,79 

+0,26    ' 

-3M1 

23 

a  Gemin.  8eq[.  : 

7  26  20,25 

!    7  25  46,12 

+0,29 

-^^ 

a  Cania  min.: 

7  32  37,99 

7  32    2,85 

+0,20 

-<9V4 

^  Gemikiornm 

7  37  25,02 

7  36  50,03 

+0,28 

,  -^p 

a  Hydme 

*     \ 

9  21  22,08 

9  20  4,7,15 

+0,17 

-46,10 

Pol.  8.  p. 

(5) 

13    8  38,28 

.  13    7  50,69 

'l              '    * 

•            » 

tt  Virginia 

13  18  29,93 

13  17  56,62 

+«,16 

-?¥' 

tt  BootiB 

1 

14    9  $6,53 

14    9  22,54 

*    ■ 

+0,24 

1 

-34^23 

April  24.  die  Uhr  stebei 
Mai  10.  nm  &  0'  die  Ul 
Mai  22.  um  0^  0'  die  Ul 

a  geblieben. 
Iir  1'  Yorgerac 
[ir  1'  YorgerOc 

kt. 

* 

•      •            •             * 

t9 


1861M»i^> 

*-  Juni. 

9           Name. 

6^ 

Beobachtete 

Mefidian- 

Dttfchgang^ 

Beredhaeto 
A.  B. 

Correction. 

Instmm. 

Uhr. 

li     '   "rf 

b    '     » 

* 

Mu. 

25|  .«r  Oendn.  4ief .  : 

7  96  i2|«5 

7  S^h  45,10 

+0,29 

-e7|2i 

a  Gank  min. 

7  32  29,86 

7  32    2,84 

+0,20 

-27,22 

^  Gendnomm 

1 

7  37  16,82 

7  36  50,02 

-H>^   , 

-27,08 

^  . 
27   «  Orioni» 

5  47  IU»,92 

■ 

5  4St  69,93 

+0,20 

-19,49 

a  CaniB  ijil^. 

6  ^9  ZU^i 

.  6  69    2,04 

•f<W* 

^19,44 

a  Gemin.  seq. 

7  1^6    4,06 

7  65  45,09 

+0,29 

-IVB 

a  Canis  «fin« 

7  62  Ki«8e 

7  62    2,83 

+0,20 

^19,26 

ß  Gemin. 

7  37    8,89 

7  36  60,00 

+0,28 

-19,17 

a  Hydrae 

9  21     5,93 

9  20  47,10 

+«.17 

-19,00 

a  Leoiis 

10    1  18,74 

10    1    0,12 

+0,22 

-18,84 

toi.  8.  p.                  (5) 

13    8  28,38 

13    7  55,83 

«  Virginis 

13  18  13,90 

13  17  55,60 

+0,16 

-18,46 

ü  BooiiB 

14    9  4M^ 

14    9  22,53 

+6,U 

-18,13 

«  Andromeda« 

t    1  30,39 

0    1  14,08 

+0,28 

-16,59 

yPegMi 

0    6  ttß/^ 

0    6    6,58 

+0,22 

-16,57 

Maria                    (4) 

i    7  67,27 

1     7  66,19 

Juni. 

r                                        * 

• 

■ 

3|  u  LeotiB 

HO    0  63,li 

1«    1    0,04 

+),22 

+6,66 

4»  AndroflRriM 

0    1    5,30 

0     1  14,32 

+0,28 

+8,65 

y  Pogasi 

0    6  57,93 

0    6    6,79 

+0,22 

+8,64 

Polari« .'.                (^ 

1     7  4^,92 

1    8    1,21 

t 

# 

«Arielii 

1  59  12,85 

1  59  t2,09 

+0,26 

+8,99 

4  «  HydtM 

9  20  36,79 

9  20  47,02 

■- 1 

+0,17 

1 

+10,06 

1    Mid  33.  L.  +2«,58  A;  I 

iänge  51. 

• 

1    ]bi23.  L. +2V4S;1L 

*ttfi  «0. 

■ 

1 

(90 


'1861  Jrini:*  ^ 

«• 

Naiue« 

>                 1 

Beobacbteter 
'  Mendian- 
Durdkgpuig. 

• 

.Bcarechnete 
A..B. 

.pp^wction.       1 

Instrum. 

Uhr. 

V.                                                 ".       • T^— 

Juni 

h      *      -r 

h    '     ^ 

H 

1 

4|.aLeoids'        .        ' 

10  >  0  4#,M 

iö  •  1    0,03 

■ 

+»0,1» 

1 

7 

1 

« Hydrae                (10) 
a  Leonis 
•iip^Bootis      ■' 
it  Androniddaa       ' 
Polaris    '     ■   .          (5) 
ä  Arietis'  -   ' 

9  21  26,43 

10    1  39,28 

4410     1,1« 

'  «     1  51,* 

4  •  8  32;d2 

i  59  59,2fl 

9  20  47,00 
10     1     0,00 
14    9  22,48 
0    1  14,45 
4     8    4,83 
i  59  22,20 

+0.19 
+0,19 

+o,ijr 
+d,«  - 

+*,■*» 

-39,62 
-39,47 
^8;87 
-ä7,44 

• 

-37;2l 

r    .  .  . 

8 

< 

la 

a  Hydrae 
ä  Leoais 

1 
9  21  23,02 

10     1  35,8§ 

9  20  46,99 
10    0  59,99 

+0,19 
+0,19 

'; 

1          » 

-39,06 

1       •      ^ 

a,  Ganis  fug« 
«  Hydrao.c  . 
a.3ootis         .  : 

1 

a  Arietis 

l 

9  2i    5,49 
14  .  9  40^12 
;1  ^9  38,38, 

■ 

P  6  ^p    2,03 
r  9  ^0  46,95 
44  1,9  22,44 
.  1  p9  2)^38 

+0.19. 

+«fc*». 
+0,19; 

+0,20 

-49,17 
.rl8|73 

.  -^7,87 
.j-46j20 

Polaris                     (6) 
.  9  Arietis                '\*- 
•»  Ceti     '•.  .. 

1    8  15,52 
r  1  «9  34,79 

12  05  14,78 

f.       II         ; 

1     8  10,32 
<«l(5e  22,41 
1 2  65    2,40 

+0,20  i 

+«il0r:'. 

*dl2^8 
•  -^2^6 

18 

1 

«  Hydrae  : 
tt  Leoms   ' 
tt  Boütis 

9  io  47,65 
16  ^1     0,61 
14    9  22,24 

'  9  ^0  46,92 
10  ^0  59,91 
14  ^^,44- 

+0,19 
+0,19- 

-0,^2 

'-tf;70 

-0,92 

4 

Juni  4.  um 
Juni  7.  L.  - 
Juni  7.  L.  - 

Juni  7  — 

IP  0'  die  Ül 
-1",48  A;  L 
-1",26  B;  L 

Juni  21:  o 

lir  1'  voigerüo 
änge  43. 
änge  43. 

i  =  -0",0033 

kt. ' 

,0«  ^u+b.y 

r     rf.V 

Sti 


M 


.I.1861..J(Aiir>  r 


N 


ame. 


'»•  . 


^  Ddrchgaof» 


Bececnnete 


Juni 

I8|  «;  Cfronaq  \ 
a  fifrpentil 
Polaris 
a  Ariekis 


'      r 


(ö) 


a  Ceti  : 


' I .  ■• 


y\ 


I     ii  . 


#6  »  JhsH 

.  1    8    7,62 

1  59  20,53 

2  56    0,42 


OorrecUon. 

/ 


Instnua. 


i    Ii 


^  m  11,54 

M  «  28,92 

1    8  13,90 

1  59  22,53 

2  55    2,50 


+0,24- 

+0,20 
+0,18 


p 


Chr. 


-Kl» 


19 


■   ' 


0 


ft  Hydlrae 
a  Leotis 
ß  Leoais 
Polaris 
a  Arieftis 
«  Ceti 


l-iu. 


9  20  43,95 

U  41  57,12 
(5)   1  8  4,12 

1  ^9  17,6  j 

2  54  59,90 


9  20  49,91 
iO  .  0  59,90 
11  42  0,48 

1  8  14,89 
'  1  59  22,56 

2  55  2,52 


Ii 


+0,19 
+0,19 
+0,19 

+0,20 
+0,18 


+3,17 
+5,96 


M       I    ■  II       t|  I   ■         f 


i-X 


2a 


.    S^eti^      .,^^,  ; 


ff  &ydrae 

tc  Leonis 

t 

p  Leonis 
Bs^ris 


;i 


^  1. 


<9) 


a-'fiydiraeirt,'  i- 

ff  TiflnAifl      .  .   . 

^  Jieoiiis^j  f^  ; 
Polaris    «. 


'M    t»f 


I      I 


"9  iÖ  40,44 
It)  '  b  53,16 
11  4  t  53,50 

1  rv  öi,» 

.  1  59  13,57 
2  54  53,5i 


'9  20 

10  0 

11  42 

n  *8 

i  59 
Z  55 


46,91 
59,90 

0,47 
15,90 
22^9 

2,55 


I*    f— .     t»v 


■vr-r- 
^9  tO  99^80 
lü    0  49^ 

vi  7*^M* 
1  59  10,14 


9  tO 

10    0 

1  59 


+0,19 
+0,1«  ■ 

+o,tt 

■ 

+0^ 
+0,18 


4-6;2s 

+6,55 
+9,79 


^ 


+8»at  .{ 


21 


•  «• 


f 


«  Arieüs 


'.-'f 


.«i 


4«,9I 

0,46 
16,87 

22,63 


+0,19'  . 

+0,19 

+0,19. 

+0,20 


>+9^f 
+10,07 

+12,2i 


22 


2a  Librae 


.1 


?■'' 


14  43t>Vlt:(4  46 


) . 


Tl,-(f  --^-i  ; 


i .' 


.    > 


TTTT 


:•».  r. 


t. 


+0(lt" 


1-  •• 


+13^1 

S  i        J 

■  ■ 


m 


1861'fdBi><^'JaU. 


Name. 


^ 


3eobi|cltMsr 

Hendiui<> 

Dfuchgiuig. 


Jani 
2^  0  Oorona« 


TT 


•       U 


4««  14^ 


Jlcpürhnoto 


Goi|:66tio]L 


Instnun. 


t     u 


4S  «f  »8»9i 


04 


+O,t0 


«f44,29 

^4,-Ot 


2i 


«  Arictis 
«  Ceti 


1  59    1,00 

2  54  40,88 


1  >»9  tl,7S 

2  '55    f , 


+0|20 
+0,18 


+21,51 
+21,«0 


JuH. 


«  Arieitii 


1  5tl  41,46 


1  59  n,99 


+0, 


" 


-18,67 


«  Ceti 


•»-1- 


I  O»    »T    »' 


2  55  14,96 


<  ii   ■^^»»^^i»^ 


2  K  i,n 


l>     V 


+0 


,18  I  ^la^t 


]  *   I'   >      n      t 

-11,36 
^11,16 
-10,97 


«  Hydne 
a  Leoftis 
/}  Leoiis 


O»    W    '>» 


■*  rt" 


9  20  58,04 
10  1  10,80 
U  42  11^13 


■r^ 


9  20  46,65 

10  0  59,82 

11  42    0,33 


mm     9  m      »I       m 


+047 

+0,17 
+0,17 


•""••-^-^»i 


8 


ß  LeoHis 


I     iiMi^a 


10' 


d 


a  Ceti 
«  Tmirt 


*  I. 


18  : 


I"  % 


i^A**«*< 


fl  «1  ia,4K  II  42    0,29 


+0,17 


+4,63 


2  56    1,8^ 
4  28  57,25 

6  68  90^66 

»,  • 


^HtttmmJ^mm^^ 


«•AMMM^kihi 


2  55  3,12 
4  27  ^81 
•  67  40,45 


ii    iit    ( 


+0,18 
+0,17 

+0,17: 


1 


-58,89 
-88,61 
*M^34 


11 


a  Hydraä  .  * 
ß  Leonis 


9  21  44,51 
il  12  67,51 


9  M  46,84 
11  42    0,26 


+0,17 
+0,17 


-57J84 
-57,42 


Juni  24.  L.  -0^38  A;  Lftnge  38. 

Juni  23.  L.  ^',04  B;  L&nge  38. 

Ulli  24.  ofll  9P>^  di6  IHir  1^  mtMÜkü : 

Juli     9.  di6  Uhr  stehen  gebliebet;  wieder  vü  Oeng  feMil 

Juli  l  —  Juli  28  11=  -H)*,083;  e  s  -H)^17. 


Name. 


roll 


H 


Pol.  1.  p, 
«IbgiiiB 
«CM 
«iMri 


<•) 


Beobftchtetav 
Meridlaa- 

l>ltfCllga]lg; 


Berecbntte 
A.  B. 


r^ti 


I     «i 


ti5i    $,15 
4tf  51,84 


Gorrection. 


Instram. 


Uhr. 


-f0,20 
+0,18 
+41,17 


12 


•  iMOnti  i 
ß  iMok 
Pol  t.  p. 
«  TOrflalt 
«  Taarl  : 


11  «  83»i3 

13  1A4B»59. 


i.lft  A»9,7* 

+0,17 

11  «   MS 

•i^r 

,«    8134,7» 

19  i7SS,S3 

+•,» 

,   4  V  5$,8« 

+0,17 

-53^6 
^,01 


Idl  /^  Leonis 


»  lH^i   fl    I  i»n^i>wi^ 


U  42  50^1 


>*  9 


11  42    «,24 


+0,17 


-4»,w 


>i>lilH     II       I 


«Ceti 
«  TMri 


4  28  42fift 


k        w  »  n   ■         >  i^»* 


m 

la    9  24,20 


9  56    5,24 
4  27  58,52 


+0,18 
+0,17 


^44,40 
-43»77 


«••^i"iip->^w« 


15|  *  Leonlfl 

i  Pol  b.  p. . 

«i'Virgiiiss 


W 


ftO  0  55,75 
ta  8  37,46 
IS5  27  55,20 


+0,17 


+0,20 


a2,»3 


hK^2I 


17   «  Obü 
a  Tfturi 


18 
19 


-^ 


«/Bauri 


I  ■  I   ■  I  .Afc^^**«^ 


^««M> 


J:  55  35)8t 
4  28  32,21 


1:55    5,33 
4  27  5MQ 


r    "      f>i     »u-  t 


1—1 1  ^    ■>      *  t 


»»     .»«i».. 


+41,18 
+4^1 


-33^81 


4  »284»     4  1155,03 


i 


I  ■  1     ti        i  »       » 


^* 


w       Iw 


+^1* 


•»n#a 


li    ii>i    ■> 


p  Leonis 


10    f  28,V4 
If  42  28;73 


10    tf  55,78 
lf4!^    0,15 


1 1 


'& 


\- 


+4»,ir 

+0,17 


i  .   ' 


k   ^ 


-29,oa 

-*8,^i 

-  l 


liM.  X»} 


s 

1    ■  *      •    1 

Name. 

B^ba^tet^r 
'  Meri^aii-  * 

1 

t 

Berechnete 

Gon^ction. 

'.1                 ,        ,  •        ' 

Üurchgaiig^ 

Instrum. 

Uhr. 

•*                             » *                         * 

i,.!'  * 

*ll    if'       « 

4/ 

U               1 

Joli. 

• 

1 

,            1 

19 

Pol.   8.  p.                       W 

is  §  H«i 

IB    SU<,8$ 

i 

A 

■  ft  Tirginis  ■             » 

'  181  M  23,45 

18t  19i  55,16 

+0,20 

.  -26,49 

R  Cleti         !   - 

r  5S  2M^ 

<   8  51    3,39 

+0,18 

-86,40 

'*iTÄurl    ••>|     .»' 

:   1^  28  28(i|lc  4^2t  51»,0« 

+0,17 

-  *J6,I7 

20 

• 

<)|i  LeoniB  v    «'  . 

•  M  4|i  24^t 

'  m  m  9,18 

+0,17 

-   ^,$6 

v:     11     ,n 

•4*  M   ; 

? 

..    .1  > 

22 

/9  Leonis 

(1  42*  IV« 

l^i  Ä^    0,17 

+0,17   "^ 

'-lt,49 

Pol.  8.  p.  "'  '             (5)^ 

lä'   V    6,77 

13    W  43,97 

•w  ^ 

' «  Tirgiliis  *  • 

IT  1^  12,44 

'  13  iV  55,12 

+0,20  • 

'•-^7,52 

25 

'«taurl    ;       '        '' 

4  2b'    3,32 

'4^2^59,23 

+0,17 

^'1^4,26 

i?  ürio^i8 

5    T  57,34 

5    7U3,27 

+0,«' 

-4,27 

'ß fSmxn  :r\..i       ,    ■ 

1^  17  36y7» 

'5  f7  32,81 

4-0,16 

;  -Afih 

.,.  .           .  1  •         ^ .  • 

",4 

*'rV  ^ 

2e 

«  Taurt 

^  27  tW,^ 

4  rr  59,26 

+«,t7 

-0,72 

'^p.'Bnonis  .'  <  . 

.   ^b   tV58^ 

6   «9  58,30 

+0,20    1 

^/58  . 

1 

/9  Tauri                    ^ 

;   ^  »  3843 

;  6  19  32^ 

+0,16    . 

40,45 

1 

:«(^Orionis  •       ;        *) 

a  €148^8 

.  Hl  €i  40,80 

+0,17.. 

•  .^,36 

L 

1 
-/« 'Tauri     •:  «> 

^ä  27  52)88 

:  i4  S7  59,32 

+0,17 

4J6f23 

I2» 

Pol.  8:  p.                  (6) 

t3    8  41,78 

13    8  49,62 

1 

^«iTirgiiiisn  «>  . 

'  t»  «7  *tfi9 

Ift  t7  55,04 

+0,22 

+7^ 

1 

a-BooUfi 

14    9  14,06 

14    a2M2 

+043. 

+7,73 

1 

i«,Herculi^. 

\7  fi.  «r?8 

^7  .^  22,17 

+0,15 

,  ,+«.?* 

1 

«  Ophittclu^  ,   ,      .1 

17  i^  84^1 

.  H  ^  3Mi 

+0,18 

W* 

i 

Juli  2»  —  Oct  22  n 

=  -0%178} 

c=+0V7 

• 

1861  JoU/.-^  Allgast. 


£           Name. 

Beobachteter 

lUdridian- 

DUfcbgiingj 

Correction. 

1  - 

Instnim. 

Uhr.. 

JoU.         i 

\ 

.  Jl     j«       W    V* 

h       '      " 

4« 

..!        •    /. 

29  <f  fJmß  ttkL  ; 

<ß) 

i  »Vi  t^9 

16  n  12,03 

.  .  '        ) 

«Taui!    ^.  , 

4  n  49^ 

4  37  59,39 

+0,U' 

*VÖ 

ß  OrioAis 

■ 

.3    t  49^43 

:  41  ^  59^ 

+aßt. 

*^9f7dl 

jJTAuii    ., 

1         *■ 

'    .5  t7  22)99 

^  17  32,93 

-H>,12  ( 

*^^4l 

«  Orioliis ': 

ii.i,  i 

.8  47  30|62 :    3  47  40,87 

+0,16 

4^9^91 

11  41  49,14 

11  42    0,10 

+0^ 

+1^,«2 

F^.   8.   p.  : 

w 

13    0  38^2 

13    8  50,63 

'    •-    .      " 

ff  YiTgmis 

'  t 

M  17  43^8 

19  17  59^ 

40,22 

+10',B8l 

«  Herenlift . 

- 

17    8  lO^SI 

17    8  22,18 

+0,16 

4.ti^7d 

u  Ophiucbl 

\    • 

V  17  28  29^83 

17  28  32,80 

+0,15 

4^1^82 

&  ürsae  mtob 

<«) 

16  19  58^99 

16  17  11,77 

t 

•  1  ■      •> 

a  Tauri 

*  ' 

.4  29  45>89 

4  27  59^36 

+0^14 

+13^8 

p  Orioikis . 

1 

.    .5    7  40»09 

5    7  53,40 

+0,21 

:  ^3fi^ 

^  Tauri 

* 

;S  17  19^1 

,  n  17  32,98 

+0,12 

-ffiSHlä 

AQgttSt. 

I . 

•  •       V 

i 

•    :\  ..  '\i 

1  «  TauiS    . 

1 

:4  2?  38^64 

.4  27  59,44 

+0,14 

4<ao^6l 

2  ^9  Leonis     '     ' 

..' 

'  ii  ii  Ü^i* 

11  42    0,09 

+o,a 

+Til,8< 

4  n^Iäori 

•  i 

4  27  29,10 

4  27  59,54 

+oit* 

+ii;Bo  • 

/»(^rtoiiis 

9    7  22,04 

5    7  53,53 

+0,21 

+31,«^ 

/9  Tauri 

1                                *           • 

: 

9  17    1^4 

6  17  33,12 

+0,12 

■+IM^  • 

JuU  29.  L.  "1",10  A;  LS 
JuU  28.  L.  -^1",22  B;  La 
Aug.  4.  um  6*»  0'  die  ük 

knge  37. 
oige  37. 
r  1'  ^igerack 

t. 

1-'       ■               • 

AiuiftleB'-Ba.XIV, 


.1861  Aiii^st  i  r 

1 

Name. 

X  ]          ....    •; 

B^eobajßhtetor 
,  Meridian- 
Dtirchgang. 

•         • 

Berechnete 

•VA;.«. 

Gorrection. 

Instrum. 

Uhr. 

» 

♦  • 

'hu'      **  '- 

h  :1  '        '' 

u 

M 

August.     - 

*               1 

5 

a  Hercülis 

« 

\  VI  %  48^t 

13    fi  2240 

+<M» 

-26,86  . 

u  QphiucM: 

• '  , 

11  as  ö9;28 

IT  26  32,56 

+0,16 

..  -^26,82 

cT  IJrsae  milk 

■w 

tS  t7  36^ 

18  17    9,91 

^ 

1         i 

p  Orioais:.. 

•  '   - 

:d    <]8  I8y$l 

3   7  53,56 

+0,21 

•'  *-25^16 

?  Tauri     ' . 

•   . 

.    ;5  17  57^fl[e 

^  17  3p,15 

+0,12  = 

-124)96 

u  Orionia 

r 

5  48    5,76 

5  47  41,05 

+0,16 

-24,87 

6 

• 

p  Leonis 

11  42  33^0 

H  ^    0,q6 

+0,14  r 

-29,98 

Pol.  s.  p. 

w 

13    9  19,76 

13    %  56,23 

«    t 

•'.'  ^.. 

aTirginis  .  ■>  \ 

'    .     , 

18  la  18,50 

18  1?  54,95 

+0,22 

^  -^3,83 

tt  Bootis     ' 

» 

14  :9  45,31 

14    ^21,81 

+0,13 

i    ^3,63 

a  Herculig 

•     r 

.  17    %  45,09 

n   ^  22^08 

+0^151 

-23,16 

if  ürsae  min^  . 

(5) 

18:  17  31(47 

H»  17    9,61 

i 

p  Orionis  i 

• 

.5    8  14y92 

.5  <7  53,59 

+0,21  ; 

.*«1,54 

jS-Tauri 

.    .      * 

^  17  54,45 

;a  17  33,18 

+0,12 

-21/39 

11 

«  Tauri 

4  28    3,56 

4  27  59,75 

+0,14 

-3,95 

/JOiionis      '  . 

• 

5    7  57^5 

►5'  ^7  53,72 

+0,21    : 

^Zfii' 

/»  Tauri 

5  17  37,05 

5  17  33,3^ 

+0,12 

-3,83 

«,  Orionis  : 

•i;  ,j 

,5  4?  4^,8ft 

;5  4?  41,20 

* 

+0,16 

.      -3,84 

• 

12 

n  Canis  njim, 

.T^2   i?.»? 

7  32    8,42 

+6,17 

-feO,28, 

14 

•«  Bpotis  ^ 

1 

.    1 

14    9  16jB4 

14    9  21,69 

+0,13 

« 

+4^72 

Aug.  7.  L.  -0«,80  A 

• 

;  Länge  28.              .'.'■  ..  /-l  : /,  <<:  •  •      .1 

.  • ' 

« 

Aug.  7.  L.  -0",84  B 

;  LS 

^nge  27. 

■  ••  •■     i.  1  • 

'•'    >■'    •!    -la  1   \ 

MC»»»             1 

<  l        i  .  .        1      -        1  i 

]    • 

\  \  r      .' 


^ 


1861  Ao^ttsi 

1 

y            Name.     . 

Beobafhtet«r 

]i(endian- 

Durchgiuig. 

Berechnete 
A.  R. 

Gorrection.         1 

Instrum.  1 

Uhr. 

h     '      «        b     *      « 

M 

M 

AugttBt. 

« 

16   «  Tauri   • 

4  21  45;97 

4  it  59,91 

+0,1* 

+13,80 

ß  Orionis ' 

5    t  89,84 

6    7  53,86 

+0,81 

+13,81 

^Tami        '  . 

6  17  19,41 

5  17  33,50 

+0,12 

+13,97 

a  Ononis 

b  47  27,13 

5  47  41,34 

+0,1« 

+14,05 

*  * 

18  ßOrum  i' 

S    7  37,06 

5    7  53,92 

4 

+0,21 

+40,73 

ß  Tauii  :     ' 

5  17  12,59 

5  It  33,56 

+0,12 

+20,85 

'«f  Orions  <   •  , 

«                               ♦    ►                                 • 

5  47  20,8t 

5  47  41,39 

1 

+0,16 

+20,86 

19   Pol.  B.  p.  '   '            (5) 

13    8  47,48 

13    9    5,99 

•       • 

a  YirginiB                 (5) 

13  17  32^54 

13  17  54,82 

*               1 

+0,22 

+22,06 

a  Bootis 

14    8  59,28 

14    9  21,62 

+0,13 

+22,21 

2  Librae 

14  42  52,23 

14  43  14,60 

+0,24 

+22,13 

a  Coronae 

15  28  28,23 

15  28  50,75 

+0,14 

+22,38 

a  Serpentis 

15  37    5,83 

15  37  28,36 

+0,16 

+22,37 

d  Ursae  min.            (5 

•             < 

18  16  42,87 

18  17     5,31 

1 

i 

*      • 

21    a  OrioniS' 

5  48  10»29 

5  47  41,48 

+0,16 

•^28,97 

22   a  Goromae 

$5  29  18,093 

15  29  50»69 

+0,14 

-27,54 

u  Serpenü» 

15  37  55,74 

}5  3?  28,31 

+0,16 

-27^9 

ß  Orionis 

5.8  10,50 

,5    7  54,04 

+0,21 

-25,67 

ß  Tauri      !   . 

5  i7  59,27 

5  17  33,69 

+0,12 

-25,70 

Qrioms    .... 

.5  48    «,90 

5  47  41,51 

+0,1« 

-25,61 

Aug.  19.  L. ^;-1^44  A;  L 
Aug.  19.  L.  -1^64  B;  L 
Aug.  19.  um  19^    0'  die 

Auge  33. 
änge  33. 
Uhr  1'  vorgex 

*                       1 

> 
i                                     * 

t 

*■ 

- 

^ 


^1  Aagliat. 

- 

SP 

Name. 

• 

Beobachteter 
Meridian-  . 

• 

Barchgang. 

Berechnete 
A.  R. 

Correction.        1 

Instrnm. 

Uhr. 

*   .                                                                                                                                                                                                         ■ 

li     «      *. 

n    •     - 

IV 

u    - 

August. 

i^i 

fv.  jCprona« 

4»  »9    0,9« 

«S  »8  50,60 

+0,14 

-10,53 

a  ßf  rpeii1|^9 

15  97  ^99 

(6  97  28,23 

+0,16 

r*$0,ö!J 

, 

fi  Priopis 

i  47  #,W 

6  47  41,65 

+0,16 

-8,4? 

28 

Pol.  «.  p.                 (5) 

18    e  13,60 

13    9  11,88 

m 

«cVirgliniEi 

i3  18    1.80 

13  17  54,73 

+0,22 

-7,35 

( 

«(  Booüs 

14    9  28,4» 

14    9  21,49 

+0,13. 

-7,10 

^  Librae 

14  43  «1,2^ 

H  43  14,47 

+0,24 

-7,0« 

a  Coronae 

15  28  67,35 

15  28  50,58 

+0,14 

-6,91 

a  Serp^ntis 

15  37  84,89 

* 

15  37  28,22 

+0,18 

-ß,83 

cf  Ursae  min.           (5) 

18  17  11,10 

• 

18  17    2,10 

* 

y  Aqailae 

19  39  49,12 

19  39  42,99 

+0,16 

-6,29 

tt  Agullae 

19  44  10,14 

19  44    4,06 

+0,16 

-6,24 

ß  A^uilae 

19  48  39,30 

19  48  33,16 

+0,17 

-6,31 

a  OHopis 

5  47  46,26 

5  47  41,68 

+0,16 

-4,74 

ä  Ganiß  maj. 

6  39    7,71 

6  39    3,25 

+0^24 

-4|79 

a  Gem^n.  seq. 

7  25  50,72 

7  25  46,27 

+0,11 

-4,56 

a  Canifi  min. 

7  32    8,06 

7  32    3,75 

+0,17 

-4,48 

< 

ß  Geminoram 

t  96  fi5,25 

7  96  51,04 

+0,12 

-4,43 

29 

Pd.  8.  p.                  (S) 

13    9  itfit 

13    9  12,56 

• 

«  Virginia 

19  17  58,14 

19  17  54,72 

+0,22 

-3,64 

«r  Bootfls  ' 

14    9  24,71 

14    9  21,48 

+0,13 

-3,85 

'  ^  Coro^ae 

15  28  58,64 

15  28  50,56 

+0,14    • 

J^3,22 

IT  Serppntls 

15  97  91,90 

15  97  28,20 

+0,16 

^      -^,26 

. 

d  üisae  mia.           <6) 

18  17    4,41 

18  17    1,68 

- 

>/  Aquilae 

19  39  45,43 

19  99  i%fi»f 

i«K^9j 

-m 

Aug.  28.  L.  -1^78  A;  L 

ange  38.                         •    • ' 

•  ■*.        ^1 

4 

Aug.  28.  L.  -2M0  B;  L 

ftnge  97. 

»  T            •        *       ■                * 

» 

1861 

Angliai  *^  1 

Biptember. 

3» 

Name. 

Beobacbtelet 

Meridian- 

Dorchgang. 

Berechnete 
A,  R. 

Gorrection. 

Instrum. 

Uhr. 

• 

h     '      " 

h     '     - 

« 

M 

Aagust. 

■ 

*           « 

29 

a  Aqailae 

49  44    «,47 

19  44    4,15 

+0,1« 

T-2,68 

f  Aqailae 

11  4S  d5,M 

19  48  33,15 

+0,17 

-2,66 

a  Oriouis 

5  47  42,59 

5  47  41,71 

+0,16 

-1,04 

«  Ganis  nmj. 

0  39    4,0^     0  39    3,28 

+0,24 

-1,00 

30 

a  Bootis 

14    9  2I,(H 

14    9  21,46 

+0,13 

+0,32 

a  Coronae 

16  28  49,96 

15  28  50,54 

+0,14 

+0,45 

a  Serpeniis 

15  37  27,01 

• 

15  37  28,19 

+0,16 

+0,42 

31 

■ 
Pol.  s.  p.                   (5) 

* 

13    9  11,;26 

18    9  13,77 

r 

«  Vii^init 

13  17  50,77 

13  17  54,71 

+0,88 

+3,72 

a  Boolis    ' 

14    9  17,30 

14    9  21,45 

+P.« 

+4/» 

<f  Ursae  miii.           (&) 

18  16  53,47 

18  17    0,84 

September. 

1 

a  Orionis  . 

5  47  31,79 

5  47  41,80 

+0,18 

+9^85 

2 

a  Canis.  maj. 

6  38  53;24 

6  39    3,35 

+0,24 

+9^87 

>^  Aquflae 

19  89  30,88 

19  89  42,93 

+0,1« 

+11,89 

Iß  Aquilae     ' 

19  43  51,87 

19  44    4,01 

+0,18 

+11,98^ 

ß  Aqailae 

19  48  21,00 

19  48  33,11 

+0,17 

+11,94 

5 

tf  Canis  rai^; 

6  8$  49,75 

•  89    3,38 

+0,24 

+13,39 

a  Ganig  maj. 

6  38  39,04 

6  39    3,46 

+0,24 

+24,18 

«  Ganis  min. 

7  31  39,38 

7  32    3,94 

+0,17 

+24,39 

ß  Geminorom 

7  36  26,68 

7  36  5t,?6 

+0.12 

+24,46 

•. 

30 


1861  September/    > 


Name. 


September. 
6f  Pol.  8..p.  :• 
a  Virginia  : 


11 


a  Canis  maj. 
a  Gemin.  seq. 
ä  Canis  min. 
^fi  Geminorum 


12 


a  Goronae 
a  Serpentis 
a  Canis  maj. 
€1  Oemin.  seq. 
a  Canis  min. 
ß  Genünorum 


13 


Pol.  s.  p. 
a  Virginia 
cc  Bootis 
a  Coronae 
tt  Serpentis  < 
y  Aquilae-    « 
«tAquilae 
ß  Aquilae^ 
a  Canis  maj. 
a  Gemin.  seq. 


Qeobacliteter 
Meridian- 
Durchgang. 


i^ 


.^mt. 


ity 


13    '8  56^88 
13  17  20,28 


Berechnete 
A.  R. 


13  3  16, 
13  17  54,67 


I 


6  39  18,56 

7  26  1,75 
7  32  19iO& 
7  ^7  6,33 


JJL. 


6  39  3,62 

7  25  46,68 
7  82  4,09 
7  86  51,43 


Correction. 


Instmm. 


tt 


+0>22 


Uhr. 


u 


4^5,17 


+a,24 

+«,11 

+0,17 
+0,1» 


-15,18 
-15,18 
-15,13 
-15,02 


15  29    3,97 
15  37  41,87 

6  39  14,99 

7  25  58,18 
.7  32  15,53 

7  37    2,86 


15  28  50,30 
15  37  27,98 

6  39    3,65 

7  25  46,71 
7  32  4,12 
7  36  51,45 


+a,14 
+0,16 
+0,24 
+0,11 
+0,17 
4^,12 


-13,81 
-13,85 
-41,58 
-11,58 
-11,58 
-11,53 


(5) 


13  9  28,00 

13  18  5,07 

14  9  31,64 

15  29  0,41 
15  37  38,12 
19  89  52,38 
19  44  13^0 
19  48  42,52 

6  39  11,71 

7  25  54,59 


13  9 

13  17 

14  9 

15  28 

16  37 
19  89 
19  44 
19  48 

6  39 

7  25 


20,53 
54,63 
21,29 
50,28 
27,97 
42,80 

3,88 
32,98 

3,68 
46,75 


+0,22 

-i0,6« 

+0,13 

-10,48 

+0,14 

-10,27 

+0,16 

-10,31 

+0,16 

-9,74 

+0,16 

.  -9,67 

+0,17 

-9,71 

+0,24 

-8,27 

+0.11     . 

-7,95 

Sept.  6.  um  14»»    0'  die  Uhr  1'  vorgerückt. 
Sept.  13.  L.  '-1",64  A;  Länge  41. 
Sept  13.  L.  -l«,Qfi  B^Länge  41. 


fil 


1Ö61  SepItariMor  r*- lOctober.. 


i 

Name. 

*                         1 

Beobachteter 

Meridian- 

Durchgang. . 

Berechnete 
•  A.  R, 

» 

Gorrection. 

«        • 

Instrum. 

Uhr. 

September. 

b    .*      "• 

1 

ti 

44 

13 

u  Ganis  nfiti. 

7  32  llySO 

^  32    4,15 

+0,17;, 

..    *7,92; 

ß  Qeminoram. 

.    %  38  59,19 

r 

.    T  36  51,48 

1 

+0,13! 

.     *      T 

-7,83 

18 

a  Üenün.  seq. 

r«J  97,27 

7  25  46,90 

+«,11 

+9,52 

^'Ci^is  DüH;          i* 

'     t  ai  54)45 

t  32    4,28 

+0,17 

+9,66  < 

19 

ß  Geminoram. 

\T  U  41,83 

7  36  51,63 

+0,« 

+^68 

er  (}emin.  seq. 

7  29  33,64 

7  25  46,94 

+0,11 

+18,19 

«  Ciinis  min. 

7  31  50,69 

7  32    4,21 

+0,17 

+13,15 

ß  Ceminoram. 

1  36  38,25 

1    7  30  51,66 

+0,18. 

+13^29 

u  Leoms 

.  10  «0  46v89 

• 

1«    i    0,27 

+0,15 

+13,73 

30 

a  Goro9ae 

iS  id  59,49^ 

h  ii  äo,02 

+0,14 

-io,oi 

ff  Soorpii 

:.  .-          L  —  -   — 

16  21     6,56 

.•1 

16  20  $6,56 

+0,«» 

-10,29 

...        1  • 

Oißtober.               ' 

• 

»     t  • 

1 

1 

a  Goronae 

19  28  56,92 

15  28  9i0,02 

+0,14 

-6,66 

'ir  Serpentis  '•    • 

• 

18  37  34,2« 

19  37  27,74 

+«,iS  < 

3 

«  Coronae    "  •" 

'  15  !^8  49,15 

16  28  49,98 

+0,14 

+0,69 

a  Serpentis 

it  Si  26,912 

15  ä7  27,71 

+0,16 

+0,63 

ä  äerciüis     * 

17  'ö  19,99 

17    6  21,12 

+0,15 

'  4-0,«» 

a  Ophiachl 

17  28  30,51 

17  28  31,60 

+e;i5 

+0,«4 

<f  UrsalB  min.           (5) 

la  Id  45,97 

18  16  47,06 

i 

>       : 
1  .    ..   . 

1 

1 

3ept.  19.  um  iV  0'  die  1 

1 

[Ihr  l'Voigen 

ickt.'  •'-' 

."4    '  •        1   :  / 

• 

• 

i 

4861  OMriwr. 


SP 


Name. 


Beobachtetor 

Meridian- 

Dutchgaag. 


Bereolmete 
A.  R. 


Gorrection. 


Instrom. 


Uhr. 


1     ^      ^ 

17    8  21,12 

17  28  31,57 

18  16  46,27 


October. 
u  Hercnlis 
a  Ophincfti 
cf  Ursae  min. 


M 


44 


(5) 


17   8  n,6S 

17  28  23^22 

18  16  35,86 


f»  *> 


+0,1* 
+6^6 


+8,34 
+8,20 


8 


a  Coronae 
€f  $erpentfil 
a  Hercolig 


10  «r  Herculis 
4f  Ursae  laiiL 
^  Aquilae^ 
fi  Aquilae 
fi  Leoitis 


15  28 
1«37    %36 
17    8    1,40 


16  28  419,91 
iS  27  27,66 

17  8  21,04 


+0M 
+6^16 

+045 


+19)29 
+19,11 
+19,49 


«H     H> 


•>'   "    ■« 


w 


17  7  54,03 

18  16  14,79 
99  38  15,07 

19  48    5,31 
U  42  30,60 


17  8  21,01 

18  16  44,05 

18  18  42,36 

19  48  32,56 
11  42    0,29 


»^^ 


><    ■«  >    * 


+045 

+046 
+0,17 
+0,14 


+29,63 

+27,13 

+27,08 

-^,45 


11 


a  Serpentis 


fc  t  »< 


15  29  19,41 
15  37  57,29 


M  ■ 

28  31,40 

16  41,89 

39  42,27 

1 

44  3,36 

48  32,48 


IJJL  28  48,88]    +044    [    -29^7 
15  37  27,64 


+0,16 


-29,81 


r-^ 


"44- 


15 


«  OphiucM' 
cf  Ursale  min. 
y  Aquilae^  , 
a  Aquilae 
fi  Aquilae 


?» "  '      ' 


'■«''  '■/      ■! 


(6) 


ff 


17  28  48^5 

18  16  20,13 

19  39  bßfiZ 
19  44  17,841 
19  48  46,89 


17 

18 
19 
19 
W 


+0,15 

+0,16 
+046 
+0,17 


TT 


-14,71 
-14,64 
-•14,58 


16 


a  Opyuchi 
cf  Ursäe  min. 


(5) 


17  28  42,50 

18  18  53,78 


17 

18 


28  31,39 

16  41,51 1    +045 


-IM« 


Oct  10.  um  201"  0'  die  Ulir  1'  toigeraekt. 
Oct.  10.  L.  +0'',42  A ;  L&nge  46. 
Oet.  10.  L.  +0^16  B;  Lftnge  46. 


%•    •  • 


&0 

H 


Name» 


-rr 


Ociober. 


m 


a  Bereulfe 
ä  0(Tli(aclü  ' 


2f  aOpWucil 
<f  ürsae  Ais. 

et  Xieo^is, 
Vol.  s.  p. 
«  Virgfnis 


22 


a  Herculis 
a  Ophtuchi 
d  iTrsae  min. 
a  Leonis  : 


I 


^ 


i861  Oetöbe^i  • 


Beobachteter 

Meridian- 

Diircbgiing. 


T^ 


H 


17  8  124,69 
4«7  «8  35,0e 
i«  89  45,'3'ä 


Berechnete 
AR. 


'r" 


Goijection. 


Instrum. 


ii 


17  8  20,89 
17  28  $1,36 
1^  39  42>23 


ii 


Uhr. 


44 


+0,15 
+0,15 
+0,16 


1  .A 


' -3,8rf 
^3,85 
'  ^3,6ß 


<Ö) 


(5) 


17  £8  23,41 
IB  46  32,97 
19  39  33,97 
ifi  .9  00,48 
13    9  81,94 


17  «8  11,32 

18  16  19,54 

19  39  42,17 
*ß  i  0,97 
13  9  28,55 


13  17  44,06  13  17  54,72 


+0,15 

+0,1« 
+0,15 

+0,22 


+7,79 

^10,34 
4-10,44 


•        . 


(5) 


17    8  8,91 

17  28  19,33 

18  16  27,37 
10    0  46,34 


17     8  20,84 

17  28  31,30 

18  16  39,11 
10    i  1,00 


+0,15 
+0,15 

+0,15 


•         •' 


+11,78 
+11,82 

+14^51 


'    i 


.1  <* 


>< 


.» 


I 


r 
ii 


Aniuaen-Bd.  XIV. 


S4 


1862  AprO 

—  Mai. 

^ 

Name. 

Beobachteter 
Meridian- 
Durchgang. 

Berechnete 
A.  R. 

Gorrection.       1 

Instrum. 

Uhr. 

h     '     • 

h    *    " 

« 

N 

April. 

4 

ß  Orionis 

5    7  43,38 

5    7  55,55 

+0,13 

4-12,04 

ß  Taari 

6  17  23,27 

5  17  35,85 

+0.« 

+12,16 

a  Orionis 

5  47  31,15 

5  47  43,65 

+0^4 

+12,2« 

8 

a  Ceti  : : 

2  55  33,61 

2  55    4,84 

+0,81 

-28,98 

a  Tauri 

4  28  29,83 

4  28    1,49 

+0,30 

-28,64 

25 

a  Aquarii  .*. 

21  58  42,58 

21  58  43,23 

+0,18 

+0,47 

26 

ß  Orionis 

5    7  52,89 

5    7  55,29 

+0,13 

+2,27 

ß  Tauri 

5  17  32,64 

5  17  35,57 

+0,42 

+2,51 

30 

a  Aquarii 

21  58  17,91 

21  58  43,37 

+0,18 

+25,28 

a  Pegasi 

22  58  29,82 

22  57  54,60 

+0,29 

-35,51 

Mai. 

• 

-- 

2 

a  Andromedae        (10) 

0    1  41,52 

0    1  16,58 

+0,42 

-25,36 

Polaris  . '.                (6) 

V 

1    8  11,44 

1     8    7,53 

3 

«  Orionis 

5  48    7,18 

5  47  43,29 

+0,24 

-24,13 

«  Gemin.  seq. 

7  26  12,55 

7  25  49,22 

+0,46 

-23,7« 

«  Canis  min. 

7  32  29,80 

7  32     6,24 

+0,22 

-23,78 

4 

i 
i 

m 
i 
t 
4 

April  4.  um  6^  0'  die  Ul 
April  8.  um  5*"  0'  die  Ul 
ipril  30.  um  221^  0«  die 
hUA  2.  L.  4-4'SlO  A;  L 
Mai  2.  L.  4-3^76  B;  Li 

April  4  —  Mai  6  n 

lir  1'  vorgerüG 
lir  V  Toigerüc 
Uhr  1'  Torger 
änge  47. 
inge  46. 

=  +0^388: 

kt. 
kt 
ückt. 

;c=+OV 

7. 

15 


1862 


9 

ti 

Name. 

Beobachteter 
Meridian- 
Durchgang. 

Berechnete 
A.  B. 

Conection.         H 

Instrom. 

Uhr. 

h    ^      '^ 

li     <     << 

M 

M 

Msi. 

3 

fi  Geminonim 

7  2n  17,26 

7  36  53,96 

+0.« 

-23,72 

ß  Yirginis 

11  43  56,08 

11  43  33,29 

+o,w 

-22,99 

» 

4 

«  Aquarii 

21  58  59,38 

21  58  43,49 

+«.18 

-16,07 

1 

a  Pegasi 

22  56  10,25 

22  57  54,71 

-H.«« 

^15,83 

a  Andromedae  : 

0    1  31,87 

0    1  16,63 

-H»,42 

-15,66 

Polaris                    (5) 

1    7  59,99 

1    8    8,42 

• 

1 

5 

a  Tauri 

4  »  15,58 

4  28    1,33 

+0,30 

*-14,55 

ß  Orionis 

5    8    9,73 

5    7  55,22 

+0,13 

-14,64 

ß  Tauri 

5  17  49,61 

5  17  35,50 

+0,42 

-14,53 

- 

a  Orionis 

5  47  57,45 

5  47  43,28 

+0,84 

-14,41 

a  Gemin.  seq. 

7  26    2,71 

7  25  49,19 

+0,46 

-13,98 

a  Canis  min. 

7  32  19,96 

7  32    6,21 

+0,82 

-13,97 

ß  Geminomm 

7  37    7,44 

7  36.  59,93 

+0,42 

-13,93 

ß  Yirginis 

11  43  46,37 

11  43  33,27 

+0,20 

-13,30 

a  Aquarii 

21  58  54,54 

21  58  43,52 

+0,18 

-11,20 

a  Pegasi 

22  58    5,40 

22  57  54,74 

+6,2« 

-10,95 

a  Andromedae  : 

0    1  26,99 

0    1  16,66 

+0,42 

-10,75 

Polaris  :                  (5) 

1     7  55,70 

1    8    8,81 

6 

a  Orionis 

5  47  52,50 

5  47  43,27 

+0,24 

-9,47 

tt  Oemin.  seq. 

7  25  57,83 

7  25  49,17 

+0,40 

-9,12 

a  Ganis  min. 

7  32  15,04 

7  32    6,20 

+0,22 

-9,06 

ß  Geminonun 

7  37    2,52 

7  36  53,92 

+0,42 

-9,02 

«  Andromedae 

0    1  22,12 

0    1  16,69 

+0,42 

-5,85 

12 

a  FefSßAi 

22  57  32,70 

22  57  54,94 

+0,26 

+«M9 

m 


1862  H$i  rr-  Juni. 


N&nie. 


Mal 


12 


14 


Pol^s 


n*  ^ 


(5) 


«>■■■« 


a  Pesgafti 


<        »»       t  I      W    I  rf 


22  Fokris 


(5) 


*   '       ■  -  '         ^«  -  .     , 


Beobachteter 

M^dian- 

Ditfchgang. 


Berechnete 
A.  R. 


1    7  32,39 


I«       *    »         11  ■  n 


*    t*  t     *  > 


22  58  23,55 


I»  ■   t  fc     I II  ti 


1     7  55,14 


ir^ 


C!orrection. 


-b^BAAB^K^i 


Instrum. 


« 


1    8  12,51 


Uhr. 


22  57  55,QQ 


^^0   l«>   i 


+0^5 


'28,80 


1    8  16,94 


—  I  im  ■      ■> 


23 


a  Andibmedae 
/  Pegasi 


(6) 


Lu-iJ. 


I     *»  I  »11  I 


0  1  3,94 
0  5  56,49 
t    7  50,10 


<i  a  i^  ^       I  H 


-Au. 


0  1  17,19 
0  6  %,63 
t    6  19,61 


+0,^3 
+0,25 


4-12,92 
+12,89 


24 


ä  Canis  mih. 

% 

ß  dfeminoifüni 


7  31  51,40 
7  36  38,96 


7  32     6,03 
Y  36  53,72 


+0,19 
+0,33 


+14,44 
+14,43 


29 


.  a  Andiomedae 
,  r  ^egati 
Pilaris 


(5 


0  1  37,01 
0.    6  29,53 

1  8i  30,32 


TT 


Jw- 


a  Gania  min. 
/9  Geminorum 


t   ■ 


^^•m 


3  ^2  1(^86 
7  36  58,35 


0  1  17,38 
0  6  9,81 
i     8  24,52 


4afki>«iM 


?  3g     5,^8 
7  36  53,66 


+0,23 


-19,92 
-19  95 


+0,20 
+0,29 


•*!* 


-4,98 


6 


y  Pegasi 
Polaris : 


(ö) 


*■»» «» 


<i*   n   *         I  iiii  I 


0    ^  54)15 
1-   ^    0>73 


,    a    6  10,06 
4    8  30,35 


-**■    ■      ^*-t      .,-    ^ 


+(>>a3 


i^. 


+16,(8 


M&i  12.  um  t^Of  die  Uh» 
Mai  24.  am  &■>  0'  die  Uhr 
Mai  12  —  Mai  24:  n 
Mai  i9  —  Mi  31 :  n 


1'  vorgerückt. 

1'  Torgbrflckt. 

=  -H)«,234;  c  = 

=  +0^48;  6  = 


4<)",17. 
+0«,17. 


99 


1862  «IttUi  -*- Juli. 


Nainc. 


Juni. 


12 


«  Canis  niip.  .* 
«  Hydrae . 
a  Leonis 
tt  Bootls 
a  Goronae 
a  Serpdntis 


Beobachteter 

Märidian- 
'!)itrcbgang« 


1        , 

Berechnete 
A.  p. 


Gorrection. 


Instrum. 


Uhr. 


// . 


1  dfh  27)^8 

10    0  24,52 

14  .9  45,iJ4 

15  29  14,22 


15  37  52,31 


I 


:a  aa  6,97 
9  w  49,97 

10    1     3,17 

14  .9  25,16 

15  28  54,07 
15  37  31,89 


+0,20 
+0,16 
+0,22 
+0,25 
+0,28 
+0,20 


M 


+37  ,«9  ♦ 

+38,38 

+38,87 

-«0,?3 

-20,43 

-20,62 


24 


a  Geti 


(5) 


26 


■*r 


— ^ 


«  Arietis  - 
ft  Geti 


fc   1   ■!<       .     ^. 


2  55.  33,02 


■■*  ^* 


M        ^1         «I  I 


1  da  44,19 
«  3&  23,77 


2  ^    5,82 


+0,19 


-1  59  26,26 
2  55    5,88 


+0,26 
+0,lft 


v-^7,?9 


-H- 


•  M. 


t6,19 

16,08 


29 


M  Arietis 


1  59  30,34      1  5ID  26,36 


+0,26 


-4,24 


Juli 


«I  Ceti 
flf  Tauri 

•"     T     1         I 


lym.W     I 


<    M  »J»t 


■2  54  56,1t 
4  27  51,96 


^  95     6,05 
4  28    2,09 


+0,19 
+0,24 


+9,69 
+9,89 


ß  Vlrginis 


1  r  44    i  56 


11  43  32,68 


+o,ii 


30,07 


I 


8 


€c  l'auri  :  ' 


\  ' 


4  2d  24,40 


4  28     2,25 


+0,24 


22,39 

»    « 


a  Leonts 


10     1  24,16 


10.    1     2,99 


Juni  42.  um.  11^  0'  iü^.  Hkt  V  vorgerftckl.    ' 

Juni  12.  L.  +1",74  A;  Länge  41. 

Juni  12.  L.  +1^64  B;  Länge  41. 

Juni  22.  um  18»»  0'  die  Uhr  1'  vorgerückt 

Juli  2.  um  b^  0*  die  Uhr  1'  yoig^Qäiditi . 


+0,22 


-21,39 


38 


1862  Jab. 


1 


SP 

H 


Name. 


Beobachteter 

Meridiftn- 

Durchgang. 


Beredinete 
A.  R. 


CorrectioiL 


Instram. 


Uhr. 


Juli. 


9 


ß  Yirginis 
«  Ceti 


11  43  5S,67 
2  55  24,39 


"5    3      sr- 

11  43  32,56 
2  55    6,25 


+0,19 


-21,20 
-18,33 


13 


tt  Tauri 


4  28    2,73 


4  28    2,98 


+0,24 


-«,59 


14 


a  Leonis 
ß  Virginia 
Pol.  8.  p. 
«  Yirginis 
u  Hercnlis 
a  Ophinchi 
a  Ceti 
ff  Tauri  : 


(5) 


10  1  2,24 

11  43  31,69 
13  9  14,66 
19  17  57,22 
V7  6  22,91 
17  28  33,33 

2  55  2,58 
4  27  58,12 


10  1  2,98 

11  43  32,62 
13  9  3,62 
13  17  58,42 
17  8  25,01 
17  28  35,48 

2  55    6,40 
4  28    2,40 


+0,22 
+0,19 

+0,16 
+0,23 
+^,22 
+0,19 
+0,24 


+0,52 
+0,74 

+1,04 
+1,87 
+1,93 
+3,63 
+4,04 


18 


ß  Orionis  : 
o  Orionis  : 


5    7  33,74 
5  47  21,43 


5    7  56,00 
5  47  43,89 


+0,17 
+0,20 


+22, 
+22,26 


19 


a  Herculis 
tt  Ophinchi 


17    8    0,40 
17  28  10,78 


17    8  24, 
17  28  35,47 


+0,23 
+0,22 


+24,36 
+24,47 


22 


ß  Orionis 
a  Orionis 


5    8  15,73 
5  48    3,57 


5    7  56,09 
5  47  43,98 


+0,17 
+0,20 


19,81 
19,79 


24 


a  Tauri 
ß  Orionis 


4  28  13,71 

5  8    7,14 


4  28    2,68 
6    7  56,14 


+0,24 
+0,17 


Juli  14.  L.  +2^06  A;  Länge  37. 


Juli  14.  L. 


-1^86  B;  L&nge  37. 


Juli  19.  um  IB^"  O'  die  Uhr  1'  vorgerAckt. 


11,27 
11,17 


I 


1862  JaU. 


SP 

Name. 

BeolMuditeter 
Meridian« 
Dorchgang. 

Beredinete 
A.  E. 

Correetion. 

Instram. 

Uhr.      j 

h     «     « 

h     '      " 

ti 

« 

JaU. 

24 

ß  Taari 

5  17  47,40 

5  17  36,61 

+0,2» 

«11,08 

a  Orionig 

5  47  54,75 

5  47  44,02 

+0,«1|> 

>10,93 

25 

u  lioonis                (10) 

10    1  12,95 

10    1    2,97 

+0,22 

-10,20 

u  Horcoln 

17    8  33,53 

17    8  24,94 

+0,t» 

-8,92 

a  Ophiachl 

17  28  43,98 

17  28  35,43 

+0,22 

-8^77 

a  Taari 

4  28    0,35 

4  28    2,71 

+0,24 

-6,88 

ß  Orioiiis 

5    8    2,07 

5    7  56,17 

+0,17 

-6,67 

ß  Taari 

5  17  42,90 

5  17  36,64 

+0,2» 

-6,55 

«  Orionia 

5  47  50,35 

5  47  44,05 

+«,20 

-6,50 

26 

0  Leonis 

10    1    8,48 

10    1    2,97 

+0,22 

-6,78 

i?  VirginiB 

11  43  37,72 

11  42  32,53 

+0,1» 

-5,38 

Pol.  B.  p.                  (5) 

13    9  32,50 

13    9  14,24 

27 

IT  VirginiB 

13  18    3,27 

13  17  5ä,29 

+0,1« 

-5,14 

ß  OrioniB 

5    7  53,75 

5    7  56,22 

« 

+0,17 

+2,30 

ß  Taari 

5  17  33,91 

5  17  36,70 

+0,29 

+2,50 

a  OrioniB 

5  47  41,35 

5  47  44,09 

+0,20 

+2,54 

28 
29 

a  Taari 

4  27  56,05 

4  28    2,80 

+0,24 

+«,51 

«  Taori 

4  27  51,80 

4  28    2,83 

+0,24 

4-10,79 

/?  OrioniB 

5    7  45,22 

5    7  56,27 

+0,17 

4-10,88 

/9  Taori 

5  17  25,46 

5  17  36,76 

+0,2» 

+11,01 

a  OrioniB 

5  47  32,80 

1 

5  47  44»U 

1 

+11,14 

» 

■ 

» 

1862  ilttb  ^  August. 


SP 


Name. 


Juli. 


*tr 


3i 


rt  Taari  ' 
fl  Oriomis 
ß  TAun 
qp  Oriomis 


i      i 


^i^^^F^ 


■*^^^^(^W 


1 


August. 

ß  Virglnit  : 
Bei.  s.  p.. 

i>.a  Virgjinit. 
'  fft  Bootis  :> 
ft  Tauri 
ft  Orionis. 

ß  Tauri  .. ,  . 
a  Oriqnis 


Beobachteter 

Heridian- 

Durchgang. 


^h 


IT 


4  £7  43,79 

&    7  37;ia 

5  17  17,54 
,5  47Z4,94 


•v^p^^ 


w 


B^rechtete 


Gorreption. 


Instrum. 


Uhr. 


M 


4  28    2,89 
£     7  (6,32 

5  17  26^ 

5  ,4^  44,i^ 


M 


>      * 


V 


r— ^ 


41  j43  12;I5 
U  ■  9  %t7 
IB  47  37^ 
ti  9  3;30 
4  Z7  39,69 
,5,7  33,09 
.  ^  17  13,2ai 
,5  47  20,6^ 


% 
ii  43  12,49 
43  •  9  18,87 
IB  d7  $8,22 
U  9  a4,57 
4  28  2^ 
^57  »6,35 
.  ö  ;17  16,85 
,  5  47  44,21 


+0,24 
H-0,17 
+0,29 
+0,20 


wm* 


M 


*f«ia,8e 

+48^9? 
+18,99 
4ll9,05 


*       y>»  ff  »■■    ■!  riw    ■  I    i    I     !■  t     i> »    »f  .  > 


+0,19 

+0,18 
+0,21 

+flf2fl 
+0,18 

+0,23 
+0,19 


+^19j9|i 

4^20,22 

H^O,56 
+23^3 

+^3,36 
+'?3^34 


PqL  ä.  p. .  • . 
€f  Virginia 
<f  Ursae  min. 


(5) 


.<5J 


T^ 


»t«    H    ' 


4    ff  Her»nlifl 


T'-T 


13  9  6,45 
13  17  a3,91 
iß  16  21,37. 


13  9  19^6 
13  17  68,21 
18  16  61,73 


'  ri' '  L  \«  /!     > '  '^l  :r  >* 


iifi^»>r-i     ^^    t 


+0,18 


^4,ii 


\        t*    t>    ■  '  \im   t        „V     f 


Pd.  s.  p« 
«f.  .Virgpnip  . . 
^   <f  Bpotis    . 


(5) 


-^^ 


17    a50^9  17    8  24,84.     +0^0 


'  }u;   t  ^    f f 


1 1  > '  ^  I  •  «I  ' 


13    9  S4^0 
1.3  18  ?1,U 

;.  .j  M.M7,14 

.j:5)     ip^7   ,7,94 


13  9  22y4S 

13  ^7  w,ir 

14  -  9  UM 
iß  i6  80,82 


"»t 


+0,18 
+0,21 


August  2.  L.  +1",02  Bj  Länge  31. 
August  2.  um  19»»  0'  die  Uhr  V  vorgerückt. 

Aug.  1  —  Oct  30:  n=  +0^084 j'c=  +0M7. 


-26,35 


r*  r'! 


n23,ll 
r?2,88 


m 


iStli  AugwTi 


Name. 


August. 


6 


a  Tauri 
ß  Orionifl 
ß  Taxai 
a  Orionis 


Beobi^htfitBr 

Meridian- 

Dorchgang. 


h    ' 


tt 


4  28  19,44 

* 

,5    S  12,93 

5  17  53,19 
5  48    0,55 


Ber^hnete 
A.  R. 


4.29  3,07 
5  7  66,48 
5  1,7  87,00 
5  47  44,34 


Gorrection. 


Instnim. 


Uhr, 


tt 


+0,20 
+0,18 

+0^23 
+0,19 


tt 


nl6,67 
-.16^63 
.16^42 
-16,40 


12 


a  Orionis 


13 


Pol.  s.  pi 
V  Virginis 
er  Bootis 
tt  Ophiaciil 
ß  .Orionis 
ßTtixai 
tc  Orionis 


5  47  37,79 


6  47  44,49 


+0,19 


+6,51 


(5) 


13     9  26,87 

13  17  50,25 

14  9  16,20 
17  28  26,64 

5  7  46^15 
5  17  26,61 
5  47  33,84 


13    9  28,30 

13  17  58,09 

+0,18 

14    9  24,39 

+0,21 

17  28  85,25 

+0,20 

5    7  56,67 

+0,1» 

5  17  87,22 

+0,23 

5  47  44,52 

+0,18 

fl 


+7,66 

+7,9B 

+^4il 

+10^34 

+10^38 

+10,49 


14 


PoL  8.  p. 
a  Virginis 

•      «  « 

a  Bootis 


(5) 


13    9  24,30 

13  17  46,23 

14  9  12,22 


13    9  29,04 

13  17  58,08 

14  9  24,38 


+0,18 
+0,21 


+11,67 
+11,95 


20 


ü  Oor^naie 
a  Berpenti» 


15  29  17,64 
Ab  37  55,76 


15  %8  53,22 
15  ^7  81,30 


+<y,29 
+0,(9 


-24,65« 
-24^66 


21 


ß  Orionis 
ß  Tanri 
«  Orionis 


5  8  15,23 
,  5  17  55,81 

6  46  ,a,Ql 


5    7  56,89 

5  ,17  37,28 

.  5  47  44,73 


+0,18 
+0,23 
+0,19 


-tl^76t 
-rl8»47 


r*-T- 


»— rf- 


22 


Pol.  s.  p. 


T~rr 


(5) 


13    9  35,09 


13  10    0,30 


Ang.  14.  1111.161^0'  d&8.ühr  U  Hrotgoi^ackt.  •  l 

Aug.  20.  L.  +2'',40  A;  Lftnge  42. 

Aug.  20.  L.  +1^08  B;  Lftnge  4^,        ,     i 

AualflB-Bd.  ZIV. 


'I 


»   •II 


..  ■.   .1 

6 


1862  Aagmti  ^A- 9(>)|ltember. 


9 

Name. 

:      1                  ftu>    I^        * 

Beobachteter 

Mendian- 
'  Darchganf . 

Bei^lmete 

A-.B. 

Gorrection. 

* 

Instrom. 

Uhr. 

it                         »» 

li    '    ''  " 

b.  '    " 

44 

M 

Aogast. 

- 

2? 

tt  Bootis 

•  1. 

uS4i,iS 

r4  ^  9  (4,26 

+0,21  ■'■ 

-1^,10 

'W'Coronae'"' 

'-f       M 

I5*!i9    Ö,7!i 

15  '28  53,18 

+0,23 

-16,77 

t 
^ 

1 

*11i'37  31,27 

+0,19 

-16,81 

ael.Poi.  8.  p, , ,. 

„  (6>    13  _  9  44,6« 

^3 ..  9  37,31 

«  Bootis 

* 

V 

14    9  25,28 

14    9  S4,21 

+0,21 

-1,28 

a  Cank  min. 

.    «    ?         ' 

;,7,«2    .4,!» 

7,a|2    fß9 

+0,19 

.    +i,75 

1 

. /»  öemin.,^  ,. 

< 

^  (7  ae  52^9 

,7 .36  M,64 

+0,23 

+1.82 

1                                                                  l 

..    ,          ' 

■                         t 

291'  n  Ooronair.' ' 

.    1       .? 

^  3B  41,52 

15 128  S3,05 

+0,W   . 

^+41,30 

1 

i^tS^enlliiai''  . 

:.',  •• 

15  37  19,94 

15  37  81,15 

+0,19 

+11,22 

• 

■'itJerioniB' '.»•  . 

,  .  '.'.^ 

i  6  47  3t,IS 

.  15  <47  44,96 

+0,19 

•+13,62 

< 

*•  '•*  1*  i     ''m"  j 

,1    C 

.1' 

30 

Pol.  s.  4). 

•     (5) 

13     9  28,98 

13    9  39^88 

i 

a  VirgjLiiis 

»1                       /■    t    1  * 

*     • 

I3  17  42,^6 

•  1  «  •    •     •  , 

13  i7  57,92 

'   1 

+0,18^ 

+14,7» 

1 

' «  IBidoüs 

•'  1.   '1 

U  '9  8,0« 

14    9  24,15 

»•     1  (    . 

+0,21 

+15,06 

1 

3^ 

,«f.Cani8  ?m^ 

• 

^7  ,ai  4^,09 

n^7,^    6,97 

+o,t9.  , 

+21.» 

< 

.t^  vOeminorpi«! 

«..  n 

vl?.^    3?,?« 

;v7,^  54,77 

+0^ 

+«1,78 

Öiöprtmbeir.  '''^'  . 

t 

T    f.     t.-.yi 

1 

■ 

1 

f 

'3Pil.  s,  p.     '•  . 

-<ö)l 

46  '  9  i«fi9 

1S  ^  9  41,27 

1 

'• 

4 
1 

»c^VirgjiniS'-'^  . 

"^    fS  17äS,*4 

n  ^7  57,91 

+0,1»  • 

4S2,39 

a  Bootis 

14    9    l,Oa 

14    0  24,12 

+0,21 

+22,85 

4 

* 

a  Bootis 

J 

14   t949^ 

■ 

f 
t 

•  44)  «r!2l4^ 

-26»1» 

1 

4 

^ug.  1.  um  15^  0' 

die  U 

hr  1'  Torgerft^ 

*t;'  -'  '-' 

...s.    .: 

P 

a 


ia62Sep|(6iiilttr.t 

.                              » 

^             Name. 

t 

^ 

Beobachteter 
Meridlaa- 
Dorchgang. 

• 

Berechnete 
•  A*  fl* 

Gorrection.          1 

. .  /         1 

Instnua. 

Uhr. 

h    9    «• 

h     4     si 

ii 

u 

September. 

t      .  '    ■•• 

9    tt  Qafiis  mls^> 

T3S    9M 

r  ».  7,19 

+049 

-41M 

a  Hydrae  '3             ;  t 

f  20  52,6» 

•  20.  50,31 

+0,1» 

f^M 

10   Pol.  B.  p.  :               (5) 

13    fe  54,65 

13    9  45,74 

1 

* 

tt  Virginia 

f3  17  59,33 

13  17  57,84 

+0.18 

-1,69 

n  Bootis 

14    9  25,25 

14    3  24,00 

+o;m 

-1,46 

tt  Serpentia 

15  37  32,07 

15  37  30,97 

+0,19 

-41,29     : 

y  Aquilae 

18  38  46,13 

19  38  45,72 

+0,18 

-0,60 

a  Aquilae 

19  45    7,07 

19  44    6,87 

+0,19 

-0,39 

ß  Aqailae 

19  48  36,33 

19  48  35,99 

+0,19 

-0,36 

14  «  Qemin.  seq. 

7  2S  38,75 

7  251  50,57 

+0,29 

+f6,59 

a  Ganis  min. 

7  31  50,41 

7  32    7,32 

+0,19 

+16,72 

15    Pol  8.  p.:                  (6) 

13    9  37,50 

13    9  48,45 

a  Virginia              (10) 

13  17  40,17 

13  17  57,81 

+0,18 

+17,46 

a  Bootia 

14    a    6,06 

14    9  29,94 

+0,21 

+17,67 

a  Coronae 

15  28  34,47 

15  28  52,74 

+0,23 

+18,04 

tt  Serpentia 

15  37  12,79 

15  37  30,89 

+0,19 

+17,91 

«  Hydrae 

9  20  29,57 

9  20  50,41 

+0,19 

+20,65 

tt  Leonis 

r 

10    0  42,31 

10    1     3,36 

+0,20 

+20,85 

16   PoL  8.  p.                   (5) 

13    9  36,90 

13    9  48,43 

• 

«  Virginia 

13  17  36,20 

13  17  57,81 

+0,18 

+21,43 

a  Ooronae 

15  28  30,60 

15  28  52,72 

+0,23 

+21,89 

«  Serpentia* 

1 

15  37    8,88 

15  37  30,87 

+0,19 

+21,80 

Sept,  10.  L.  - 
Sept.  10.  L.  - 

-2",ie  A; 
-1",68  B; 

Länge  44. 
Länge  43. 

.»        -     /^    ■ 

ük 


^■M— M 

i9ßSt  Sepiteoiber.^ 

• 

SP 

Name. 

1            , 

Beobachteter 

Meridian- 

Durdigang, 

Berechnete 

Gorrection. 

• 

Instrum. 

Uhr.  ^  1 

« 

h    *     »* 

h    »     ** 

M 

" 

September, 

^ 

17 

i  *  Coronae' 

15  28  26,69 

1»  28  52,70 

+o;e3: 

+25,78 

-  a  Hercnlis 

17    7  58^02 

17.   6  24,14 

-H>,2e 

+26,92 

a  Gemin.  seq. 

7  25  22,13 

7  25  50,66 

+0,23 

+28,30 

a  Ganis  min. 

7  31.  38,89 

7  1%    7,39 

+0,19 

+28,32 

§  Gemin. 

7  36  26,60 

7  36  55,24 

+0,83 

+28,41 

18 

tt  Goronae 

15  29  22,69 

15  28  52,68 

+0,23 

'-«),24 

«  Serpentk 

15  38     1,00 

15  37  30,85 

+0,19 

-30,34 

20 

Pol.  8.  p.                  (5) 

13  10  22,43 

13    9  50,29 

a  Bootis 

14    9  46,44 

14    9  23,90 

+0,21 

-22,75 

«  C<Hronae( 

15  29  14,88 

15  28  52,65 

+0,23 

-22,46 

22 

1                                1           '           ■ 

(V  Gemin.  seq. 

7  26    2,55 

7  25  50,82 

+0,23 

-11,96 

tt  Canis  min.  : 

7  32  19,20 

7  32     7,52 

+0,19 

-11,87 

23 

'«  Goronae 

15  29     2,56 

ih  28  52,60 

+0,23 

-10,19 

<y  Serpentis 

t         • 

15  37  40,87 

15  37  30,78 

+0,19 

-10,28  ; 

25 

a  Gemin.  seq. 

7  25  49,61 

7  25  50,92 

+0,23 

+1,18 

a  Ganis  min. 

7  32     6,21 

7  32     7,61 

+0,19 

+1,21 

ß  Gemin. 

7  36  53,97 

7  36  55,49 

+0,23 

+1,29 

26 

1 

a  Goronae 

15  28  49,48 

• 

15  28  52,56 

+0,23 

+2,85 

a  Serpentis 

15  37  27,77 

1 

15  37  30,73 

+0,19 

+2,77 

• 

«  Hercnlis 

17     8  20,59 

17     8  23,97 

+0,20 

4^,18 

1 

Sept.  17.  um  8^  0'  den  1 

liinutenzeiger 

1'.  vorgerückt. 

■     i 
1 

• 

u 


1862  SepMrilel*^  -^  October. 


26 


27 


Name. 


September* 


m  Ophiuchi 
ft  Hydrae 


a  Goronae 
tt  Serpratis 


Beobachtete 
.Meridian- 
Durchgang. 


H 


17  2S:  31,15 
9  20  44,47 


Berechnete 
A.  R. 


ii 


17  W  34,51 
9  20  50,63 


Correcti 


ction. 


Instrum. 


u 


+0,20 
+0,1» 


Uhr. 


ti 


+3,16 


15  28  44,90 
15  37  23,30 


15  28  52,54 
15  37,  30,72 


+0,23 
+0,19 


+7,41 
+7,23 


29 


a  Bootis 
a  Serpentis 
tt  Hercnlis 
d  Ursae  min. 


30 


tt  Hydrae 
a  Leonis 


October. 
a  Scorpii 
a  Herculis 
ft  Ophiuchi 


a  Bootis 
a  Scorpii 
a  Herculis 
a  Ophiuchi 


8 


a  Ophiuchi 
ef  Ursae  min. 


(5) 


14  .9  7,73 

15  37  1437 

17  8  7,40 

18  16  6,58 


14  9  23,83 

15  37  30,70 

17  8  23,92 

18  16  29,74 


+0,21 
+0,19 
+0,20 


+16,89 
+16,14 
+16,32 


9  20  27,00 
10  0  39,67 


9  20  50,72 
10  1  3,63 


le  21  22,31 
17  8  45,50 
17  28  55,97 


16  21     0,72 

17  a  24,37 
17  28  34,91 


+0,19 
+0,20 


+23,53 
+23,76 


+0,19 
+0,20 
+0,20 


^1,78 
-21,33 
-21,26 


14  9  32,93 

16  21  9,03 

17  8  32,25 
17  28  42,86 


14  9  23,79 

16  21  0,17 

17  8  23,78 
17  28  34,34 


+0,21 
+0,19 
+0,20 
+0,20 


-9,35 
-9,05 
-8,67 
-8,75 


(5) 


17  28  38,27 

18  16  26,38 


17  28  34,29 

18  16  25,90 


+0,20 


-4,18 


Sept.  30.  um  iV*  0*  die  Uhr  1*  vorgeWlckt. 
Oct.  5.  L.  +2",48  A ;  Lftnge  50.^ 
Oct.  5.  L.  +2'',02  B;  Lftnge  49. 


46 


« 

1862  (klübcri   ^ 

1 

s 

1 

Name* 

• 

Beobachteter 
Meridian- 
Durchgang. 

Berechnete 
A.  {t. 

Gorrection. 

Instmm. 

Uhr. 

October 

h     *     - 

h    ^     " 

u 

u 

9 

«  Hercülia 

17    8  23,13 

17    8t  23,75 

+0,20 

+«,43 

a  Ophiucln    • 

17  26  33,63 

ir  28  34,28 

+0,20 

■f«,5S 

cf  Ursae  min.           (5) 

18  16  21,12 

18  16  25,51 

10 

Y  Aquilae 

1»  39  39,66 

19  38  45,24 

+0,1» 

+«,3» 

a  Aquilae 

19  44    0,85 

19  44    6,40 

+0,19 

+5,3« 

ß  Aquilae  , 

19  48  29,97 

19  48.  35,53 

+0,18 

+8,37 

a  Leonis 

10    0  55,61 

10     1.    3,85 

< 

+0,20 

+8,04 

• 

11 

a  Goronae  : 

15  28  42,75 

1«  28  52,36 

+o;?3 

+0,38 

a  Herculis 

17    8  13,99 

17    8  23,72 

+0,20 

-j-9,53 

a  Ophiuchi 

17  28  24,49 

17  28  34,25 

+0,20 

+9,56 

cf  Ursae  min.           (5) 

18  16  11,48 

18  16  24,66 

14 

a  Hercnlis 

17    8    0,00 

17    8  23,67 

+0,20 

+23,47 

«  Ophiuchi 

17  2»  10,38 

17  28  34,20 

+0,20 

+^3,«2 

cf  ürsae  mm.           (5) 

18  lö  56,41 

18  16  28,31 

«  Hydrae 

9  20  24,35 

8  20  51,07 

+0,19 

+26,53 

a  Leonis 

10    0  36,95 

10    1    3,94 

1 

+0,20 

+26,79 

15 

a  Goronae 

15  29  24^10 

15  28  52,32 

+0,23 

-32,01 

a  Herculis 

17    8  55,25 

17    8  23,65 

+0,20 

-31,80 

a  Ophiuchi 

17  29    5,71 

17  28  34,18 

+0,20 

-31,73 

cf  Ursae  min.           (5) 

18  18  50,84 

18  16  22,86 

17 

tt  Goronae 

15  29  15,14 

15  28  52,30 

+0,23 

-23,07 

1 

a  Herculis 
Oet  14.  um  ll*'  0'  den  ] 

17    9  46,25 
Idinutenzeiger 

.17    8  23,62 
1'  Tocgefftckt/ 

+<V2fl 

-22,83 

«r 


1860'astober. 


• 

9            Name. 

*j 

Beobi^chteter 

Meridian- 

Dürchgangk 

j^esechnete 
A.  R. 

1 

Gorrection.         | 

Instnim. 

Uhr. 

1»                              ** 

-    October. 
17   er  Ophiuchi 

' — ^— 

17  ^8  56,6^ 

17  28  34,15 

14 

+o;m) 

w 

-«f,91 

19  fl  Leonis 

4 

1 :  T 

10    1  14,97 

« •                                 * 

10    1     4,06 

* 

+o,2a  ' 

* 

-ii,it 

20   a  Hydrae 

i 

tt  Leonis 
Pol.  8.  p. 

• 

(6) 

9  20  58,11 
10    1  10,36 
13  10  16,91 

4 

9  20  51,23 
10    1     4,09 
13    9  55,42 

+0,19 
4-0,20 

-7,07    H 

-6)47 

1  .  '  . 

21   «'Hydrae 
tt  Leonis 

, .  1 

1 

9  20  53,01 

10    1     5,75 

.  i 

'  9  20  51,26 
10    1     4,22 

*   • 

+0,19 
+0,20 

-1,94 
-1,63 

2^,  •.Hy<taQ.f,; 

•                 f 

m 

,fi-^0  51,37 

+0M 

+17,44 

27  «Hydrae".  ' 
•^'Leoiiis'f " 
Pol.  8.  p. 

9  $0  M,Sd 

m  •  0  I9t4# 

13    9  35,34 

l  0  ÜO  51,43 
fO  •  1     4,28 
13    9  55^6 

r-'  !v 

+0}rt 

+0,20. 

-fJ28^44 
4«(l»68 

2d  •  it  dpUadit 
/  Aqiälae 
a  Leonis 

* 

47  «9    4,4t 
19  40  14,75 
10     1  31,39 

^17  28  84,01 
19  39  44,93 

Ift   i  Aßii 

.  1  .    ■ 

+0^80 

1  .+a.«o  ! 

-^3^60 
-30,01 

29   a  Herculis 

17    8  48,98 

.-  •  ••    ;    /. 

m  «.2«,#8 

1  *     '         i    :, 

1  *M0  J 

'  1  -.     1 

rWi^O 

30   a  Leonis 

10.1,24^(13 

10  ,1.  4j» 

1  V     riui.j..  I 

1     t 

.1  :•' 

Oct.  27.  nm  U^  0' 

den  1 

Üinutenseiger 

l/.vo^erü^t 

'IM              l 

1      1  «   .        •           >  1 

1  '     '  »^      )ii 

1. 

48 


1863  MKI. 


1      T«g.       1 

Name. 

Beobachteter 
Meridian- 
Durchgang. 

Berechnete 
A.  R. 

Correction. 

Instrum. 

Uhr. 

Mai. 

h     '     - 

•  h     <     « 

« 

M 

m 

7   Polarii  .-.. 

1 

(5) 

1    8  38,69 

i    fi  36,26 

■ 

8|  jS.Orionifli 

5    7  48,71 

5    .7  58,02 

+0,00 

+9,31 

a  Canis  maj. 

6  38  57,87 

6  39    7,47 

+0,04 

+9,66 

4 

a  Pegasi 

22  57  45,79 

22  57  57,78 

-0,10 

4-12,09 

1 
a  Andromedae 

0    1     7,81 

0     1  19,87 

-0,17 

+12,23 

Polaris  : 

(14) 

1     8  31,68 

1     8  86,72 

9 

«  Tauri 

4  27  61,73 

4  28    4,71 

• 

+0,02 

4-12,9« 

ß  Orionis 

5    7  44,93 

5    7  58,01 

■          * 

+0,14 

4-12,94 

ß  Tauri 

5  17  26,21 

5  17  89,21 

-0,04 

4-13,M 

a  Orionis 

5  47  33,20 

5  47  46,44 

+0,06 

4-13,18 

• 

iD^  Canis  inaj.  ' 

% 

6  ä8  53,93 

6  49    7,46 

+0,18 

4-13,35 

a  Gemin.  seq. 

7  25  39,61 

7  25  52,83 

"4f,wO 

4-13,28 

.  m  O^nis  isin. 

• 

7  81  55,80 

7  32    9,23 

+0,07 

.4-13.3« 

ß  Gemin. 

7  36  44,04 

7. 36  57,43 

■0,04 

4-13.43 

12 

tt  Qemin.  seq.  : 

7  25  28,71 

7  25  52,80 

-0,31 

4-24,40 

1 
t 

u  Gants  nda»  : 

*             1 
1         » 

7  ai  44,74 

7  ^     9,20 

-0,18 

+84,59 

• 

t 

1 

1 

1 

\ 

1 
1 
. 

1 

Mai  7.  L.  -«Mfr^A;  L&i 
Mai  7.  li.  -0M6  B;  LÄi 
Mai  7.  L.  -0^77  B;  Lfc 
Mai  7.  L.  +0'',05  A;  LI 
Mai  7.  L.  -0^93  B;  L&i 
Mai  7.  L.  -0«,31  A;  L& 
Mai  8.  n  =     0«,252 
Mai  9.  n  =  -0'S278 
Mai  9.  L.  0^00  A;  Lanj 
Mai  9.  L.  -0'',34  B ;  L&i 
Mai  9.  die  Collimation  g 

Ige  44! 
ig^  44. 
Ige  45. 
Inge  44. 
\fg^  44. 
Qge  44. 

;  c  =  +0« 
se  44. 
nge  43. 
[eftndert. 

034. 
097; 

1  •••  ■     .  -., 

«           t                        1 

t 
1 

'               t 
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1888  Bfail 

^             Name. 

Beobachteter 
Meridian- 
Durchgang. 

Berechnete 
A.  R. 

Correction. 

Instrum. 

Uhr. 

Mai. 

h     '      " 

h     '      ^ 

M 

i4 

12  ß  Qemin.  «t 

7  86  33,03 

7  96  57,40 

-0^8» 

+24,65 

»  Pegasi 

28  S7  31)24 

n  57  57,90 

-o,ia 

+.26,84 

a  Andromedae  :     (li) 

0    0  53,1G 

0    1  19,98 

-0,28  • 

+£7,11 

Polaris       .              (8) 

1  -  8  26,69 

1 

i    «  38,64 

1 

• 

j 

« 

13  ß  Orionia  * 

-    5    7  30,36 

5    7  58,01 

-0,07 

+27,72 

ß  Taori                    (80 

5  17  11,66 

5  l7  39,21 

4                           ,        ' 

-0,28 

+«7,83^  ^ 

•      * 

• 
14  a  Andromedae 

Ö     1  46,27 

0    1  20,04 

-0,28 

'  -25,95 

Polaris 

1     9  21,43 

1     8  39,84 

r 

15  ß  Orionis                  (8) 

5    8  23,27 

5     7  58,01 

-0,07 

-25,19 

te  Orionis 

5  48  11,69 

5  47  46,41 

-0,15 

-25,13 

«  Ganis  maj. 

6  39  32,31 

6  39     7,40 

-0,03 

-24,88 

«  Canis  min. 

7  32  34,17 

7  32     9,17 

-0,13 

-24,87 

Polaris 

1     9  20,71 

1     8  40,54 

kA  •« 

a  Arietis                   (5) 

1 

1  59  50,94 

1  59  28,48 

-0,14 

-22,32 

16   ß  Orionis 

5    8  19,78 

5     7  58,00 

+0,05 

-21,83 

ß  Tann 

5  18     1,18 

5  17  39,20 

-0,18 

-21,80 

tt  Orionis 

5  48    7,97 

5  47  46,41 

-0,04 

-21,62 

a  Canis  mi^. 

6  39  28,69 

6  39    7^40 

+0,10   . 

-2f,?9 

«  Hydrae 

9  21  14,34 

^9.  20  53,15 

+0|05 

-21.S;* 

■'•V 

Mai  13.  um  6^  0'  den  }i 

Mai  16.  L.  -0",62  A;  L 

Mai  15.  L.  -1",13  A;  L 

Mai  12  —  Mai  15: 

1    Mai  16  —  Mai  20: 

[inntenzeiger  l 
änge  39. 
änge  39. 
n  =  -O'SÄ 
n  =  -0^,32 

V  Torgerttckt. 

• 

i 

if,iio. 

.  ••• 

•  .       .« 

* 

Annalen-Bd.  XIV. 


M 


«vW   Hm 


*f 


ame. 


Beobftchieleir 
'  Ddrchginf. 


Md. 

17|  IT  Canii  nug. 
a  Ca&i8  nuD. 
^  Pegäsi 
«  GMsiop. 
Polariir 


(i4) 

(H) 

(11) 


•  19  te^ 

0  6  it7,d4 
JO  13  1#51^ 

1  9  9,70 


iSerecfinete 


9  19  7,39 
7  i«  9,15 
0    6  itfit 

0  92  4M6 

1  a  42,05 


CorrectioB. 


Instntin. 


+0,10 
-0,03 

-0,48 


XJlir. 


•^17^9 
•^19j94 
•44974 
-i4^7t 


18 


a  Hfdiae 
a  LeoiUs 
«  Pegäsi 
a  Änd^mecl 
Polari« 


(14) 


(li) 


9  91  %fi9 
10  1  t0,08 
22  58    9,98 

0  1  ill,d6 

1  9    7,82 


9 

10 

22 

0 

1 


20  58<13 
1     6,54 

57  ^8,07 
1  SlO,15 
8  ^2,80 


+0,05 
-0,07 
-0,09 
-0,18 


-13,4* 
-11,8« 
-1M3 


19 


jl  Orioiiia 
f  Tao^i : 
«  CaniB.  min. 
«  LeoiUs 


(14) 


1 


5    8  10,07 

5  17  61,^4 

7  32  feO,76 

16    1  18,06 


5 

5 

7 

16 


,7  56,60 

17  39,20 

32     9,13 

1     6,52 


+0,05 
-0,18 
-0,03 
-0,07 


-12,12 
-11,96 
-11,60 
-11,47 


21 


«  Andh)medae 
r  Pegilsi 
t^olariä 
ä  Arieitifl 


i. 


(5) 

(ii) 
(i*) 


0    1  1^4,53 

0  6  16,77 

1  9    6,43 
i  59  te,72 


0 
0 
1 
1 


1  20,24 

6  l2,63 

8  i4,87 

59  1^8,60 


t 


ai  19.  L.  +0^,05  A;  L&n^  29. 
Mäi  19.  L.  -Ö^l5  Jk;  Lftnge  28. 
Ittid  20.  L.  •^^,h  ii  JJkaHe  h. 
Mai  20.  L.  -1^,85  jb;  L&nge  44. 
Mai  20.  L.  -1^,03  A;  Länge  43. 
Mai  20.  L.  -2^1i  A;  tM^  «5. 
Mai  20.  L.  -1^24  A;  L&nge  48. 
Mai  20.  L.  -2'',06  B;  L&nge  47. 
Mai  20.  L.  "i'^Ji^  Ai  b&nge  47. 
lUi  21  -  Mai  22:  n=  -ryWA 


-0,22 

-0,10 
-0,17' 


-4,08 
-4,04 

-3,9* 


H 


1863  Ifai. 


I 


Name. 


assasBR 


■Bifl 


Bleoba^^etor 
Darchgi^ng, 


Ck>rcQCtion. 


Instram. 


Mu. 


22 


a  ßeinfn.  ^sj^^, 
a  Canif  min. 
^  Gemin 
a  Hydrae 
«  Leoi^s 


TT 


M  «« 


6  ??  V^M 

7  ?2  ^?,07 

7  37    0,50 

9  20  (6,75 

10    1    9,82f 


6  ftf  7,35 

7  ;;5  42,99 
7  92  9,11 
7  36  57,28 
9  20  6(3,08 

10    1  (6,48 


üluf. 


+0,12 

-0,04 

-0,22 

44),06 

-0,09 


t8#7 
r2rf6 

-3,00 
-2,73 
-2,79 


24 


T— P 


tt  Andfom. 
Pdlarii 


(11) 


0    1  M,42f 

0  6    6,6^ 

1  9    1,26? 


0^  1  90,38 

0  6  12,72 

1  8  46,65 


-0,26 
-0,12 


4-6,17 
+6,20 


25 


,«JP7dr»e 
u  Leofis 


m 


6  1?0  #^4ft 
J.0    0  f^fi. 


1 


9  gO  £(3,04 
JO    1    6,44 


+0,07 

-o,u 


.+7^0 


27 


a  Andyromedae 
y  Peg^i 
Polari9 
a  Ariejüs 


(U) 


0  1  .9.24 

0  5  |58,65 

1  8  |53,77 
1  59  14,08 


0  1  f50^43 

0  6  ^2,80 

1  8  48,65 
1  59  |8,74 


^,26 
-0,12 

-0,20 


+14,27 
+14,86 


28j  a^Gemin.  {le^. 

ß  GeiqiQoraai 
^  JHydpae 


Mai  22.  L. 
Mai  25.  L. 
Mai  27.  €1. 
Mai  28.  L. 


m\ 


7  ^5  97.,?I6 

7 .31  W,i4 
7  ?6  .41,%? 

*  ?0  !97A4 


7  ^5  p2,64 
7  ,^2  9,06 
7  ?6  ^7^?4 
f  ;20  |>3,00 


-0|30 

-4),04 

-0,26 

+0,07 


1 


+?^«^ 

+^¥^ 


-2'',88  B;  L&nge  42. 
-2^24  A;  Länge  44. 
•^fi%  A;  Lange  45. 
-2^88  A;  Lange  41. 
-3^30  B;  Lange  40. 


Mai  28.  L. 

Mai24-Mai?9:4l=-0^4p. 


n 


1863  Ihti  —  Joni. 


^ 

Name* 

Beobachteter 
Meridian- 
Durchgang.  • 

Berechnete 
A.  R. 

Correction. 

Instrum. 

Uhr.       1 

..                               •        h    *     " 
Mai. 

li    '    " 

u 

-     '        ii 

28 

^  a  Leonis 

JIO    0  50,52 

[10    1     6,41 

-0,11 

16,00 

a  Andromedae 

0    1     2,92 

0     1  20,46 

-0,26 

17,80 

Polaris 

1     8  50,82 

1    8  49,43 

29 

f  ■ 
r«.  Orionis  :    , 

5  47  27,71 

5  47  46,40 

-0,06 

+18,75 

._ 

a  Canis  mfg. 

6  38  48,28 

6  39    7,31 

+QM 

+18,89 

a  Gemin.  se^.  .    . 

7*25  34^,11 

.7  25  52,64 

-0,30 

+18,83 

a  Canis  min. 

7  31  50,09 

.7  32     9,06 

-0,04 

+19,01 

ß  Gemin. 

7  36  38,51 

7  36  57,23 

-0,26 

+18|9S 

a  Leonis 

10    0  47,11 

10    1     6,39 

-0,11 

+19,39 

a  Andromedae 

0    0  59,49 

0    1  20,49 

-0,26 

+21,26 

y  Fegasi  * 

0    5  51,72 

0    6  12,86 

-0,12 

+21,26 

«  Folaris  : 

1 

1     8  46,62 

1     8  50,25 

j 

31 

Poiaria                     (7) 

• 

18  45,95 

1 1 

1    8  52,02 

.  ♦■ 

1 
• 

Juni. 

' 

1 

a  Hydrae 
tt  Leonis 

9  20  23,99 
10    0  37,60 

9  20  52,96 
10    1     6,36 

-0,04 
-0,20 

+29,01 

+28,96 

cc  Andromedae 

0  '  1  50,37 

0     1  20,59 

-0,37 

-29,41 

V  Pegasi  ' 

0  '  6  42,46 

0    6  12,95 

-0,22 

-29,29 

' 

Polaris                    (14) 

1     9  43,04 

1    8  52,88 

a  Arietis 

1  59  58,38 

1  '59  28,86 

-0,30 

-29,22 

« 

Mai  29.  L.  -2",32  A;  Li 
Mai  29.  L.  -2",42  B ;  U 
Mai  29.  nach  2^  Fadens] 
Mai  31.  L.  -2",52  A;  Li 
Juni    1.  um  ll^^  0'  die  I 
Juni    1.  L.  -2«,93  A;  L 

Mai  31.  —  Juni  5: 

Inge  40. 
knge  40. 
^stem  herausgi 
Inge  46. 
Jhr  1'  Torgerü 
ftnge  46. 

• 

• 
* 

snommea  «nd 
>,  c=-Ö«,C 

• 

•           * 

\ri«der  ein{ 
197. 

• 

sesetzt 

n 


1868  Job}. 


R 


SP 


Name. 


JanL 


a  Hydrae 

tc.  Leonis 


Beobachteier 
Meridian- 
Durchgang. 


Berechnete 
A.  E. 


I      ii 


9  21  21,10 
10    1  34,61 


Gorrection. 


Instrum. 


I       u 


9  20  52,74 
10     1     6,35 


it 


--0,04 
-0,20 


Uhr. 


ti 


--28,32 
-26,06 


tt  Ceti  : 


2  15  17,80 


a  Hydrae 
Polaris 
«  Arietis 


(14) 


10 


a  Canis  ttaj. 
«  Hydrae 
a  Leonis 
Polaris 


9  20  57,91 
i  9  16,09 
1  69  ai|97 


2  55    6,46 


-0,11 


9  20  52,89 
1  6  56,97 
1  59  29,06 


6  39    9,05 
9  20  54,47 
10    1     7,85 
(14)1      1     9  16,47 


6  39    7,29 

9  20  52,88 

10    1     6,27 

1    8  59,60 


-0,05 


-0,24 


-9^2 


-4,97 


-2^5 


0,00 
-0,05 
-0,17 


1,76 
1,54 
-1,41 


11 


Polaris 
a  Arietis 
a  Ceti 


(14) 


(14) 


1     9  11,60 

1  59  25,56 

2  55    4,71 


1     9    0,69 

1  59  29,14 

2  55    8,55 


-0,19 
-0,08 


4^,77 
+3,92 


Juni  2.  nach  11^  Fadennetz  herausgenQmmen  und  wieder  eingesetzt. 

Juni  5.  L.  -2",57  A;  Lange  45. 

Jnni  5.  L.  -t",27  A;  Länge  42. 

Jnni  5.  L.  -3'S24  B;  Länge  41. 

Juni  7  —  Juni  10.:  n  =  -0'',325,.c=-D\091. 

Jnni  11.  L.  -2",22  A;  Länge  39. 

Jnni  11.  L.  -2",7B  A;  Länge  45. 

Juni  11.  Tor  1^  das Objectiv  herausgenommen;  dadurch  AieCoUim,  geändert. 

Juni  11.  L.'-2^99  A;  Länge  43.  \ 

Juni  11.  nach 3^  das  Objectiv herausgenommen;  daduf eh  die Collim. geändert. 

Juni  11.:  n=:-0«,3lO,  c==-0«,056. 


I 


u 


s 


Name. 


Jani. 


16 


Polaris 
«  Arieüs 


18 


'I  ■■■.?■ ' 


20 


m  flydrae  : 
a  Laonis 


TT" 


a  Hydrae 
«  Leoais 


(14) 


186t  tan}. 

Meridian-      9«f^n6^ 
Durchgang. 


Gorr^ion. 


(ii) 


1  St    9,30     1  M  29, 


1    9    15,42 
29 


-0,17 


*f20,08 


9  20  29,26 
10   i>  il^ 


9  20  52,82 
10    1    a,20 


+0,06 


444,60 
4^,60 


-rr 


II  '     n  1  '     I  .    II       I 


9  21  flfilt 
tO    1  85,lllf 


TT- 


9  20  52,80 
10    1    6,18 


•ncTTTT— r-TT— r 


4-0,02 
-0,03 


-29y04 
-«8^8 


22   «  Tauri 


4  28  25,99 


4  98    5,23 


-0^ 


-20,02 


23 


ß  Virginis 


11  43  54,84 


11  43  85,85 


0,00 


-18,99 


24 


Polaris 
a  Arieltis 
a  Tauri 


(11) 


1  9  30,27 
1  59  43,41^ 
4  28  18,72 


1  9  11,97 
1  59  29,54 
4  28    5,27 


-0,05 
-0,03 


-13,8J 
-13,4) 


25 


a  Hydrae  : 
<r  Leonis 
a  XJrsae  maj. 


9  21  5,49 
iO  1  18,76 
10  55  28,83 


9  20  52,77 
iO  1  q,14 
i9  $5  JÜbM 


-H),02 
-fl.03 
^^5 


I 


-12,68 
12,6^ 
1?,« 


Juni  16.  A.  L.  -^'',19;  Lange  43. 
Juni  16.  B.  L.  -3",55;  Lange  43. 
Juni  18.  ^m  11^  0'  die  Uhr  i'  yorgerflckt. 

Juni  1«—  Juni  18:  'n=-.e^^2. 

9m  ?Q-Jwi  29:  jd=:-0V;J8. 

Juni  20.  um  11^  0'  die  Neiguf||(  ^^r  Aze  f^Hu^^i^. 
Juni  24.  A.  +1'S44;  L&nge  41. 
Juni  24.  B.  +1",18;  Lange  40. 


M 


1863  Jdni;  ^  Jali. 


ff 


Ni 


ame« 


1 


Juni. 

25f  f  leoüis 
«^  Öoronaflf 
a  Seipenüs 
Polaris 
a  Arietis 
a.Taiul  .'/ 

— 1*.  -  r^  .1   ■■    ■  (       n  ri  r. 


Beobachteter 

Mei'idian- 

Dttrchgang. 


(11) 


-BiA. 


II  42  18,75 

IS  19    %iTt 

15  37  46^9 

i    9  i7,41 

1  59  40^01 

4  n  15,37 


Berecfiaete 
A.  R. 


T— 1 — TT- 

II  12    6,39 

15  18  56,42 

15  37  34;73 

1     9  12,93 

1  59  29,57 

4  28    5,29 


\\   II 


Gorrection. 


Instrum. 


-0,03 
-0^06 
-0,01 

-0,05 
-0>03 


Uhr. 


^12,83 
^il,79 
-11,85 

-10,39 
-10,05 

.    t    r 


26 


Fbwris 
a  Arielis 
ü  fersei 


§«  .o  , ' 


1  9  26^9i 
1  59  16^ 
%  14  42,ai 


«         ♦»»».»  %\  \     J         «  »t       o  i 


1  9  13,92 
1  59  29^60 
8  14  to,73 


-0,05 
-0,15 


'7/^3 


27 


k  Hydtae 
k  Leonis 
a  ürsae  maj. 
«  Cöronae 
^  Serpeniis 
ft  ISiior^ii 
Polarig 
«  ArietiB 


(11) 


d  26  5^,89 
10  {  12,36 
iO  Ä5  22,40 
!S  i9  l,8fl 

15  37  40,i8 

16  2l  10,27 
1  9  23,97 
1  M  38j 


9  2Ö  d2,76 
iO  1  6,13 
10  &5  16,05 
1(5  1^8  56,40 
15  37  34,73 
ii  21  5,06 
1  9  14,91 
1  8i  219,64 


4-0,02 
-0,03 
-0,25 
-0,06 
-0,01 

4-0,06 

-0,05 


-6,15 
-6,M 
-6,10 
-5,45 
-5,44 
-5,27 

-3,9* 


29 


Polaria 


»  . 


ii—ii 


w 


1    9  21^,14 


1     9  16,87 


JuG. 

1  Polaris 

«  Ceti 

Jtmi  25.  L.  4-1^39 
Juni  27.  L.  4-0*',98 
Juni  27.  L.  4-0*',72 
Juni  29.  L.  4-1  ^24 
Fl    Juni  29.  L.  4-1^08 


Ol)[     1    *  2(]l<5t 
2  55    1,64 

A;  L&nge  37. 
A;  L&nge  35. 
B;  L&nge  35. 
A;  L&nge  35^ 
B;  Lftnge  35. 


1  .9  18;i8 

2  55    9,06 


-0,01 


4-7,4ä 


66 


1863  Juli. 


SP 


Name. 


Juli. 


1 


a  Persei 
a  Taori : 


a  Hydrae  : 
a  Leonis 
a  Ursae  maj. 
ß  Leonis 
y  Ursae  maj. 
Pol.  s.  p. 
u  Coronae 
«  Serpentis 
a  Scorpii 
a  Herculis 
Polaris 
a  Arietis 
a  Ceti 
ec  Tauri 


a  Leonis 
a  ürsae  maj. 
Polaris 
tc  Arietis 


Beobachteter 

Meridian- 

Dorchgang. 


3  14  28,77 

4  27  57,98 


Berechnete 
A.  R. 


3  14  35,92 

4  28    5,43 


Correction. 


Instrum. 


Uhr. 


^,24 
-0,03 


+7,39 
+7,51 


9  20  44,52 
10    0  57,88 

10  55    8,00 

11  41  57,82 

II  46  do^oe 

(3)t   13    9    1,31 
15  28  47,57 

15  37  25,86 

16  20  55,96 

17  8  18,60 
1     9  18,55 

1  59  19,82 

2  54  58,88 
4  27  55,17 


(11) 


m 


9  20  52,:2^4 
10   '1     6,10 

10  55  15,91 
li  42    6,32 

11  46  38,37 
13  i9  19,10 
15  28  56,36 

15  37  34,70 

16  21     5,05 

17  8  27,68 
1     9  19,52 

1  59  29,80 

2  65    9,09 
4  28    5,45 


+0,03 
-0,05 
-0,39 
-0,06 
-0,29 

-0,10 

-0,02 

+0,10 

-0,05 

-0,09 
-0,01 
-0,06 


(5) 
(14) 


10    0  55/)6 

10  55    5,18 

1     9  15,M 

1  59  17,30 


10  .1    6.10 

10  55  15,88 

i     9  20,34 

1  59  29,83 


-0,05 
-0,39 

-0,09 


Pols.  p. 


(5) 


13    8  5ß,61 


13  .9  20,73 


Juli  2.  L.  +0",82  A;  Lftnge  35.' 
Juli  2.  L.  +0'',46  B;  Länge  34. 
JuU  4.  L.  +0",89  A;  LÄnge  33. 

Juli  1  —  Juli  25:  n  ==  -0V05. 


'.i 


"N 


+8,19 
+8,27 
+8,30 
+8,56 
+8^0 

* « 

+8,89 

.   +8,86 

+8,99 

+9,13 

+10,07 
+10,22 
+10,34 

+11,09 
+11,09 

+12,62 


I 


99 


t8l3  InU. 

li           Name. 

Beobachteter 
Meridian- 

Berechaete 
A.  R. 

Gorrection. 

» 

Darchgang. 

Instrum. 

Uhr. 

'            .                 ■          .. 

h     «     *. 

Ä  '^     « 

ü 

4t 

JaU. 

, 

t 

4  a  yirginis 

13  17  47,94 

13  la    1,63 

+0,04    . 

+14,25 

Polaris                      (5) 

1    9  i%46 

1     9  21,12 

» 

1 

5  »  C^i  : 

2  54  51,1? 

2  55    9,17 

-0,01 

+18,06 

«  P^rsei  :              (11) 

t  14  18,28 

8  14  36,09 

-0,24 

+18,05 

6  i^  Leonis 

11  41  47,28 

11  42    6,28 

-0,06 

+19,08 

Pol.  s.  p. 

13    '8  51,79 

13    i  22,36 

•  ' 

t 

«  ViiginiB 

13  17  42,94 

13  18    1,61 

+0,04 

+19,23 

a  Cordnae 

15  28  36,05 

15  28  56,32 

-0,10 

+19;47 

tt  SerpentiB 

15  37  15,25 

15  87  34,68 

-0,02 

+19,45 

«  Scorpii 

16  20  45,47 

16  21     5,05 

+0,10 

+19;48 

a  Herculk 

i?  •  8    8,i9 

17*8  27,67 

-0,05 

+19,59 

Polaris  .  • .                (5) 

t    9  12,10 

1     9  22,78 

- 

a  Arietis 

1  &d    9,80 

1  69  29,92 

-0|09 

+00)21 

a  Ceti 

2  64  48,80 

2  55    9,20 

-0,01 

+«fl^41 

«  Persei 

3  14  15,84 

3  14  36,13 

-0,24 

+20,53 

a  Tauri 

4  27  44,93 

4  28    5,55 

-0,06    , 

-(-20,68 

i?  Orionis 

5    7  37,82 

5    7  58,22 

+0,03 

+20,37 

7    ec  Leonis 

IP    0  44,97 

10     i     6,07 

-0,OÖL    r 

+ßi,ip 

a  ürsae  maj. 

10  54  55,06 

10  55  15,77 

-0,39 

+21,10 

ß  LieoniR 

11  41  44,97 

11  42    6,27 

-0,06 

+»1,36 

Pol.  8.  p. 

i 

13    8  51,83 

13    9  23,66 

1 

a  Virginis 

13  17  40,08 

13  18    1,60 

+0,04 

+21,48 

a  Coronae 

15  28  34,66 

15  28  56,3^ 

.-0,10 

+24,7» 

a  Serpentis 

1 

15  37  12,97 

15  37  34,67 

-0,C>2 

•      - 

+2t,«2 

Juli  6.  L.  -0«,05  A;  L&i 

Qge  44. 

( 

y 

Aniulen-Bd.  XIV, 


8 


t» 


Mi  Mi 


•ä 


fr» 


Name. 


JulL 

^  it  flerealJs 
PolarU  : 
a  Analia 
a  Ceti 
«  Tauii 


(ö) 


Beobaehit«l6r 
Meridian- 
Durchgang.  ' 


TT 


1    9   1^^ 

1  50    7,2a 

2  54  4d,4» 
4  27  42,61 


Berechiete 


17    B  27,67 

1  9  23^6 

2  65    9,23 
4  28    5,57 


Coryection. 


Instram. 


-0,05 

■^,00 
-0,01 
-0,06 


Uhr. 


+21,7^ 
•f««,77 


a  Leoais  .'. 
a  üxsae  m^j. 
Pql.  s.  p.  . 
PoJaris 
a  Ceti 
«  Peraei 
t*  Tauri 


iO  0  42,52 
10  54  52,6aj 
13    8  51)58 

1  9  6,88 

2  54  43)97 

3  14  10,9$ 

4  27  40^04 


i^i^*^~*MM-^* 


10  1     6,06 

10  55  15,75 

Iß  9  24,13 

1  9  24,60 

2  55    9,26 

3  14  36,21 

4  98    5,60 


f     *4.        t 


■  >*■  t 


-0,05 
-4),39 


-O,0li 
-0,24 
-0,08 


*f23^9 


4<25,30 

-KM* 
•f25,62 


9J  a  üirsae  mi^ 
Wk.  s.  p. 


<3) 


■^'  I 


*  ■  tW 


i^  54  48,90 
\%    8  51,44 


10  '55  15,72 
18     9  25,88 


-0,39 


+26,21 


12 


a  Perflei 
tt  Tauri  : 

ß  ürtonis  .* 


*  < « *  < 


»kdM^lk 


-Ixk. 


3  is     1,05 

4  28  30,11 

5  8  22,85 
5  18    '4,^^ 


B  14  36,38 

4  28     5,70 

5  7  58,65 
5  ii  19,98 


-0,24 

-0,06 

+0,03 

-0,11 


. 


-24,43 
-24,26 
-24,23 
-24,24 


13 


R  I^BO^is  : 
a  Ursae  maj.  : 


10    1  29,82 
10  5b  39,96 


10    1     6,05 
10  55  15,63 


-0,05 
-0,39 


-23,72 
-23,94 


jtift  8.  L.    ^"fii  A;  Lange  35. 

AOL  8.  L.  +0^15  A;  Lange  39. 

Juli  9.  ki.    -«'',10  B;  Lange  38. 

Juli  9.  am  14^  0'  die  Uhr  1'  vorgerfickt. 


öe 


im  im 


13 


Name. 


Jali. 


fi  Leonis  : 
y  Ursae  mig. 


(i4) 


Beobachter 

Meridian- 

Dttrchgang. 


Berechnete 
A.  R. 


tl  4ft  t»m   ii  i*    ^M 


11  47     1,96 


14 


a  Ceti 
«  Penei 
/9  Orionis  : 


9  a«  20»9O 
3  14^56,05 
5    8  17,76 


15 


ß  JLeoais 
/  Ursae  mj. 


<I4) 


H  42  24,66 
II  46  56,71 


11  46  38,12 


Gorrectioii. 


Instrom. 


-0,06 
-0,29 


^m^--^m^ 


t  ftl  9»44 
3  14  36,46 
5    7  56,69 


-0,01 

-0,24 

+0,04 


ii  42    6,19 
ii  46  38,08 


-0,06 
-0,29 


19  a  Persei 


8  i*  4^U 


8  M  36,67 


-0^ 


Uhr. 


-1^,01 

-23,56 


-19,36 
49,11 


*      < 


-.181,34 


■*v 


-7,20 


>«»>i«i*«*>^»i*i 


20  a  Tauri 


4  28  10,53      4  28    5,92 


-0,06 


21 


ß  Leonis  : 
Pol.  s.  p.  . 
ec  Yirginis 
a  Persei 
a  Tauri 
ß  Orionis 
ß  Tanri 


»    'f 


11  42  10,01 
13  9  30,89 
13  18     4,97 

3  14  38,89 

4  28    7,84 

5  8    0,55 
5  17  42,07 


11  42  6^13 

13     9  35,64 

13  18  1,45 

3  14  36,76 

4  28  5,95 

5  7  58,85 
5  17  40,22 


-0,06 

+0)04 
-0,24 
-0,06 

+0,04 
-0,11 


-4,5$ 


-3,82 

-3,5$ 

-1,81 
-1,81 

-1,74 
-1,7« 


■♦*■ 


22 


ß  Orionis 


5    7  58,00 


5    7  58,87 


+0,03 


+0,34 


JnU.22.  L.  +0^72  4.}  ],<ftHe  33. 
Juli  22.  L.  -0^10  B;  Länge  33. 
JoM  22.  L.  +<r,«-A;  Lange  33. 
Juli  22.  L.  +0V1  A;  Lftnge  SJ. 


60 


t86S  Jall. 


SP 

• 

Name. 

Beobachteter 
Meridian- 
Durchgang; 

Berechnete 
A.  R. 

Gorrection. 

Instrum. 

Uhr. 

Juli. 

h     *      " 

h     '      '• 

i» 

tf< 

231  WL  8.  p. 

(3)    18    11  n,u 

13    9  37,45 

25 

Pol.   8.   p. 

(6) 

13    9  25,16 

13    9  39,40 

er  Virginia 

(5) 

13  17  54,73 

13  18    1,40 

+0,04 

+-6,63 

27 

<k  Tauri 

4  27  53,65 

4  28    6,11 

-0,08 

+12,54 

ß  Orionl8 

5     7  46,22 

5    7  58,99 

+0,04 

+12,73 

ß  tauri 

5  17  27,82 

5  17  40,38 

-0,16 

+12,72 

«  Driotii8 

6  47  34,47 

5  47  47,24 

-0,04 

+12,81 

28 

y  Ursae  mi^. 

Pol.   8.    p. 

11  46  24,77 

13     9  15,88 

11  46  37,82 
13     9  42,11 

-0,39 

+13,44 

' 

a  Virginia 

13  17  47,67 

13  18     1,36 

+0,05 

+13,64 

a  Booti8 

14    9  13,60 

14    9  27,22 

-0,10 

+13,72 

a  HercttliB 

17    8  13,67 

17    8  27,56 

-0,07 

+13,96 

a  Qphiuchi' 

(11) 

17  28  24,18 

17  28  38,11 

-0,06 

+13,99     j 

d  Ursae  min. 

(3) 

18  16  24,04 

18  16  34,49 

29 

Pol.  8.  p. 

13  .  9  13,60 

13     9  42,92 

. 

a  Virginia 

13  17  45,00 

13  18     1,35 

+0,05 

+16,30 

1 
31 

a  Herculis 

17    8    5,68 

17    8  27,53 

-0,07 

+21,92 

fl(  Ophiuchi  , 

17  28  16,17 

17  28  38,08 

-0,06 

+21,97 

1 
/9  Orionis 

5    7  35,85 

5     7  59,09 

4-0,04 

+23,20 

/J  Tauri 

5  17  17,45 

5  17  40,50 

-0,16 

+23,21 

" 

tc  Orionia 

5  47  23,98 

5  47  47,3* 

-0,04 

+28,39 

Juli  27        Aug. 

4: 

n  =  -0'S28 

»• 

>      1 

1 

^t 


1863  AngmL 

Name* 

Beobachteier 
Meridian- 
Durchgang; 

Beraehnete 
A.  R. 

Gorrection. 

Instrum. 

Uhr. 

Aagiut. 

^       *        M  * 

li    *     ** 

« 

4 

1 

«  Leonis 

10    0  42,3$ 

10    i    604 

-0,06 

+23,77 

«  Uraae  maj. 

10  54  52,02 

10  56  15,27 

-0,64 

+23,79 

;/  Ürsae  maj. 

11  46  14,10 

11  46  37,75 

-0,39 

+24,04 

Pol.  s.  p.                (11) 

13    9    9,70 

13    9  46,12 

o  Virginia 

13  17  37,07 

1$  18    Ml 

+0,05 

+24,19 

2 

IT  Tauri 

4  27  38,06 

4  28    6,29 

-0,08 

+28;29 

3 

a  Gank  mig. 

• 

6  38  39,12 

6  39    7,87 

+0,06 

+28,67 

1 

/  Ursae  maj. 

11  46    8,82 

li  46  37,72 

+0,39 

+29,29 

Pol.  8.  p. 

13    9    7,01 

13     9  46,62 

«  Virginia 

13  4*  »1,77 

13  18     1,29 

+0,05 

+29,47 

a  Hercalis 

17    7  57,76 

17    8  27,49 

-0,07 

+29,S0 

«  Ophiuchi 

17  28    8,35 

17  28  38,05 

-00,8' 

+29,76 

y  Draconia 

17  62  58,83 

17  63  28,53 

-0,35 

+30^06 

&  Uraae  min.           (S) 

18  16    5,16 

18  16  82,89 

j 

«  Lyrae 

18  31  51,64 

18  82  21,37 

-0,22 

+30,05 

«  Tauri                   ^  . 

4  28  36,32 

4  26    6,32 

-0,08 

-28,9^ 

ß  Orionia 

5    8  27,94 

6    7  5947 

+0,0.4 

-28,81 

fi  Tauri  . 

6  16    9,64 

6  17  40,59 

-0,16 

-281,79 

«  Orionia 

5  48  16,19 

5  47  47,41 

-0,04 

^-28,74 

4 

a  Gania  aiaj. 

6  39    7,91 

6  39    7,89 

+0,08 

-Ä8,66 

y  Uraae  maj. 

11  47    6,04 

11  46  37,70 

-0,39 

-27,95 

Pol.  8.  p.                 (16) 

13  10    5,83 

13    9  47,42 

• 

a  Virginia 

{3  18  29,01 

13  18    1,28 

+0,05 

-27,78 

a  Bootia 

14    9  55,03 

14 '  9  27,12 

-0,10 

•^2*,81 

a  Ophiuchi 

17  29    5,17 

17  28  38,04 

-0,06 

-27,07 

Juli  3.  um  18»  36'  die  U 

hr  1'  yorgera< 

skt 

.          .    ■    - 

• 

n 


i^m  AagW^ 

H* 

Käme. 

* 

Beobachtoier 

MeriAian- 

Durohgang. 

Ber^cIiDete 
A.  B. 

Gorreotion. 

• 

Instram. 

TAT. 

< 

li    -«      * 

i  i   ■*-' 

'"   -« 

M 

Anglist 

i 

d  Uffsike  im«. 

(6> 

^8  il    S|46 

«3  Ä«  32,64 

< 

a  Ljrae  . 

18  39  »ßZ 

tS  39  il,36 

-An 

-«7^4 

a  CftniB  mig* 

f  ?«  33,7,5 

«  99    7,91 

-H08* 

.    -t&fii 

5 

Pol.  s.  p.  • .  • 

(«) 

11  l§    6,34 

11    9  48,28 

t 

a  Yirgiais 

13  18  26,5d 

13  18     1,27 

+0,02 

-25,30 

§  Tauti 

5  18    i,29 

5  17  40,65 

-0,07 

-«3,57 

6 

y  Ursae  mi^j* 

11  47    0,64 

11  46  37,67 

-0,17 

-22,80 

F«l.  s.  p.. 

(ift> 

13  19    5,50 

13     9  49,16 

, . 

. 

a  Ylrginis 

(i4) 

13  18  29,83 

13  18    1,25 

+0,02 

-22,60 

• 

■ 

«  fiootis 

». 

14    P49,6^ 

14    9  «7,09 

-0,04 

-J22,55 

1 

«  Xaori 

( 

4  ga  27,58 

4  |2ß    6,41 

+0,03 

-21,14 

, 

/9  Orioni^ 

5    8  29,23 

#    7  59,25 

+0,92 

-21,00 

^  Xaori 

5  18    i,78 

5  17  10,68 

-0,07 

-«1,01 

» 

a  Orionis 

6  48  '8,36 

6  47  47,48 

-0,02 

•^9,8ß 

• 
• 

7 

PM.  8.  p. 

13  10    2^58 

ist    9  50,05 

1 

' 

«  YirginiB 

• 

13  18  tf,2l 

13  18    1,24 

+0,02 

-19,99 

f 

^  Bootis   ' 

V 

14    9  47,12 

14    9  27,07 

-0,04 

-20,01 

k 

ec  Can|s  Dlki. 

.     ,                • 

7  32  «t,7« 

7  32     9,51 

-0,01 

^18,24 

1 

•  ■ 

^  Oemin.  ^. 

7  87  IM^ 

7  86  57,73 

-0,<Wf 

^8,24 

• 
« 

8 

f 

Pol.  8.  p. 

■ 

(7) 

13  10    2,71 

13     9  50,95 

• 

r  «  Virgin^ 

13  18  18,80 

13.1,8     1,23 

+9,02 

-17,59 

1 

1 

l 

aJBoolfcis.  . 

; 

14    .9  44,92 

14    ,9  27,06 

-0,04 

^17,52 

• 

• 

,  a  .HerculjA. 

,    • 

V    3  44,?9 

17    9  t7,44 

-0,03 

r  17,22 

• 

Aug.  5— 16:  1 

0=  — 

0",1!Ä 

% 

t ', 

M 


f MS  Augtisi 

SP 

Name. 

Beobaahteter 

Meridian- 

Darchgang. 

> 

Baraehnete 
A.  R. 

Conpection. 

Instnim. 

ülir. 

■  * 

■"Ti"*''  '«    " 

h'«    ' 

u 

«« 

Aogiut 

8 

«  OphiackI 

it  M  a&,8lfe    17  tt  38;da 

— ff,'8^ 

M7,19 

( 

i^  ürsae  Ml^. 

w 

18  15  0O,(M!   18  16  ai,48 

«  Lyrae 

(11) 

ift  «2  88,»» 

16  82  21,32 

-OilO 

9 

a  Taufi 

(") 

4  28  20,10 

4  28    6,50 

-0,03 

• 

-13,67 

{ 

/9  Orionis 

5    8  12,78 

5    7  59,33 

+0,02 

-13,47 

ß  Tanti 

5  17  64,27 

5  17  40,77 

-0,07 

-13,41 

«  Orioiiis 

5  48    1,01 

5  47  47,56 

-0,02 

-13,43 

10 

a  Taufi 

4  i8  17,78 

4  i^    6,53 

-0,Ö3 

-11,22 

/9  Orionis' 

5    8  10,53 

5    i  59,36 

+0,02 

-11,19 

/9  Taufi 

b  17  62,00 

5  17  40,80 

-0,07 

-11,13 

a  Orionis 

5  47  68,61 

5  Ki  47,58 

-0,02 

'  -ii,oi 

€c  CanlB  maj. 

6  39  18,92 

6  ä^    80,3 

+0,04 

-10,1)3 

11 

ß  Leoais  : 

U  42  1«,58 

• 

U  42    5,99 

-0JÖ3 

-i^fin 

y  ürsae  »aj. 

ii  46  48,3^ 

li  46  37,60 

-0,17 

-4Q,59 

Pol.  s.  p. 

(16) 

13  10    1,88 

13    9  53,41 

, 

1 

^ 

a  Virglnig 

«  18  11,44 

13  18    1,20 

+0,02   ,. 

<.10,26 

Ol  Booiis 

1   14    9  37,90 

14    9  27,01 

-0,04 

-10,25 

ß  Orionis 

5    8    8,20 

5    7  $9,38 

+0,02 

-8,84 

ß  Taori 

5  17  49,73 

6  17  40,83 

-0,07 

-8,88 

i 

CT  Canls  maj. 

1 

6  bb  16,67 

» 

6  ä§    8,06 

+0,04 

-8,65 

la 

• 

9 

y  ürsae  xsa^  : 

-,      ' 

.  11  46  45^82 

11  46  )7,59 

-0,17 

-8,06 

Pol.  s.  p.  : 

<«) 

13    9  68,67 

13    9  54,12 

r    .    • 

a  Yirginis 

. 

13  18  ,%27 

t?  ip    M» 

+(Wß    , 

-^10 

«  Bootis 

14    9  35,04 

14    9  t7,00 

-0,04 

-8,00 

H 


i863  ^ogoil. 


i 

Name« 

• 

Beobachteter 
Meridian- 
Durchgang. 

Berechnete 
A.  R. 

Correction. 

Instmm. 

Uhr. 

A 

12 

LUgUSt. 

ß  ürsae  mia.         (11) 

«  Aurigae 

ß  Tanri 

a  Orionis 

a  Canis  maj.          (11) 

a  Gemin.  * .  * 

a  Canis  min. 

ß  Gemin. 

li    '    *« 

14  ^1  16,10 
5    6  44,44 

5  17  47,58 

5  47  54,19 

6  39  14,58 

7  25  59,96 
7  32  15,98 
7  37    4,27 

14  «1     7,13 
5    9  37,37 
5  17  40,86 

5  47  47,63 

6  39    8,08 

7  25  53,33 
7  32    9,60 
7  36  57,83 

-0,40 

-0,67 
-0,02 
+0,04 
-0,08 
-0,01 
-0,07 

u 

-8,52 
-4,55 
-6,65 
-6,54 
-6,54 
-6,55 
-6,37 
-6,37 

13 

r 

y  ürsae  maj.  : 

Pol.  s.  p. 

a  Virginis 

a  Booüs 

ß  ürsae  min. 

a  Herculis 

a  Ophiuchi 

(f  ürsae  min.           (5) 

tt  Lyrae 

ß  Orionis 

ß  Tauri 

tt  Orionis 

11  46  43,72 
13    9  56,52 

13  18    6,94 
.  14    9  32,81 

14  53  13,20 
17    8  32,81 

17  28  43,52 

18  16  36,19 
18  32  26,71 

5    8    3,93 
5  17  45,46 
5  47  52,11 

11  46  37,58 
13     9  24,78 

13  18    1,17 

14  9  26,98 
14  51     7,04 
17    8  27,37 

17  28  37,93 

18  16  29,75 
18  32  21,24 

5    7  59,44 
5  17  40,90 
5Ji7^66 

+0,17 

+0,02 
-0,04 
-0,45 
-0,03 
-0,03 

-0,10 

+0,02 

-0,07 

-0,02 

-5,97 

-5,79 
-5,79 
-5,71 
-5,41 
-5,56 

-5,37 
-4,51 
-4,49 
-4,43 

14 

y  ürsae  maj.  : 

Pol.  s.  p. 

a  Vir^^nis 

ä  Bootis 

a  Herculis 

ff  ürsae  min. '         (5) 

11  46  41,57 
13    9  63,71 

13  18    4,86 

14  9  30,64 

17  8  30,78 

18  16  32,79 

> 

11  46  37,56 
13    9  55,42 

13  18    1,16 

14  9  26,96 

17  8  27,36 

18  16  29,42 

-0,17 

+0,02 
-0,04 
-0,03 

-3,84 

-3,72 
-3,64 
-3,39 

411 


Mild  AogOBi 


i 

Name. 

BeobachMar 
^  Meridian« 
'Dtuchganf. 

Berechnete 
A.B. 

^~l 

Goirection.     .   | 

InstnuL. 

Uhr. 

■  h  •  - 

h      »           -^ 

« 

Augiut 

,' 

16 

a  Ganis  maj. 

•        1     •                      . , 

ß  at  8^17 

+0,04. 

+«*1» 

23 

aÖiionis 

5  47  30,11 

5  47  47,92 

-0,05 

+17,8« 

a  Ganis  maj. 

6  a8  6o;2ä 

6  39    8,38 

+0,11 

+ir,B» 

a  Gtmiii.  äeq. 

7  25  35,92 

7  25  53,60 

-0,24 

4-17,1» 

> 

tt  Ganis  min. 

•     7  31  5i;78 

7  32    9,82 

-0,03 

+18,07 

24 

/J  Gflmin.  : 

7  36  4D,17 

7  36  58,08 

-0,4i 

+18,'» 

1 

y  Ursae  maj. 

■    •        * 

< 

11  46  19,80 

11  46  37,46 

-0,54 

+18,70 

Pol.  B.  p. 

13    9  28,34 

13  10    2,61 

«  Virginis 

13  17  42,05 

13  18    1,06 

+0,07 

+18,94 

1 

a  Bootis 

14    0 '  8,02 

14    9  26,82 

-0,14 

+18,94 

f 

a  Goronae' 

15  28  36,71 

iH  28  55,55 

-0,20 

+19,04 

a  Serpentis 

15  37  15,13 

15  ^7  34,07 

-0,05 

+18,to 

(/  ÜTsae  min.           (5) 

18  16  11,82 

18  16  26,00 

*   ' 

> 

a  Lyrae 

18  32    1,97 

18  32'  21,06 

-0,31 

+19,40 

^  Tauri                   (14) 

5  17  20,83 

5  17  41,25 

-0,21 

+20,63 

a  Orionis  ' 

5  47  27,29 

5  47  47,95 

-0,05 

+20,71 

tt  Ganis  maj. 

6  38  47,47 

e  39    8,36 

+0,11 

+20,78 

a  Geminorum  seq. 

7  25  33,15 

7  25  53,63 

-0,24 

+20,72 

tt  Ganis  min. 

7  31  49,01 

7  32    9,84 

-0,03 

+20,86 

ß  Gemin. 

7  36  37,44 

7.  36  58,10 

1 

-0,21 

+»,87 

25 

Pol.  8.  p.                     (2) 

'  13    9  26,38 

13  lo'    3,57 

' 

a  Virginis              (11) 

13  17  39,52 

13  18    1,05 

+0,07 

+«i,i« 

er  Bootis 

• 

14    9    5,30 

14    9  t6,80 

-0,14 

+81,64 

t 

' 

Aiuulen-B4.  ZKY. 


9 


4818  Aa§<Mi 


SSBBHH 

GorriBction. 


SP 


Name. 


August 
20  ipH*  8.  p. 
_a  7i]«i]UB 

^  ß0rp)9n^9 
f(  pnotiis 

< 

«  Geii4n-  86q. 
a  Canil  min. 
ß  Gtoin. 


9eobacbfMtt 
1i(eridiaii-  i 
DtDrcligaiii.  i 


« 


11   « 

13  17 

14  9 
}^$  ^ 
W37 

*47 

a  38 
7  25 
7  31 

'1  Bi 


?,ft7 

UM 

A71 

42,24 
a7,71 
43,69 


13  Ifi 

M  ^ 
W?8 
W  »7 
9  47 
9  39 
7  25 
7  32 
7  36 


3,85 
ift£ 

2l6,79 
6l6,51 
94,04 
4B,01 
B,41 
58,68 

»,89 
5^15 


Instnun. 


1  0  05 
-0,09 

-0,08 
-0,16 
-0,02 

-o,ii 


444,31 

»H4^6 

44M2 
4^6i09 

+26,13 

+26,22 

+26,^6 


27 


*8 


'?PK  8.  p.     .  . 

* 

a  Goroaae 

iffj[<yra* 
>.  a  QrioaiB  j .  , 


13    9  27,99 
13  17  34,10 


14   ß  59,35,  U    3  26,77 


iW 


1{»  28  28^8 
lÄ  37  6,W 
18,  U  59^3 
IB  3|  53,89 
1^  47  19^9 
3  38  39,77 


13  10  4,39 
13  18  ll,03 


H^  in'J. 


yn  n 


1»  !^  5i»,49 
Id  37  34,03 
18  13  24,8p 
14  32  21,00 
3  47  4<^,03 
«  39  $,44 


I  M  e — C»    T        IM  M> — IP    y 


+0,05    j   +116,68 
-0,09    <   ^7fii 


-0,13    : 
-0,03    . 


-0,20 
-0,93 


+J|7rf4 
+-W4 


^,g  Bootifa  . 
er  Goronae 
^  ^rodntis 


1«  1«  dM? 

14  9  57^48 
1;$  23  2^p^ 
1^38    4,5i^. 


tft  t**-!.  I     f  M>-        I  n>  «!■  ff     f  t'     oM  ii 


1«  IB  i,02 
14  3  2iZfi 
1«  28  54«47 
13, 37  34^91 


•yttttf' 


+W',31 


+0,05 

-0,13 
-0,03 


-M- 


^,16 

-3M« 

■  ?>iw>fT    iii 


|0    a  Orionts 


5  48  ie,35 


5  47  4$,12 

) 


-0,03         -24,20 


Aug.  27.  Jim  7»>  0'  dife  Uhr  T  vorglsrückt. 

Aug.  2i— SepL.;4:  n=:-0*k254. 


0 


^^WW  ^rf^f^^HI^^^W* 


Name. 


Beobachte^! 


3 


A.  B. 


Gorrection. 


JUm*«^^ 


Instram. 


Uhr. 


ds 


September. 
fr  (jfapia  n^;. 


\  ^  5p,36 


4f  Bet  ff.  p. ' 
At  ttrgi|ii8 

f.iBCp^tiK 


=w= 


-0,03 
-0,02 
-0,14 


*  *>»  1;w   t*»    t 


HM< 


•— p^ 


pn?   .iiiiriji*  w 


11 


iB'  f6  I5,01f 


l^ft)    9,12 

ta^ie  0,96 
14^  aa^ioa^ 

lA  2^  5$,33 
1||^  ^  31,90 


I » < .» 


7  W  49,d* 


i^yrt 


C14JF 


w*t   ^ 


"T^rW^^ 


'   -^14,16 


i^39  8,82 
7  W  54,13 
r  »  10,26 
X38. 68,87 


1    m    M    ■«'"  1  ;   «J      >■  i      ■  p  ' 


l'i'Jil'Jfffl 


+0,11 
-0,23 


»U!'|i>    »     > 


^,?4 
+i4,81 
+4,89 1 

I   I  (IQ 


rt    K    l»*l 


^  ^  Aqnilae' 

^«1  Aqoilae 

/^  A^oilae 


«5  M  4»,83f 
tl^44i    3,69 


4#    9,69 
{  »  m  ßt^l  »  4»  38,82 


#5 


IM  68,18 
M  48,46 


-0,19 
-0,1» 
-0,06^ 
-0,0«i 


+^,06 
+8,82 


15 


Pol.  B.  p. 

a  B<M>tiB 

«  CoYoaae 
R  Scori^ii 


(5) 


11  ir  44,65 
f4  9  I2,fi: 
i^  28  40,63 

15  3^  19,13 

16  20  49,21 


13^ 
f4 
15 
15 
16 


ftf  14,24 
tf  26,62 
28  65,13 
ti  33,72' 
Sfl    4,11 


-0,13 

-0,19 

-tf,04 

+0,18 


%t;  \A,  L>  -»,1)^89  ib^  Uage  48. 
Sej^t.  14.  L.  -IVO  B ;  L&nge  48. 
Sept-  1(1  —  Sept4  18:  n=-0^Jt2; 


+14,1^4 

+14,69 

'  +14,63: 

+14,72. 


«8 


1868  »«ptembef 


, 

M            Name, 

Beobachteter 
Meridian- 
Durchgang: 

• 

Berechnete 
A,  R. 

Gorrection. 

Instrum. 

Uhr. 

September. 

h     '    ** 

h    •      - 

» 

1        " 

• 

15   y  Aquilae    ' 

1«  39  33,42 

19  39  48,42 

-0,07 

+15^)7 

«Aquilae'             (il) 

1^  43  54,59 

19  44    9,65 

-0,06 

+15,12 

'  ß  Aquilae '  - 

19  48  23,68 

19  48  38,78 

-0;04 

+14,94 

a  Gemin.  seq.  : 

7  25  38,05 

7  25  54,25 

-0,23 

+16,43 

a  Ganis  maj. 

7  31  53^1 

7  3^  10,36 

-0,03   , 

+16,48 

ß  Oeminopom 

7  36  42,27 

7  36  58,68 

-0,20 

+16,61 

17   a  Gemin.  iseq. 

7  25  32,23 

7  25  54,31 

-0,23 

+22,31 

HC  Ganis  min.^' 

7  31  48,04 

7  32  10,41 

-0,0* 

+22,40 

ß  Geminorom 

7  36  36,48 

7  36  58,74 

-0,20 

+22,46 

.  er  Hydrae  : . 

9  20  30,82 

9  20  53,31 

+0,05,, 

+22,44 

a  Leonis        i 

10    p  43,90 

tO    ;!    6,44 

-0,08 

.+2;2,62 

a  Ursae  maj. 

10  54  53,03 

10  50  15,30 

-0,71 

+22,98 

1 

la  Pol.  s.  p.             (6) 

13    9  37,90 

13  10  15,76^ 

to  Bootis      ;  . 

• 

14    9    3,28 

U    9  26,49 

-0,13 

+?3,34 

2a  Librae  :. : . 

.  14  42,  57,33 

14  43.  20,80 

+0,10 

+23,37 

.  a  Goronae 

i^  26)  31,73 

ia  28  55,07 

-0,19 

+23,53 

.0  Serpentis 

iSi  37  10,19 

1^  3QI  33,68 

-0,04 

+23,63 

a  Scorpii 

16  20  40,36 

16  21    4,05 

+0,18 

+23,51 

/  Aqnilae 

19  39  24,56 

19  39  48,37 

,    1 

-0,07 

+23,88 

«  Aquilae 

19  43  45,76 

19  44    9,60 

-0,06 

+23,90 

ß  Aquilae 

19  48  14,87 

19.  48  38,74 

-0,04 

+23,91 

,  a  Gemin.  seq.        (14) 

7  25  29,28 

7  25  54,34 

-0,23 

+25,29 

o  Ganis  min. 

.7  31  45,15 

7  32  10,44 

-0,03 

+25,32 

ß  Gemin. 

7  36  33,56 

7  36  58,77 

-0,20 

+25,41 

«  Hydrae 

9  20  27,65 

«  20  .53,3$. 

■    •     .i 

i  +0,05  . 

+25,63 

1 1 

. .  » .  • . 

-    >!   :     . 

;  '  •  .         . 

i       . 

^ 


i 

iä63  Seprcember;  ' 

< 

* 

■              *                              f 

^           Name. 

•          1  .  - 

Beobaditeter 
Meridian- 
Durchgang. 

Berechnete 
A.  E. 

Gorrection. 

■ 
* 

Instrum. 

Uhr. 

1 

September. 

t      <       u 

h    '      « 

0 

1 

1« 

19  «  Bootis 

ik    9    0,35 

14    9  26,48 

-0,09 

+26,22 

If 

«r  Coroaae 

15  28  28,70 

15  28  55,06 

-0,12 

+26,48 

t' 

a  Serpentis 

15  37    7,36 

19  37  33,66 

-0,03 

+26,33 

(, 

a  Aquilae 

1»  43  42,81 

19  44    9,59 

-0,04 

+26,82 

. 

p  Aqüilae 

19  48  11,88 

1^  48  38,72 

-0,03 

+26,87 

- 

23  «  Goronae 

15  29  17,51 

15  28  54,99 

-0,12 

-22,40 

f 

•• 

tt  Serpentis            (14) 

15  37  56,06 

15  37  33,61 

-0,03 

-22,42 

a  Ophinchi 

17  !tö  59,55 

17  28  37,25 

-0,06 

-22,25 

(f  IJnae  min.           (5) 

1'8  16  40,21 

18  16  13,85 

^ 

» 

X  Aqnilae 

19  40  10,40 

19  39  48,29 

-0,04 

-22,07 

1, 

a  Aqnilae 

19  '44  31,59 

19  44    9,52 

-0,04 

-22,03 

■ 

• 

/}  Aqnilae 

19  49    0,75 

19  48  38,66 

-0,03 

^22,06 

• 

(4  «  Goronae 

16  29  14,59 

15  28  54,99 

-0,12 

•"19,48 

p 

«  Hydrae  : 

9  21  10,67 

9  20  53,45 

4-0,05 

-17,27 

• 

a  Leonis 

4                                           ♦ 

j 

10    1  23,71 

tO    1     6,56 

• 

-0,05 

-17,10 

s 

^8  /9  Gemin. 

7  37    4,35 

7  36  59,07 

1 
-0,13 

-5,15 

ta 

«  Hydrae 

9  20  58,43 

• 

9  20  53,53 

+0,05 

-4,95 

s 

»  : 

^9   a  Bootis 

14    9     30,92 

1 
14    9  26,40 

-0,09 

-4,43 

a  Ck>ronae 

15  28  59,20 

15  28  55,07 

-0,12 

-4,01 

a  Serpentis 

15  37  37,69 

15  37  33,53 

-0,03 

-4,13 

a  Scorpii 

16  21     7,78 

16  21     3,86 

+0,12 

-3-,99 

a  Hercnlis 

17    8  30,47 

17    8  26,54 

-0,06 

-3,87 

Sept  19.  nm  20^  0'  die 
Sept  19  —  Oct.  21 : 

Ohr  1'  Yorgerf 

Ickt. 

12.        "^  ^'' 

* 

•  * 

n 


1863 

Sentemhee 

-r  C|ctobei 

1 

•• 

i 

Name. 

Beobachte|ieg 
'  Meridum- 

Dacchgarag, 

'  Beredinete 
A.  E. 

r 

1 

Gonection.        | 

Instrum. 

Uhr. 

» 

i     «     » 

Ä     f      » 

j»-' 

m 

September.    < 

* 

29 

1  u  Opbiacl^ 

*^  ^  *)i|W 

^7  1^  37,13 

-0,05 

i    -^^ 

y  Piaconig 

,  U  im  30^92 

.  »  W  «6,80 

-0,30, 

,    -^#2 

;  iT  ^nae  t^          (ö) 

»  ^  «Of«» 

^.  VH  ll.*4 

> 

•  «  Qydnte 

n  ^  «Mt 

1    %WW,6« 

+0,05 

t1^ 

«  LfiOBIS 

tt  1,  V* 

iW    1|    «,«8 

•-0,05 

rl#« 

30 

(  a  BootlB 

,  14  a  27,rf  L  H  (i^  28,40 

-0,09, 

,    ni.?r 

1  a  Coronae; 

«  W  M.t1 

r  1*^54^ 

-0,«i 

,    -^^« 

, «  Serpent^ 

«  ^  34,6il 

^  tt.  ^,  38,61 

-0,03, 

-*.,?» 

a  Hercolis 

i7i  a  27,4a 

t^7|    ^««W» 

-OtfMH 

tO^ 

^  <(  Ophittd^, 

.  ^7  1^  38^ 

1  W  ^  37,12 

-0,05 

tOJB» 

j  ^  Ursae  i|ift          (ö) 

^  W  «,8» 

LWtt".<« 

■ 

j  /f  AqaUae 

.  4«  ^  3fUl« 

VK  «  38,66 

-0,03 

7«,?a 

OrtPj^r. 

• 

( 

1 

^ «  ^ronac^ 

,  «J»3  W,p3 

,1^^64,87 

-0,« 

,  +i.»<^ 

^  a  ^lerpent^) 

V  ^  31,^§ 

L  V»  %  33,60 

-0,03 

,  +i^w 

a  Ophinchi 

17  28  $5,03 

17  28  3^^,10 

-0,05 

+2,1» 

<f  Ursaie  min.          (6) 

18  16  11,13 

18  16  10,60 

5 

a  Herculis 

c 

17    8  11,88 

• 

17    8  2ß,43 

-0,06 

a  Ophiiachi 

17  28  22,52 

17  28  3|7,03 

^  18.16    8,77 

» 

-0,05 

+14,86 

<f  Ursttd  min.           (5) 

18  15  57,07 

1 

• 

4 

8 

.  a,  Goronact. 

U  2a  3«,21 

-0,12 

|-H».»« 

; «,  Serpen^ 

i  tf  ^^  w« 

;  t?  %  38,42 

-0,0^ 

■.•m^ 

' 

Jepl  29.  L.  -0«,46  A;  I 
Sepi  29.  L.  -0«»1,  B;  I 

i&nge  40, 
laoge  4^ 

• 

» 

1 

^ 


ToBS  AN^tdbct'* 


SP 


Name. 


fi(9ohin(htöter 

Meridian- 

Dardigftiif. 


Oetober. 


8 


a  Hercblis 
a  Ophkiehi 

w    TTTVnC   uuu« 


i  *»il>  '  I 


i  uti  I      ■  iu  ,S 


I'     'If    t  >  .1      I  = 


16  15  47,12 


w 


Conection. 


Instnim. 


Uhr. 


h    '    " 


tÜii  3,73 
ii'  ^  2g,^8 
li  tA  3M7 
18  1«    7,4« 


^M>rtM 


i« 


•-0,06 


§4 


•443,^7 
+*4,tol 


9 


.  .);,fA:  ut  i\  iVi.c 


fö  2d  54,77 
ii  i1  38,41 
16  21    3,72 


-0,1* 
-6,0^ 

+0,12 


üt  li 


i«>4> 


10 


«  IBerculis 
«r  Ophinchi 


"Iv  »O  25,0v 
(iM,  16  36  8^61 
(lij^    19    6  58|42 

17  26    6j81 


15  26  54,76 

16  67  33,41 

17  ^  26,35 
17  28  318^ 


-^,12 
-0,03 
-0,06 
-O|05 


-30,12 
•40^17 
^0|01 

-*'26^2 


11    a  GoroHae 
.  a  Sexp^ntis 


«^26  21^ 
15  38    0,48 


15 


28  54,75 
37  38,40 


-0,12 
-0,03 


-27,03 
-27,05 


a  Goroäae 
tt  Serp4nti8 
a  HercWs 
a  Öphiliclii 

6^  fi^^B^  jäik. 


P*^"^^^i^™^*WiW^"^P« 


15 
15 
17 
17 


14 


'(*) 


15  29  12,69 
15  37  51,33 
17  8  44,07 
17  28  54,58 
1#  t^  26,69 


28  54,71 

-6,12 

37  33,37 

-0,03 

1  i 

8  2lB,29 

-0,06 

28  36,87 

-0,05 

f0    5,10 

• 

1 

* 

-17,86 
17,93 
•17,72 
■17,68 


20   a  Scorpii 
a  Hercolis 

QfiL6LL.4JLV6 
Oct.  8.  L.  +i'',A9 
Oct  9.  um  17^  0' 


(10 


16  21     3,42 

17  8  25,fe 


16 
17 


21     ä,60 
8  20,20 


+6,12 
-0,06 


4^,06 
+0,34 


JL;  L&nga  4X. 

B;  Lftnge  42. 

die  Ulur  1'  yoxgerückt 


186a  OctpM* 


Name. 


Beobachteter 

Meridian- 

Durchgang. 


Berechnete 
A.  K 


Gorrection. 


Insirom. 


Uhr. 


October. 


20 


a  Ophiuchi 
d  Ursae  nia* 
Fol.  8.  p. 


h     ' 


ti 


i       94 


(5) 


17  ^  ae,52 

18  16    7,29 
13  19  1M9 


17  29  36,78 

18  16    2,48 
13  IQ  21,98 


-0,05 


1    "■ 


-H>,31 


21 


o  Scorpii 
a  Hercolis 
a  Ophittc^ 


16  21    0,16 

17  8  22,74 
17  28  33,42 


16  21    3,69 

17  8  26,19 
17  28  36,77 


40,12 

*-0,06 

'0,05 


+3,31 
+3,51 
+3,40 


22 


Fol  8.  p. 


(ö) 


13  10    5,72 


13  10  21,70 


23 


a  Hercali8 
a  Ophiuchi 
&  ürsae  min'. 


28 


a  Ophiuchi 
&  üntae  min. 
y  Aquilae 

■  * 

a^Äquilae 
ß  Aquilae 


(2) 


17  8  16,26 

17  28  26,83 

18  15  57,39 


17  8  26,17 
17  28  36,74 
IB  16  1,32 


-0,07 
-0,06 


(5) 


17  28  9,24 

18  15  40,09 

19  39  19,86 
19  43  41,15 
19  48  10,27 


17  28  36,68 

18  15  59,48 

19  39  47,68 
19  44  8,93 
19  48  38,07 


-0,06. 

-0,05 
-(H04 
-0,03 


Oct.  22  —  Nov.  3:  n  =  -0^255. 


+9,98 
+9,97 


24 

Pol.  8.  p.  :' 

1 

(6) 

13  10    2,30 

13  Itf  21,48 

» 

1 

25 

a  Ck)ronae 

15  28  38,46 

15  28  54,64 

-0,13 

+»16,31 

27 

a  Ophiuchi 

17  28  13,13 

17  28  36,69 

1 

-0,06 

+23,62 

+427,48 

+27,87 
+27,82 
+27,83 


..« 


•    >     * 


n 


Name. 


1  ß  LeoniB 


^  Untie 
a  Lyrae 
y  Aquilae 
tc  Leonis 


1863  Novennber. 


Beobachteter 

Meridian- 

Itooligaag/ 


(5) 


T— S" 


(6) 

(«) 

(11) 


11  42  22,44 


Berechnete 
.  A'.B)*  • 


T^ 


11  42    6,59 


18  Itf  8,67 
18  33  28,16 
19. 36  56,26 
10    1  13,83 


18  15  57,07 

18  32  19,36 

19  39  47,58 
10    1     7,51 


October  30.  L.  -H)",87  A;  L&nge  54. 
October  30.  L.  +0^,36  B;  Lftnge  54. 
November  1.  uin  10^  0^  die  Uhr  1'  Yoigerü^t. 


Gorrection. 


Instnun. 

r    ■    .  ,11  = 


-0,07 


-0,20 

« 

-0,05 
-0,06 


Uhr. 


-15,78 


-8»60 
-8,63 
-6,26 


Annalen-Bd.  XIV. 


10 


H 


B.  ZenitMtotoiuieii^ 

;init   dem    Reichenbach*s(^hen    Meridiankreise    beobachtet 
•  an  der  kgl.  Sternwarte  in  den  Jahren  1860  bis  1*883. 


I 


1860  Mai  —  Juni. 


ÄSE 


"I    "t 


SEE 


^'me. 


Beobachtete 
25.  D. 


Baro« 
meter. 


Thermomet«r 

inn. 

äuss. 

O 

o 

13,7 

12,0 

13,9 

17,4 

14,4 

17,9 

Refrac- 
tion. 


Mai. 


18 


a  Hydrae 
Pol.  8.  p. 
a  Virginia 
Polaris 
a  Arietis 


M 


303  48  21,30 
43  15  50,75 

301  25  49,95 
40  23  29,06 

334  38  54,70 


tu 


315,35 
316,07 
316,10 


1  17,13 

0  50,02 

1  26,84 
0  44,28 
0  24,62 


Juni. 


a  Ganis  maj. 
ß  Ceminorum 
a  Hydrae 


295  20  39,50 
340  12  32,55 
303  48  24,00 


315,50 

13,5 

17,4 

315,32 

13,5 

18,0 

315,04 

13,6 

18,5 

4 

1  49,17 

0  18,65 

1  16,94 


5 


tc  Leodiis 
Polaris 
a  Arietis 
tt  Get) 


324  29  59,55 

40  23  26,02 

334  38  57,50 

315  23  50,70 


318,71 

11,5 

10,6 

319,08 

10,9 

13,0 

318,96 

11,3 

13,6 

318,88 

12,1 

14,3 

0  38,66 
0  45,63 
0  25,34 
0  52,51 


6 


a  Gai^is  ms^. 
a  Gemin.  seq. 
a  Ganis  min. 
fl  Gemin. 


295  20  42,45 
344  2  19,05 
317  26  6,40 
$40  12  92,60 


318,41 

13,5 

15,9 

1  5Q,92| 

1 

0  15,12 

318,91 

13,7 

1*^6 

0  48,52 
0  19,03 

n 


ideö  Ittfif. 


ifaWdr 


V 


Name* 


Beobachtete 
Z.  D. 


meter. 


Thermameter 


rnn. 


ättBS. 


Refrac* 
tion. 


■*■'        'T 


St 


tu 


Jani. 


ft  fiydrae 
a  Leonis 


»^»^-Jtoi^^A_«_aaABi^hik 


303  48  !f2,eo 
824  2#  59,35 


ii  i  k 


a-b^Ao^«^ 


317,93 
317,77 

I     In  I  ■      I 


14,5 
14,1 


15,8 
15,6 


t«>i  n 


t        4» 


9  9r,«6 


8 


a  Oanis  maj. 
IT  Gemin»  seq. 
«  Cania  nin. 


295  20  43,55 
344  2  19,30 
317  26    5,45 


318,94 


31V7 


•««Mia^aik«— »^•^»■•A***^ 


13,1 


13,3 


14,5 


14,a 


1  51^98 
9  15,90 
0  48,77 


inAi     M 


11 


Polaris 
tt  Arietis 


40  23  26,51 
334  39    0,25 


318,17 
318,18 


13,1 
43,7 


■«••««^»^^^^•^■la^Mki 


15,8 
16,5 


d  44,90 
0  24,94 


ii  I   'it 


18 


a  Arietis 


334  38  56,55 


ai7,68 


11,5 


13,2 


0  25,29 


19 


Polaris 
a  Ceti 
ft  Tauf  i 


40  23  21,80 

317,46 

12,3 

16,5 

315  23  48,85 

317,38 

13,2 

17,5 

328  4  36,15 

317,29 

14,7 

18,2 

0  45,60 
0  51,51 
Ö  32,44 


24 


25 


a  Arietis 


334  38  57,05 


319,35 


13,5 


ß  Yirgima 
a  Arietis 
ff  Ceti 
a  Taori 


26 


n  Hydrae 
a  Leonis 
ß  Yirginis 


*"-<v^i 


m^ 


m 


17,8 


0  24,89 


314  24  18,80 

319,15 

15,9 

19,6  1 

334  38  57,70 

319,65 

14,9 

19,5 

315  23  50,25 

319,67 

15,1 

20,5. 

328  4  36,40 

319,60 

15,8, 

21,1 

0  24,71 
g  51,17 
0  32)25 


303  48  20,85 

319,07 

17,3 

22,3 

324  29  58,00 

.  318,99 

17,2 

22^5 

314  24  17,30 

^8,60 

17,4 

22> 

1  16,57 
0  96^63 
0  52,38 


76 


1860  im 


• 

Name. 

Beobachtete 
Z.  D. 

Baro- 
meter. 

Thermometer 

Refrac- 
tion. 

inn. 

äuss. 

^ 

O         #        M 

HS 

,  „^    . 

o 

S         M 

JolL 

1^ 

«  Leoiiis 

* 

324  29  56,85 

0  38,40 

7 

• 

a  Scorpii 

• 

285  46  17,50 

319,79 

11,0 

8,9 

3  11,29 

8 

aCeti 

315  23  54,00 

318,98 

11,2 

11,5 

0  53,22 

ß  OtioniB 

303  30    0,40 

318,79 

12,3 

13,9 

1  20,43 

fl  Tauri  : 

340  19  58,50 

13,6 

0  19,11 

a  Orionis 

319  13  57,60 

318,78 

12,7 

14,5 

0  45,87 

9 

a  LeonU 

324  29  57,00 

318,42 

13,9 

16,0 

0  38,54 

ß  Viiginis 

314  24  19,25 

318,18 

13,9 

16,0 

0  53,80 

a  Scorpii 

285  46  14,25 

318,13 

13,0 

11,3 

3     8,10 

a  Hercolis 

326  24  11,05 

318,14 

12,9 

10,4 

0  35,94 

10 

a  Leonis 

324  29  57,65 

317,47 

14,2 

16,4 

0  37,48 

ß  Virginia 

314  24  19,55 

317,32 

• 

14,1 

16,5 

0  53,53 

16 

a  Ceti 

315  23  54,05 

318,85 

13,5 

15,2 

0  52,28 

a  Tauri 

328     4  37,75 

318,80 

14,6 

17,5 

0  32,69 

ß  Orionis 

303  29  59,00 

318,74 

14,7 

18,2 

1   18,83 

i9  Tauri 

340  19  59,30 

18,4 

0  18,68 

a  Orionis 

319  13  57,15 

318,70 

15,1 

18,4 

0  45,03 

16 

a  Leonis 

324  20  57,80 

318,24 

16,1 

19,9 

0  36,97 

ß  Virginia 

314  24  20,30 

311B,00 

16,3 

20,3 

0  52,72 

Pol.  s.  p. 

43  15  51,89 

317,79 

16,3 

19,4 

0  48,78 

a  Virginia 

301  25  48,20 

1  24,57 

1  «r  ScorpH 

285  46  12,45 

817,80 

15,4 

15,0 

3     4,561 

w 


1860  Jiifi*^  August 


SP 


Name. 


Beobachtete 
Z.  D. 


Baro- 
meter. 


Thermometer 


mn. 


ftUSB. 


Refrac- 
tion. 


Jtili. 

i9\  a  Hercnlls 
a  Ophinchi 
a  Ceti 
a  Tauri 
ß  Oiionis 
«  Orionis 


i         u 


32«  24  11,85 
324  30  57,15 
315  23  53,80 
328  4  38,00 
303  30  0,55 
319  13  56,90 


nt 


317,70 
317,80 
317,86 
317,94 


14,5 
15,0 
15,3 
15,7 


14,5 
14,2 
16,8 
18,6 
19,6 
19,4 


4        U 


0  35,20 

0  37,84 

0  51,71 

0  32,43 

1  18,11 
0  44,72 


17   /J  Virginis  : 
Pol.  s.  p. 
a  Yirginis 
a  Tanri 
/8  Orionis 


314  24  18,45 

317,66 

17,0 

21,0 

48  15  52,30 

317,63 

17,1 

20,7 

301  25  47,50 

328  4  37,95 

318,04 

16,5 

19,3 

303  30  0,95 

318,03 

17,2 

19,4 

0  52,54 

0  48,46 

1  24,03 

0  32,34 

1  18,19 


20 


ft  Ceti 
ß  Orionis 


315  23  56,40 

318,94 

11,9 

11,5 

303  30  3,35 

318,80 

12,9 

13,5 

0  53,20 

1  20,57 


23 


«  Tauri 
ß  Orionis 


328  4  38,35 

318,10 

12,2 

14,0 

303  30  3,10 

318,06 

12,6 

16,2 

0  33,16 

1  19,41 


August. 


1 


«  Tauri 
ß  Orionis 
ß  Tauri 
«  Orionis 


' 

328  4  88,10 

318,80 

10,8 

12,4 

303  30  3,65 

318,83 

11,2 

18,7 

340  19  58,45 

319  13  58,00 

318,84 

11,6 

14,3 

0  33,49 

1  20,54 
0  19,10 
0  45,93 


2 


Pol.  s.  p. 
«  Virginis 
o  fiootis 


43  15  46,47 
301  25  48,50 
331  45  33,70 


318,15 


318,06 


13,2 


13,1 


15,5 


14,5 


0  49,73 

1  26,23 
0  28,52 


TS 


Name. 


186&  Au^Mt. 


Z.  D. 


BatO- 

meter. 


Thermometer 


.&»<- 


mn. 


äass. 


Befrac- 
tion. 


August. 
7   a  Tauit 

'    ^  -  -  -  Till 


414 


328    4  38,90 1  319,27 


'--•     . ' . '  '  --■ 


11,4 


10/( 


4         M 


0  3d,B4i 


i^O^^^a^^^bsaa^a 


8 


Pol.  8.  p. 

«  Virginis 
a  Bootia 
2fi;  Librae 
a  Herculis 
^  ürsae  min. 
«  Tauii 
/f  Orionis 
/}  Tauri 
k  Orionh 


43 

t  301 

331 

296 

326 

8« 
328 
303 
340 
319 


15  45,60 

25  50,45 

45  34,10 

24  29,10 

24  12,35 

25  57,60 
4  38,95 

30  5,75 

19  58,05 

18  58,75 


319,12 

13,5 

14,8 

319,00 

13,3 

13,7 

318,96 

13,3 

13,6 

318,95 

12,7 

10,5 

3i8)82 

12,3 

«,7 

318,17 

11,4 

11,4 

318,15 

11,6 

12,5 

318,14 

11,9 

13,5 

0  50,03 

1  26,76| 

Ö  28,70; 

■    I 

1  47,16 

0  36,02 

0  43,37 

0  33,57; 

1  20,80| 
0  19,17 
0  45,99 


9 


PoL  s.  p. 
/l  yirgi&k 
a  Bootis 


V 
»■     ■  I 


43  15  46,57 

317,21 

15,1 

17,5 

301  25  49,25 

• 

331  35  34,40 

317,01 

15,2 

17,6 

0  49,1 1| 

1  25,16| 
0  28,02 


12 


a  Tauri 


328    4  40^10 


317,59 


12,1 


11,0 


0  33,57 


15    /?  Orionis 
/f  Tauri 
«  Orionis 


303  30  4,70 
349  19  58,90 
319  13  58,95. 


316,39 


31«y29 


fc  ■  I  >« 


13,5 


13,9 


15,4 


IM 


1  19^6| 
0  19,24 
0  44,77 


16 


Pol.  s.  p.  .• 
«r  Virginis 
«  Bootis 


«.  I 


43  15  46,13 
301  25  46,60 
331  45  33^5 


315,38 

17,7 

315,23 

19,4 

4 

22,9 


22,2 


0  47,65 

1  22,61 
0  27,27 


f 


Tft 


1860  Angwti 

ssssssss 


9 


Name« 


Augast. 

7l9\  P6l.  8.  p.  . ' . 
«r  Tirgmis  : 
'«  Coronae 
«  Serpentis 


■**-*■ 


BedbacMete 

Z.  D. 


Baro- 
meter. 


43  15  40^9 
301  25  51,45 
339  2  4,60 
318  43  12,95 


Thermometer 


inn. 


&a88. 


Sf 


319,14 


318,65 


15,9 


15,5 


4«,S 


16,5 


RefriMS- 
tioa. 


I       u 


0  49,56 

1  25,93 
0  20,19 
0  46,23 


25    Pol.  s.  p.  : 
a  Virginis  : 
«  Bootis 
a  Coronae 
n  Sorpentis 
«f  Ursae  min. 
y  JLquilae 
«  A^uilae 
ß  A^uilae 


43  15 
301  25 
331  45 
339  2 
318  48 

98  26 
322  7 
320  21 
3ir  55 


40,07 

318,99 

15,1 

17,3 

49,10 

32,80 

318,92 

14,9 

17,4 

4,40 

318,85 

14,7 

16,6 

13,05 

2,15 

318,93 

13,9 

11,4 

49,25 

318,94 

13,5 

9,4 

28,30 

- 

1,75 

0  49,43 

1  25,72 
0  28,15 
0  20,20 
0  46,24 
0  42,82 
0  42,36 
0  46,13 
0  49,18 


26l  a  Orionis 
a  Canis  maj. 
CK  Ganis  min. 
ß  Gemin'ofum  : 

■  ■  ■         f 

27    Pol.  8.  p. 
a  Virginia 
a  Bootis 


319  13  59,40 

^  318,42 

14,3 

14,2 

295  20  51,20 

318,55 

14,5 

16,5 

317  26  5,25 

318,65 

15,1 

18,6 

840  12  24,35 

318,65 

• 

30    Pol.  s.  p. 
«  Virginis 
cc  Bootis 
a  Coronae 


43  15  39,82 
301  25  48,25 
331  45  32,40 
339    2     4,40 


316,92 

* 

316,74 
316,64 


17,0 

16,7 
16,9 


0  45,86 

1  50,63 
0  47,«1 
0  16,79 


43  15  40,75 

318,29 

17,9 

22,2 

301  25  46,95 

331  46  32,10 

< 

318,05 

17,7 

22,4 

0  48,24 

1  23,63 
0  27,50 


19,8 

20,2 
19,5 


0  48,55 

1  24,18 
0  27,66] 
0  19,79 


so 


1860 

Augwt  —  1 

September. 

ap 

Name. 

Beel>achtete 
Z.  D. 

• 

Baro- 
meter. 

Thermometer 

Refrao- 

tiOQ. 

inn. 

&USS. 

Q           1         U 

tu 

o 

o 

1    « 

August. 

30 

«  Serpenftis 

318  43  12,00 

0  45,31 

«  Scorpii 

285  46     6|45 

316,61 

16,7 

18,5 

1  46,90 

d  Ursae  min.    . 

38  26    3,50 

316,65 

16,3 

15,3 

0  41,75 

/  Aquilae 

• 

322     7  48,30 

316,78 

15,9 

14,0 

0  41,17 

(t  Aquilae 

320  21  26,55 

0  43,86 

ß  Aquilae 

317  55     1,15 

0  47,80 

tt  Canis  maj. 

295  20  50,60 

316,76 

15,5 

17,6 

1  49,44 

a  Canis.  min. 

317  26     6,50 

316,78 

15,9 

18,6 

0  47,62 

ß  Gemin. 

340  12  23,75 

0  18,68 

31 

FoL  s.  p.  : 
a  Virginia 

43  15  39,44 
301  25  48,65 

316,36 

18,7 

21,7 

0  48,04 

1  23,29 

a  Bootis 

331  45  32,10 

316,26 

19,1 

22,2 

0  27,36 

«  Canis  maj. 

295  20  53,35 

317,11 

16,3 

14,9 

1  50,88 

a  Canis  min. 

317  26     6,05 

317,35 

16,5 

15,5 

0  48,37 

ß  Gemin. 

340  12  22,05 

• 

0  18,97 

September. 

12 

^  Coronae 
a  Serpentis 

339    2    2,60 
318  43  12,90 

321,15 

11,1 

10,0 

0  20,98 
0  48,04 

a  Seorpii 

285  46  17,10 

321,12 

10,7 

9,6 

3  11,46 

a  Herculis 

326  24  14,65 

320,96 

10,5 

8,7 

• 

0  36,57 

13 

a  Coronae 
a  Serpentis 

339    2    2,75 
318  43  12,75 

319,40 

11,5 

12,5 

0  20,63 
0  47,23 

a  Scorpii 

285  46  15,05 

319,41 

11,5 

12,0 

3    8,26 

a  üerculis 

326  24  14,35 

319,40 

11,3 

11,0 

0  36,00 

a  OpMuchi 

324  31     0,45 

• 

319,40 

11,2 

,10,5 

0  38,72 

8i 


1660  September: 


H» 

Name. 

Beobachtete 
Z.  D. 

Baro- 
meter. 

Thermometer 

Refrae- 
tion. 

inn. 

&U8S. 

September. 

O         1        u 

4lt 

o 

O 

«         M 

13 

^  Unae  min. 
y  AqnilM 

38  26    2,10 
322    7  60,70 

319,40 

10,0 

9,6 

0  43,28 
0  42,79 

«  Aquilaa 

320  21  29,60 

319,42 

10,6 

7,7 

0  45,58 

i?  Aqnilae 

317  55    3,50 

0  49,68 

a  Gemin.  seq. 

344    2     6,25 

0  15,45 

o  Canis  min. 

317  26     5,85 

318,78 

10,3 

11,5 

0  49,55 

ß  Geminornm 

340  12  21,05 

0  19,43 

14 

«  Hydrae 

303  48  28,50 

318,88 

11,7 

14,3 

1  19,39 

Pol.  B,  p.  .'. 

43  15  32,60 

318,56 

13,9 

16,3 

0  49,60 

21 

a  Scorpii 

285  46  10,70 

318,13 

13,5 

15,4 

3    4,49 

a  Canis  min. 

317  26    6,15 

320,25 

10,8 

10,4 

0  50,02 

ß  GemiBorum 

340  12  21,00 

0  19,62 

o  Hydrae 

303  48  30,15 

320,24 

11,9 

13,1 

1  20,16 

22 

a  Leonis 

324  29  53,00 

320,22 

12,3 

13,6 

0  38,29 

a  Goronae 

339    2    2,30 

319,37 

14,5 

15,6 

0  20,32 

a  Serpentis 

318  43  11,40 

0  46,53 

«  Scorpii 

285  46  12,40 

319,26 

14,4 

15,4 

3    5,10 

ff  TJrsae  min. 

38  26    3,95 

819,14 

13,8 

12,6 

0  42,62 

y  Aqnilae 

322    7  52,15 

319,12 

12,9 

11,0 

0  42,08 

a  Aqnilae 

320  21  30,90 

0  44,83 

ß  Aqnilae 

317  55    3,95 

1  48,86 

23 

iu  Gapricorni 

298  55  57,05 

319,09 

12,9 

10,9 

1  37,62 

«  Gemin.  seq. 

344    2    7,65 

• 

0  15,54 

«  Canis  min. 

317  26    6,80 

316,78 

12,0 

8-8 

0  49,84 

4 

^mlea-BO.  ZIV, 

11 

■ 

82 


1860  September. 


• 

• 

Name. 

Beobachtete 
Z.  D. 

Baro- 
meter. 

Thermometer 

Refrac- 
tion. 

inn. 

äuss. 

O         i        u 

m 

o 

o 

t       u 

September. 

23 

ß  Geminonim 

340  12  20,25 

0  19,55 

o  Hydrae 

303  48  29,15 

317,03 

13,3 

U,l 

1  18,95 

a  I^eonis 

324  29  52,40 

317,06 

13,8 

li,8 

0  37,69 

24 

a  Coronae 
a  Serpentis 

339    2    0,40 
318  43  10,65 

316,33 

16,7 

17,8 

0  19,92 
0  45,61 

a  Scorpü 

285  46    8,30 

316,27 

16,9 

17,2 

3    1,77 

a  Hercolis 

326  24  13,20 

316,21 

16,5 

16,2 

0  34,76 

ft  Ophiuchi 

324  30  59,70 

316,11 

16,2 

15,5 

0  37,41 

&  ürsae  min. 

38*26    3,35 

316,08 

15,3 

13,6 

0  42,00 

y  Aquilae 

322    7  51,65 

315,95 

14,5 

12,1 

0  41,44 

«  Aquilae 

320  21  28,70 

0  44,14 

ß  Aquilae 

317  55    4,00 

0  48,11 

a  Geminor.  seq. 

344    2    6,05 

316,70 

12,9 

12,0 

0  15,30 

a  Canis  min. 
ß  Geminorum 

317  26    6,55 
340  12  21,25 

- 

0  49,08 
0  19,25 

a  Hydrae  : 

303  48  28,95 

317,78 

13,9 

13,4 

1  19,40 

a  Leonis 

324  29  53,10 

317,96 

14,1 

13,5 

0  38,02 

26 

a  Canis  min. 
ß  Geminorum 

317  26    8,00 
340  12  21,30 

318,88 

10,3 

5,4 

0  50,87 
0  20,00 

tt  Hydrae 

303  48  32,40 

318,97 

11,1 

9,5 

1  21,21 

a  Leonis 

324  29  55,05 

318,87 

11,5 

10,5 

0  38,68 

27 

a  Coronae 
a  Serpentis 

339    2    0,50 
318  43  10,55 

318,14 

14,1 

12,8 

0  20,51 
0  46,951 

a  Scorpü 

285  46  11,30 

817,94 

13,7 

12,5 

3    6,87 

1 

a  Hercolis 

326  24  12,65 

317,78 

13,1 

11,6 

0  35,70 

83 


1860  September  —  October. 


SP 


Name. 


Beobachtete 
Z.  D. 


Baro- 
meter. 


Thermometer 


mn. 


äuss. 


Refrac- 
täon. 


September. 
27    a  Ophiuchi 
<f  IJrsae  min. 


m 


324  31     0,00 
38  26     1,80 


317,76 
317,62 


12,9 
11,7 


11,2 
9,6 


t  M 


0  38,38 
0  43,06 


October. 


a  Herculis 
d  Ürsae  min. 


326  24  14,36 
38  26    2,30 


320,66 
320,66 


11,6 
11,0 


10,6 
9,1 


0  36,22 
0  43,63 


a  Hydrae 


303  48  33,30 


321,96 


8,6 


4,8 


1  23,86 


a  Coronae 
CT  Serpentis 
a  Scorpii 
a  Herculis 
a  Ophiuchi 
(f  ürsae  min. 
Y  Aquilae 
a  Aquüae 
ß  Aquilae 
la  Gapricomi 


339  1 
318  43 
286  46 
326  24 
324  30 
38  26 
322  7 
320  21 
317  66 
298  66 


67,86 

320,86 

11,7 

9,8 

9,70 

16,10 

320,72 

11,3 

10,1 

13,06 

320,64 

11,1 

9,6 

68,76 

320,48 

10,9 

9,4 

1,30 

320,26 

10,4 

8,0 

60,16 

320,26 

10,0 

6,1 

29,90 

3,80 

6,1 

67,10 

820,27 

10,0 

6,0 

0  20,98 
0  48,04 
3  10,74 
0  36,38 
0  39,06 
0  43,72 
0  43,23 

0  46,06 
Ü  60,19 

1  40,31 


22 


«  Hydrae 
«  Leonis 


303  48  31,80 

320,70 

7,0 

1,4 

324  29  80,65 

320,76 

7,1 

2,4 

1  24,93 
0  40,46 


23 


y  Aquilae 

«  Aquilae 

«  Hydrae 

«  Leonis  . ' 

I  ß  Leonis  : 


322     7  49,16 

320  21  28,46 

321,08 

10,3 

7,6 

a03  48  30,46 

321,06 

7,9 

3,2 

324  29  61,66 

321,14 

7,6 

3,9 

327  11  69,96 

321,19 

8,7 

6,6 

0  43,06 

0  46,87 

1  24^26 
0  40,23 
0  36,89 
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1860  October  —  November. 


• 

3r 

Name. 

Beobachtete 
Z.  D. 

Baro- 
meter. 

Thermometer 

Befrac- 
tion. 

inn. 

äU88. 

October. 

O           i            M 

M 

'    o 

o 

<        H 

24 

a  Gorpuae 

339     1  52,30 

321,15 

11,5 

10,6 

0  20,92 

a  Herculis 

326  24  10,45 

321,11 

11,3 

9,5 

0  36,44 

a  Ophiuchi 

324  30  57,35 

321,10 

11,1 

9,0  J 

0  39,20 

29 

Fol.  s.  p.  : 

43  15  14,22 

321,05 

5,3 

3,2 

0  53,20 

30 

<f  TJrsae  min. 

38  25  57,20 

320,82 

6,9 

S,3 

0  44,39 

y  Aqnilae 

322     7  49,80 

0  44,06 

tt  Aqtdlae 

320  21  29,30 

0  46,93 

p  Aqoilae 

317  55    3,60 

320,78 

5,5 

2,7 

0  51,15 

31 

a  Herculis 

326  24  11,10 

319,76 

6,9 

5,0 

0  37,10 

tt  Ophiuchi 

324  30  58,00- 

319,68 

6,7 

4,6 

0  39,88 

<f  Ursae  min. 

38  25  57,55 

319,58 

5,9 

3,6 

0  44,59 

y  Aquilae 

322    7  50,30 

0  44,14 

a  Aquilae 

320  21  30,35 

319,50 

V 

1,5 

0  47,02 

^  Aquilae 

317  55     4,25 

0  51,25 

NoTember. 

2 

a  Ophiiicbi 

324  30  55,75 

318,56 

6,3 

3^ 

0  39,93 

<f  Ursae  min. 

38  25  55,25 

318,58 

W 

3,4 

0  44,49 

y  Aquilae 

322     7  49,25 

0  44,04 

«  Aquilae 

320  21  29,65 

318,65 

6,1 

1,4 

0  46,92 

p  Aquilae 

317  55     3,25 

0  51,13 

t 

Pol.  s.  p.  : 

43  15  12,91 

318,95 

3,9 

-1,5 

0  54,09 

3 

a  Ophiuchi 

324  30  56,00 

918,68 

5,8 

1,4 

0  40,38 

&  ürsae  min. 

38  25  53,50 

318,62 

4,5 

0,7 

0  45,10 

1- 

(f  ürsae  min. 

38  25  56,95 

318,74 

4,0 

1,6 

0  44,92 

J 


» 


• 

1861  April. 

SP 

Name. 

Beobachtete 
Z.  D. 

• 

Baro- 
meter. 

Thermometer 

Refrac- 
tion. 

inn. 

&USS. 

9          4« 

M 

o 

o 

*         M 

April. 

2 

a  Tauri 

328    4  38,25' 

317,80 

9,5 

10,6 

0  33,69 

a  Orionis 

319  13  49,00 

317,80 

9,3 

9,6 

0  46,80 

«  Gaais  miy. 

295  20  28,05 

317,82 

8,9 

8,5 

1  54,71 

a  Hydrae 

303  48    4,65 

318,03 

7,9 

5,2 

1  22,49 

3 

a  Aquilae 
p  Aquilae 

320  21  18,80 
317  54  54,50 

818,06 

6,5 

3,2 

0  46,42 
0  50,58 

a  Aquarri 

310  51  54,65 

318,04 

7,4 

9,4 

1     2,82 

«  Pegasi 

326  18  34,05 

318,05 

7,9 

10,4 

0  36,11 

11 

p  Orionis 
a  Orionis 

303  29  48,70 
319  13  50,60 

320,03 

8,9 

10,1 

1  22,23 
0  47,09 

12 

a  Ceti 

315  23  54,05 

318,49 

9,1 

10,3 

0  53,46 

a  Tauri 

328    4  39,50 

318,16 

8,8 

10,4 

0  33,75 

p  Orionis 

303  29  48,80 

318,05 

8,5 

10,4 

1  21,61 

p  Tauri 

340  20    3,75 

0  19,36 

15 

a  Orionis 

319  13  50,55 

318,02 

8,6 

10,4 

0  46,67 

a  Aquarii 

310  51  56,45 

321,20 

10,3 

4,2 

1     4,96 

«  Pegaai: 

326  18  35,30 

321,26 

6,9 

6,2 

0  37,20 

16 

ff  Andromedae 

340  10  12,00 

321,88 

^'^ 

7,5 

0  20,01 

a  Tauri 

328    4  39,85 

321,40 

9,5 

9^ 

0  34,18 

/S  Orionis 

303  29  51,55 

321,40 

9,2 

10,1 

1  22,57 

/9  Tauri 

340  20    3,50 

0  19,59 

1 

«  Orionis 

319  13  50,75 

321,87 

9,1 

10,3 

0  47,17 

86 


1861  April  —  Mtl. 


fi 


? 


SP 


Name. 


Beebachteta 
Z.  D. 


Baro- 
meter. 


Thermometer 


inn. 


äass. 


Refrac- 
tion. 


ApriL 

16  (f  ürtMe'  min.  b.  p. 
a  Ganis  mig. 

17  a  Tattri 
ß  Orionis 
fl  Taari 
a  Orionis 
a  Ganis  maj. 
a  Leonis 
a  Aquarii 
a  ]?egasi 
er  Andromedae 
y  Fegasi 
Polaris  : 


o       «       « 

45  13  41,10 
295  20  29,50 


4#« 


321,37 
321,42 


9,1 
9,1 


328  4  39,85 
303  29  50,70 
340  20  4,90 
319  13  51,55 
295  20  28,30 
324  29  36,50 
310  51  55,70 
326  18  33,15 
340  10  12,60 
326  15.  45,20 
40  23  47,05 


10,1 
9,7 


0  55,18 

1  55,35 


320,48 

10,1 

12,5 

320,34 

9,9 

12,5 

320,24 

10,0 

12,7 

320,15 

9,9 

12,5 

320,03 

8,8 

7,4 

319,39 

7,7 

7,9 

319,33 

8,2 

9,4 

319,W 

8,8 

10,8 

319,14 

9,5 

11,5 

0  33,65 

1  21,38 
0  19,30 

0  46,48 

1  53,32 

0  39,41 

1  3,52 
0  36,41 
0  19,57 
0  36,23 
0  45,98 


18   a  Taari 
ß  Orionis 
ß  Taari 
a  Orionis 
cf  Ürsae  min.  s.  p. 
et  Ganis  maj. 
Polaris 


328  4  36,95 
303  29  46,35 
340  20  1,45 
319  13  48,20 

45  13  40,15 
295  20  25,60 

40  23  50,01 


318,59 

10,5 

318,46 

10,3 

318,38 

10,3 

318,36 

10,3 

318,34 

10,3 

317,91 

1 

9,4 

319,1^0 

10,5 

318,92 

9,9 

12,5 
12,6 

12,5 

12,4 

12,3 

9,5 


0  33,45 

1  20,86 
0  19,18 
0  46,25 

0  54,07 

1  52,84 
0  46,23 


Mai. 
23   cc  Hyärae 

Pol.  8.  p. 

a  Virginis 


303  48   "S,40 

43  15  30,08 

301  25  30,85 


12,4 
8,0 


1  20,02 

0  51,62 

1  29,58 


8? 


1861  M«i  —  Juni. 


SP 

Name. 

Beobachtete 
Z.  D. 

Baro- 
meter. 

Thermometer 

Refrac- 
tion. 

inn. 

ftass. 

O            1          M 

tu 

o 

o 

*          M 

Mal 

25 

a  Ganis  min. 

317  25  60,20 

316,97 

12,4 

14,8 

0  48,52 

27 

a  Orionis 

319  13  50,55 

319,24 

14,6 

18,6 

0  45,07 

a  Ganis  maj. 

295  20  30,60 

319,10 

14,5 

18,6 

1  49,82 

a  Ganis  min. 

§17  25  50,25 

319,05 

14,4 

18,6 

0  47,99 

ß  Gemin. 

340  12  18,65 

0  18,82 

a  Hydrae 

303  48    2,35 

319,05 

14,2 

18,4 

1  17,77 

tt  Leonis 

324  29  36,50 

319,12 

14,7 

17,7 

0  37,44 

Pol.  8.  p. 

43  15  31,40 

319,16 

13,7 

13,5 

0  50,32 

a  Virginis 

301  25  28,85 

1  27,32 

a  Bootis 

331  45  11,85 

319,17 

13,4 

11,8 

0  28,99 

a  Andromedae 

340  10  13,70 

318,52 

12,7 

15,0 

0  19,14 

y  Pegasi 

326  15  48,60 

0  35,43 

Polaris 

40  23  45,37 

318,54 

13,0 

16,4 

0  44,84 

Juni. 

3 

a  Leonis 

324  29  36,35 

318,53 

13,1 

12,6 

0  38,35 

a  Andromedae 

340  10  12,75 

319,49 

11,0 

11,8 

0  19,48 

y  Pegasi . 

326  15  49,25 

0  36,07 

Polaris  .  • . 

40  23  41,79 

319,56 

11,5 

12,8 

0  45,74 

a  Arietis 

334  39  11,30 

319,51 

12,0 

13,9 

0  25,34 

4 

a  Hydrae 

303  48    1,70 

318,84 

13,7 

15^ 

1  18,86 

7 

a  Leonis 

324  29  36,65 

318,76 

13,8 

15,0 

0  37,86 

€t  Bootis 

331  45  11,60 

817,10 

12,7 

11,2 

0  28^87 

a  Andromedae 

340  10  13|10 

317,16 

11,5 

13,4 

0  19,20 

Polaris 

40  23  42,95 

317,34 

12,1 

15,4 

0  44,88 

1861  Jmi. 

.» 

Name. 

Beobachtete 
Z.  D. 

Baro- 
meter. 

Thermometer 

Refrak- 
tion. 

inn. 

Aass. 

Q            #           U 

4U 

o 

o 

1       «r 

Juni. 

8 

«  Hydnie 

303  48    1»40 

316,84 

14,3 

17,6 

1  17,51 

a  Leonis 

324  29  36,55 

316,71 

14,3 

17,5 

0  37,19 

13 

a  Hydrae: 

303  48    2,35 

319,69 

14,4 

17,4 

1  18,23 

a  Bootu 

331  45  12,25 

319,72 

13,3 

11,3 

0  29,10 

CK  Arietis 

334  39  12,55 

319,80 

13,0 

15,6 

0  25,17 

14 

Polaris 

40  23  41,27 

319,43 

12,7 

13,5 

0  45,56 

a  Arietis 

334  39  12,95 

319,43 

13,1 

15,0 

0  25,20 

18 

a  Ceti 

315  24     1,55 

319,44 

13,5 

16,4 

0  52,09 

• 

a  Leonis 

324  29  36,40 

319,34 

16,5 

19,6 

0  37,14 

«  Bootis 

331  45  12,55 

319,17 

15,9 

15,6 

0  28,46 

a  Goronae 

339    1  48,05 

319,23 

15,6 

13,5 

0  20,51 

a  Serpentis 

.318  42  58,90 

. 

0  46,95 

Polaris 

40  23  42,03 

319,42 

14,7 

18,0 

0  44,63 

a  Arietis 

334  39  12,15 

819,46 

15,1 

19,3 

0  24,71 

19 

a  Hydrae 

303  48     1,45 

319,36 

17,3 

21,4 

1  16,77 

a  Leonis 

324  29  37,95 

319,27 

17,3 

21,4 

0  36,83 

ß  Leonis 

327  11  45,95 

319,17 

17,3 

20,8 

0  33,35 

Polaris 

40  23  42,59 

319,80 

15,3 

19,0 

0  44,48 

a  Arietis 

334  39  12,70 

319,85 

15,9 

20,2 

0  24,64 

€f  Ceti 

315  24    1,80 

319,90 

16,3 

20,8 

0  51,1« 

20 

a  Leoms 

324  29  35,85 

319,90 

18,1 

22,6 

0  36,70 

^  Leonis 

327  11  45,40 

319,86 

18,3 

tifl 

0  33,27 

98i 


i86t  JTuni  ^ 

Juli. 

« 

.y              Name. 

H 

Beobachtete 
Z  D.   > 

Baro- 
aieter. 

Thermometer 

Refrao« 
tion. 

inn. 

aass. 

O           4         «     • 

tu 

"   o     ' 

""  o   "" 

Jani. 

•  <      f 

1 

20   Polaris 

40  23  41,72  1 

!  320,1 6 

» 

16,1 

20^4 

0  44,24 

1 

21    a  lieoniB 

324  29  35,75 

319,46 

18,7 

23,5 

r 

0  af6,50 

ß  Leonis 

327  11  45,15 

319,44 

19,1 

22,8 

0  33,07 

Polaris 

40  23  42,80 

318,60 

17.1 

20»4 

0  44,02 

a  Aiietis 

334  39  12,35 

318^73 

17,6 

2M 

0  24,36 

22  2«  Libirae 

296  24 '  6,80 

317,79 

19,3 

19,4: 

0  M,10 

a  Coronaa 

339     1  47,05 

317,76 

18,8 

.    18,0  . 

0  26,17 

«  Serpentis 

1    t 

318  42  67,20 

,  i 

.''» 

.Q45,I<} 

24   «  Arietis 

334  39  13,70  < 

'319,28 

14,8 

1 1 
16,«. 

0  »5,11 

a  Ceü 

315  2i    1,35 

319,18 

-164 

16,6 

.0  62,00 

JbK. 

• 

• 

• 

» 

1 

N 
* 

4  ß  Leonis 

327  11  46,55 

315,97 

IM 

16,1 

0  33,89 

8  ß  Leonir  • 

m  11  46,96 

1 

317,48 

14,6 

16,6: 

0  83,82 

10    a  Tauri 

328    4  41,60 

»                         • 

319,12 

12,6 

15,8 

0  32,99 

•  ■ 

11   fl  Leonis 

327' 11  45,30 

318,64 

14,7 

17,0 

0  33,88 

Pol.   8.  p. 

43  15  30,81 

318,58 

15,5 

16,6 

0  49,51 

a  Virginis 

301  23  27,95 

r                   • 

1  26,62 

a  Ceti 

315  24    5,15 

317,82 

12,7 

14,4 

0  52,31 

«  Tauri 

828    4  41,00 

317,78 

13,9 

16,7 

if  32,71 

■ 

AnaüM-BO.  SV. 


12 


Vf. 


1861  JoK. 


■i 


Name. 


JnU. 


ut 


ß  LoonM 
Fol.  B.  p. 
«  Yirgioia 


»^i^^TI    I        '9    ^^  <  »    W  ■■ 


Bmo- 
m€ter. 


39?  11  49|tK) 
43  15  31»08 

3Qt  21  zefio 


' 


4ir 


31M3 


319,63 


T 


Thermometer 


inn. 


ftass. 


15,5 


15,5 


RefraG- 
tion. 


18,7 


17,8 


t         M 


^  93,43; 
0  48,94 
i  24,93 


ts 


ß  Leonft^ 


317  11  46,35 


314,19 


16,3 


II  ■'<■ 


i*— «»F»*— ^— ^*^*i*— ^ 


20,2 


14    V 


|iii«    ii^— »*i^Mia         1       i«^<ia         I 


4  Taori 


315  24    5,5^ 
at8    4  42»iO 


15|  et  L^onis 

Pol.  9.  p. 

«  ¥irgtaii 


I ■"  w    I       *M*'  ■         I        *|"  '         I 


l?t  eOett 
«  Taori 


324  21  35,45 
43  15  32,20 


»1 1 


915  24    3,4e 
328    4  42,10 


«nv,C74 
31«,84 


14,3 
15,6 


14,6 
17J8.' 


a  '93,03 


Q  3:i,44 


316,49 
316,26 


■        IM  ■  »       I 

318,67 
318,49 


17,3 
17,4 


M  I    ■    ■  I         1« 


2ir,7 

19,6 


0  36,62 

0  48,48 

l  1  84,12 


I*«     X    I  ■— *T**^— üf— ^T*»'^— ^i^i^ii»Wi^i»»i^.^^Mi*a>      ■  <       I  <  ^ 


12,0 
13,7 


16,4 


14,2      0  M,49r 


0  39^ 


1^  ß  xieoms 
^el.  8.  p, 

5  Ceti 

«  T^ari 


827  U  45,20 

301  25  27,70 
315  24  6^50 
328    4  43,00 


318,01 
311^4 

317,^66 
317,68 


16,7 
16,7 

14,5 
15,3 


*i«n  ■    III  i       im      ,, 


18,0  0  39,56 
18«5  Q  48,98 
1  24,99 
16,0  Q  51,88 
18,4       0  32,44 


S12 


?0l.   8.  p. 

fiP  Yijginis 


»  It   m      M     I  I     ■    »  t         ^    l>>         '< 


43  19  30,52 
301  25  27,M) 


318^25 


18,1 


20^2 


Q  43,64 
i  24,40 


w^^^ 


1 


#  ^jlom 


^rry^^Mt     i    ■  f    n 


30    U» 


3ia,5i 


16,9 


«1 


1681  Ml 


Name« 


JaU. 


29 


2a  a  Tanri 


p  Orionia 
fi  Taari 


fitobackMi 
2.  D. 


Baro* 
«neter. 


^^  BBS 


Thermometer 


Mdi«. 


inn. 


aass. 


I3S  4  43,21 
303  30  340 
340  10  58^ 


*  '■ »     '    I-  ■ » 


^ii 


317,96 
3i%00 


>  II     I     ■    I      pwi  ■■  IM         |l»i|i        I 


15,7 


15,3 
.13,3 


328    4  4t,35 


331,16 


13,7 


I24T 


Ref]!ae-| 
tion. 


i       M 


1  13^ 
0  13^81 


>   »    I 


0  33,63 


23 


Polarii 

«r  Bootil 
«  BeraaÜB 
•«  Ophinchi 
<(f  Ürsae  min. 
a  Tann 
/9  Orionia 
^  Tann 
«  Orionia 


43  13  3t,33 
301  23  2«,0i 

« 

331  45  14,40 

333  24  8,45 

324  30  37,45 

38  25  63,35 

328  4  42^ 

303  30  4,55 

340  19  ^8,25 

319  13  55^ 


■  •  ■  L4> 


*  »»» 


i^h*i 


^■*m 


t*^ 


iVkrfta^Pi*»^ 


330,37 

330,34 
320,17 
330,16 
\  320,14 
313^ 
313,67 

319,710 


15,9 

16,0 
14,4 
14,1 
14,1 
13,7 
14,1 

14,5 


16,2 

15^6 

11,5 
UfO 
10^3 
15,5 
17»2 

18,4 


>0  4d«87 
1  21,54 
0  23,57 
JO  33,98 
4)  38,69 
0  43,08 
0  33,08 
i  19^3 
.0  13,84 
O  43,18 


44- 


30 


ß  Leonia 
Pol.  8.  p< 
«  Virgiail 
«  Bercolis 
a  Ophinchi 
4  Üraae  min. 
a  Tauci 
fi  Orionia 
ß  Tanri 


m  11 44,10 

43  15  23,67 
301  25  27,80 
326  24  3,20 
324  30  56^5 

38  25  59,30 
328  4  43,30 
303  30  4,75 
340  19  57,50 


313,66 
318,63 

313,92 
319^6 
320,00 
319,48 
319,38 


13,7 

110,6 

16,7 

t0i4 

16,0 

14,7 

15^ 

14,1 

15,7 

13,2 

14,8 

16,4 

15,2 

18^ 

0  33,44 

0  48,83 

1  24,73 
0  33,42 
0  3841 
0  42^ 

0  ,32,92 

1  18,83 
0  18,70 


1861  AiigQst. 

H» 

Name. 

BeDbacktete 
Z.  D.     . 

Baro- 
jneter. 

Thermometer 

Refrae- 

*  inn. 

&as8. 

tion. 

»*          • 

.  O        i        it    , 

m 

o 

o 

4           U 

AngoBt 

i 

a  Tunri 

339    4  42>7Q 

» 

319,66 

16,3 

17,9 

0  32,71 

4 

a  Taari 

328    4  44,20 

320,69 

14,5 

13,8 

0  83,44 

/9  Orionia 

303  30    5,45 

320,61 

14,7 

15,4 

1  20,30 

• 

fi  Tauri 

349  19  68,90 

0  19,05 

5 

.«  Hercnlis 

9n  24    9,25 

319,84 

17,1 

16,6 

0  3540 

,a  Opbiachi 

324  30  M,60 

0  37,76 

* 

tf  ürsa«  ania.  • 

38  2S    2,00 

319,84 

16,7 

14,9 

0  42,24 

ß  Orionia 
/9  Taari 

303  30    3,95 
340  19  58^85 

320,24 

16,5 

19,5 

1   18,71 
0  18,67 

. 

.«  Orionis 

319  la  54,75 

• 

0  44,91 

6 

ß  Leonis 

327  11  44,15 

320,30 

18,7 

22,4 

0  83,22 

Pol.  8.  p. 

43  15  25,78 

320,26 

18,5 

22,2 

0  48,52 

• 

a"  Virginia 

301  25  27,20 

« 

« 

1   24,18 

a  Bootis 

331  45  14,30 

320,11 

18,6 

«1,7 

0  27,77 

«r  Herculis 

329  24    9,80 

329,29 

17,9 

18,3 

0  34,88 

cfUrsae  min. 

.    38  26    1,45 

820,33 

17,7 

1S,5 

0  41,99 

1 

)9  Orionis 

303  30  .4,95 

320,07 

16,8 

«,4 

1   18,70 

f   . 

■  ß  Tauri; :        .     • 

.340.  19  £8,65 

- 

D  18,67 

n 

a  Tauri 

328    4  43,85 

319,79 

15,9 

14,6 

0  33  22 

4 

- 

/9  Orionis 

303  30    4,50 

319,77 

15,9 

17,2 

1   19,42 

1 

340  19^58,10 

1 

1 

0  18,84 

12 

a  Canis  min. 

317  25  57,00 

319,65 

18,8 

23,8 

0  46,93 

'1 

1861  Ai^iHl. 


sr 

Name. 

Beobaditete 
Z.  D. 

Baro- 
meter. 

Thermometer 

Refrae- 
tion. 

4        H 

inn. 

&as8. 

o        «         « 

$t» 

August 

44 

«Boolit 

831  45  12,70 

880,09 

20,0 

21,0 

0  27^ 

16 

«  Taori 

828    4  42,80 

318,20 

18,5 

18,5 

0  32,46 

ß  Orionis 

303  30    3,90 

318,24 

18,7 

20,1 

1  17,97 

ß  Taori 

340  19  58,90 

0  18,50 

a  Qiioxiifl 

319  13  54,75 

« 

318,26 

19,1 

22,3 

0  44,16 

19 

Pol.  8,  p. 

43  15  23,11 

319,06 

19,3 

20,4 

0  48,71 

a  Virgiois 

301  25  27,70 

1  24,52 

«  Bootis 

331  45  12.60 

1* 

318,95 

19,2 

20,5 

0  27,81 

2a  Libxae 

1 

296  24  10,10 

318,93 

19,1 

20,4 

1  43,79 

u  Ck>ronae 

339     1  51,75 

318,94 

19,0 

19,8 

0  19,90 

a  Serpentis 

318  42  59,90 

0  45,56 

&  üraae  min. 

38  26    4,75 

319,06 

18,0 

16,0 

0  41,91 

21 

a  Orionia 

319  13  5$|55 

• 

321,14 

13,7 

11,7 

0  46,79 

22 

a  Coronae 

339    1  51,45 

321,36 

15,9 

14,8 

0  80,52 

a  Serpeniis 

818  43    0,10 

/ 

0  46,98 

ß  Orionis 

303  30    7,80 

321,28 

13,1 

10,3 

1  22,39 

/9  Taori 

340  19  57,65 

0  19,54 

a  Orionis 

319  13  57,20 

321,24 

13,2 

11,9 

0  46,76 

27 

o  Orionis 

319  13  55,65 

321,16 

* 

12,3 

11,6 

0  46,83 

28 

Pol.  8.  p. 
a  Virginia 

43  15  17,73 
301  25  30,00 

320,70 

15,7 

16,4 

0  49,88 

1  26,56 

t861  Aagittt 


II 


Name« 


Allgast. 
«SS  4r  BooHtf ' 
2a  Librae 
a  OoroQ^e 
a  Serpentis 
if  Ürsae  min. 
y  Aqmlae 
«  Aqailae 
p  Aqailae 
a  Orioais 
a  Gaais  maj. 
a  Gemia.  seq. 
a  Gbdis  mia. 
^  Geminoram 


29 


Pol.  s.  p. 
0  Yirginis 
a  BoolÜB 
«  Goronae 
ix>  Serpentis 
<f  Ürsae  mia. 
f  Aqoilad 
io  Aqailae 
;^  Aqal^d 
n  Oriouis 
tt  Caois  ijnaj. 


ao 


o  Bootis. . 

9 

a  Coroaae 
a  Sprpeatis 


BeDbachMe 
'    Z,  D. 


1  296 
339 
318 
38 
322 
320 
317 
319 
295 
344 
317 
340 


45  1240 

24  12,90 
1  5M5 

43  1,49 
26    3,45 

7  58,15 
21  37,90 
54  12,50 
13  55,95 
20  43,25 

1  56,00 

25  51,^5 
12    9,95 


Biro- 
meter. 


Thermometer 


ma. 


&ass. 


Refimc- 
tion. 


IM 


328,55 
320«44 
320,35 

320,13 
320,04 
320,02 

319,56 
319,63 

319,78 


15,2 
15;^ 
15,1 

14,0 
13,5 
13,5 

12,9 
13,3 

14,7 


43  15  18,83 
301  25  25,55 
^31  45  11,35 
339  1  49,90 
ai8  42  59^0 

38  26  .8,50 
a2d  7  6T,45 
320  21.87,10 
3i7  tA  10,90 
319  13  56,35 
295  20  43,30 


331  45  13,V5 
339  1  51,30 
318  43    1,15 


320,56 
320,67 


17,3 
16,9 


IM 
16,5 
16,3 

11,6 
10,9 
10,9 

12,2 
14,9 

17,2 


0  28946 

1  46^ 
O  20,32 
O  46,53 
0  42,94 
O  42,21 
O  45,00 
O  49,01 

0  46,46 

1  51,86 
0  15,12 
0  48,39 
0  18,98 


319,70 

17,9 

21,6 

314;82 

17,5 

21,6 

819,79 

17,1 

21,1 

32^,00 

16,2 

15,3 

32il,ll 

15,6 

13,5   . 

320,48 

14,5 

14,2 

32OJI 

148 

16,6 

0  48,58 

1  24,29 
H5  27,70 
0  19,85 
0  45,44 
0  42,19 
0  41,70 
e  44,46 
0  48,42 

0  46,15 

1  51,33 


19,8 
17,8 


0  28,05 
0  20,20 
0  44,24 


9fe 


1861  Aogürt  ^  Oktober. 


9 


Name. 


August. 


II 


Pol.  8.  p. 

«  ?irgtei9 
u  Bootit 
/  Ursa^  min. 


II I  I     I    <  >i     I 


BetbaoMto 
^v  D. 


43  15  f«,S9 
4)0t  25  ia^9 
331  4&  12,10 

38  28    4,05 


319  13  87,85 
285  20  44,65 


meter. 


3tt,^ 

320,93 
320^83 


Thermometer 


inn. 


17,4 

16,8 
15,9 


%;^*- 


ftnss. 


Refrae* 
tioii. 


18,8i 
16,5 

ia»a 


lt»8 
13,4 


0  49,84 

1  86,49 
0  28,50 
8  42,78 

II    'U    I 


September. 


1 


«  Orionis 
a  Cania  maj. 


318)28 
319,34 


13,9 
18,0 


d  46,84 
1  52,40 


■'    ■»>■  <* 


n  *        *       »   M  > 


*"*y 


»*  — 


0  41,39 
0  44,13 

0  43,11 

1  80,j64 


y  Aqoilae 
9  A^lae 
fi  AqoUaie' 
c  Canit  fiaj. 


322  7  Wß6 
320  21  37,28 
317  55  lO^OP 
288  20  42|10 


318,80 


318,40 


16,1 


15,3 


14,8 
14,2 

18,4 


Pol  8.  p; 

«  Virginis  : 


48  15  14>24 
301  25  26»60 


318,84 


■nr-* 


18,5 


18,4 


0  48^ 

1  24,85 


13  Pol.  8.  p. 
a  Yiiginis 


October. 
u  Serpenti. 
«  Herculis 
a  Opbiuchi 
d  Ürsae  min. 


4 


43  15    8^2 
301  25  26,95 


321,10 


14,4 


ißj^ 


1 1 » 1 


8  10^62 
1  27,84 


^^i** 


318  42  59,90 

326  24    9,95 

324  38  57,75 

38    26  6,10 


319,45 
319,45 
319,48 
319,49 


14,3 
13,9 
13,8 
13,5 


14,6 
14,1 
13,8 
12,5 


0  46,76 

0  35,48 

0  38,12 

0  42,69 


Sept.  30.    Die  Fäden  in  den  Microscopen  für  die  Dedination  aind  etwas 
krumm  gewotden;  wi#der  gespannt 


» 


1861  October: 


i 

Name. 

Beobachtete 
Z.  D. 

Baro- 
meter. 

Thermometer 

Refrfto- 

tiOD. 

inn. 

ftUSB. 

O           4           4# 

o 

o 

«       M 

October. 

5 

«  Ophindii 

<24  30  57,70 

320,02 

12,8 

IM 

0  68,53 

^  ürsae  min. 

38  26    5,25 

320,00 

12,5 

10,6 

9  43,14 

* 

10 

a  Hercalift 

326  24    8,20 

319,40 

15,1 

15,6 

0  35,22 

^  ünso  ndii. 

38  26     5,80 

319,26 

14,7 

13,0 

0  42,43 

y  Aqoilae 

322    8    0,55 

319,22 

13,9 

11,2 

9  42,04 

fi  AquÜM 

317  55  13,00 

0  48,81 

11 

«  Goronae 
fr  Serpentis 

330    1  41,05 
318  42  52,95 

317,67 

16,1 

17,5 

0  20,04 

0  45,86 

15 

m  Ophiuchi 

324  30  53,25 

320,40 

13,5 

■ 
13,8 

0  38,23 

^  Ursae  min. 

38  26     1,40 

320,41 

12,9 

12,2 

0  42^7 

Ift 

d  Unae  min. 

88  26    6,40 

329,18 

• 

12,9 

11»0 

0  43,08 

21 

a  Opliiuchi 

324  30  52,85 

318,71 

12,3 

13,5 

0  38,10 

d  ürsae  min. 

38  26    0,30 

318,68 

12,2 

12,0 

0  42,69 

2t 

(f  ürsae  min. 

38  26    3,50 

■ 

-318,81 

11,0* 

10,6 

0  43,01 

t 

N 

k. 

» 

'i  >i 

• 

11 

1 

»r 


1862  Mki; 


f 


A  ▼^••■•^^^ 


Mal 

«  Andumnedae 
Polaris.*. 


"»      II 1 1  * 


SS 


Bciibachtete 
2.  D.    « 


9a 


zm  io  tyto 

40  24    4,02 


JU 


BeaaoE 

Biro- 
neter. 


310,81 

ato^^a 


Thermometer 


mn. 


11,2 
11,9 


äuss. 


ia,5 

14,8 


RefhM^ 
tioit 


t        H 


0  19,96 
0  45,43 


>  -  > 


^  •  Orienis 
«  Oemki.  06q. 
/}  Geminorom 
ß  Viiginia, 


ft  A^oarii 

«  Pßgasi 

«  Aadromedae  : 

Foiaria 


319  13  46,20 

944  1  «6|95 

340  12    9,55 

3U  29  34.20 


919,52 

319,29 
319^ 


13,9 

16,2 

!«•» 

15,5 

11,9 

M 

0  45,61 
»  15,19 
0  19,U 
Q  55,69 


310  52  14»70 

326  18  52,55 

340  10  30^ 

40  24    6,13 


318,79 
318,83 

319,03 


■•■»•^ 


10,7 
IM 

12,3 


»*^w» 


l  JM 
12,4 
13,7 
15,2 


-»—»■ 


i   M4| 

0  3^«83 
0.  19,27 
0  45,17 


«  Tauri    . 
ß  Orioma 
ß  Tanri 
a  Orionia 
ff  Gemin.  seq. 
tf  Gania  nAn. 
ß  Geminorom 
ß  Virginia 
o  Aquarii 
a  Pegftai 
flr  Andromedae  :: 
Polaris  : 


6 


er  Orionia 
«  Gemin.  seq. 


328 

309 
340 
3i9 
344 
317 
340 
314 
310 
326 
940 
40 


4  43,05 

29  49,05 

20  1,05 

13  46,10 

1  56,00 

25  36,70 

12  6,95 

23  34,05 
52  15,50 
18  53,05 
10  29)85 

24  5,78 


319  13  46,90 
344    1  56,60 


,319,20 

14,2 

16,5 

319,19 

14,1 

16,4 

1 

319,18 

1 

13,9 

16,4 
16,0 

319,48 

12,8 

11,0 

'320,19 

11,3 

10,6 

320,25 

11,5 

13,5 

390,32 

12,1 

15f* 

320,36' 

12,8 

16,5 

0 

1 

0 
0 
10 
0 
0 
0 

1 

0 

a 

0 


32,88 
1,9,60 
18,88 
45  52 
15,15 
48,60 
19,06 
55,90 
2,82 
39,80 
19,20 
45,09 


320,17 


14,1 


16,7 


0  45,60 
0  15,16 


ABBal«i-B4.XXY. 


13 


9a 


1862  Mni  -*)Jali. 


Name. 


Mai. 


«  Ganis  min. 
ß  Qeminafiiiii 
«  Andromedae 


Boabaditete 
Z.  D. 


O.        I       .4« 


317  25  8e,75 1^  3M,D6 

3ie  12    9,65 

340  10  29,35    318,96 


Baao- 


Thermometer 


mn. 


&a88. 


Refrac- 
tion. 


U,3 


12,5 


l«,4 


14,7 


— "T- 


■^-**. 


^i~-^>— *— ••■ 


4         U 


O  48,92 
O  19,07 
Q  10,18 


12 


— r 


Polaris 


40  24    1,81 


315,54 


11,8 


12^8 


0  46,17 


24 


a  Canis  min.) 

4 

p  Oeminornm 


317  25  36,75 

318,61 

14,0 

340  12  5,65 

■ 

.^.     '        L  .  X 

» 

17,6 


0  48,14 
0  18,88 


Jtfni. 


a  Canis  min. 
ß  Öemin. 


317  25  37,00 
340  12    6,00 


3ld,86 


16,5 


20,1 


6 


y  t^aiii 
iPoIaris ' : 


12 


a  Hydrae 
a  Leonis 
tt  Bootis 
a  Coronae 
^  Serpentis 


■^  n' 


r-T 


303  47  41,20 
324  29  M935 
331  44  52;S0 
339 .  1  33,00 
318  42  45,65 


O  47,62 
0  18,68 


326  16  '7,80 

319,24 

15,3 

18,3 

40  24  0,07 

319,35 

15,7 

20,1 

^ 

0  34,96 
0  44,20 


* 

316,30 

16,5 

17,9 

316,22 

16,4 

17,7  , 

1 

1 

• 

1  17,43 
0  37,10 
0  28,50 
0  20,39 
0  46,67 


29  «  Arietia 


334  39  26^ 


318,69 


lf,l: 


13,3 


0  26,34 


Juli. 
2 


a  Ceti 
a  f  aori 


» ■■   «■ 


315  24  14,90 
328    4  43^70 


319,54 
319,55 


12,5 
13,1   ' 


14,5 
16,0 


y\ 


0  52,56 
0  33,00 


M 


M 


1862  Ja»;' 

1 

Name. 

• 

BMbiusiitaU 
Z.  D. 

Biko. 
meter. 

Thermometer 

•          — 

Refrae- 
tion. 

«    4t 

inn. 

Ans«. 

x>       t     ••#» 

Jl# 

JaU. 

7 

9 

ß  Vii^iiU 

314  29  83;Ka 

318,72 

» 

15,7 

IM 

0  53,99 

a  Leonis 

324  29  14,75 

320,45 

16,1 

18,0 

0  37,54 

4 

a  Ceti 

315  24  14,00 

318,41 , 

14,5 

17,4 

0  51,67 

13 

a  Tand            .    . 

•                       : 

328    4  44»60 

319,79 

13,8 

17,4 

.0  32,82 

14 

a  Leonis 

324  29  13,95 

319,4) 

16,2 

19,2 

0  37,22 

ß  Virgini» 

314  23  33,10 

319,21 

15,8 

19,4 

0  53,16 

Pol.  8.  p. 

43  16  11,92 

319,09 

16,7 

19,1 

0  49,02 

tt  Virginia 

301  25    8,10 

• 

1  25,09 

a  Hercnlifl 

326  24    2,00 

318,95 

16,0 

13,5 

0  35,51 

a  Ophiuchi 

324  30  51,70 

* 

0  38,13 

«  Ceti 

315  24  15,05 

318,07 

14,3 

17,2 

0  51,66 

aXaun: 

328    4  43y40 

317^ 

16,1 

19,6 

0  32,30 

19 

«  HerctdlB' 

329  24    3,05 

aM,71 

16,4 

16,0 

'9  (5,45 

22 

^  Ophiuchi 

> 

324  30  ai,^ 

1 

0  38,13 

ß  Orionis 

303  30    1,40 

319,60 

13,9 

16,6 

1  19,63 

24 

«  Orionis 

* 

319  13  49,70 

319,57 

14,3 

16,4 

0  45,6? 

«  Tauri 

328    4  44,30 

• 

321,35 

13,9 

17,4 

0  32,97 

/»Orionis 

303  30    1,80 

321,30 

14,3 

17,4 

1  19,76 

ß  Tauri  ■  • 

Zttr  19  "55,00 

k 

~  *» 

I       »    .                 *        r  • 

0  18,92 

1 

ff  Orioais» 

319  13  49,85 

mM 

14,6 

10^ 

0  45>f  5 

L 

■   •    . 

♦    1 

*• 

♦ 

t«0 


1862  JitU !-"  Atigust. 

• 

• 

Name* 

V 

90Pl>Mht«te 
Z,  D. 

•             * 

Baro- 
meter. 

Thermometer 

Rei&nic- 
tion. 

inn. 

&USS. 

k 

« 

— nr — 

o 

o 

1     n 

Juli. 

• 

» 

«  Jieoait 

.381*2»  i4»85 

301,11 

16,9 

la.« 

0  37,35 

, 

a  Herculis 

326  24    4)90 

0  35,48 

.  a  Ophiachi 

324  30  53,55 

1 

0  38,14 

a  Tauri  . 

328    4  45,00 

320,35 

15,3 

18,1 

0  32,76 

ß  Orionis 

303  30    2,15 

320,34 

16,7 

19,0 

1  18,91 

ß  Tauri 

340  19  56,35 

0  18,72 

a  Örioiub 

3^19  114^,90 

320,32 

17,1 

19,6 

t)  45,00 

26 

4                 , 

a  Leonis 

» 

324  29  14,65 

0  36,62 

/J  Virginia 

314  23  32,75 

319,78 

20,6 

23,5 

0  52,25 

!Po1.  s.  p. 

43  15  12,06 

319,66 

19,7 

23,2 

0  48,19 

a  Virginis 

.  ■  1 

301  26    6,15 

( 

1  23,65 

88 

» 
« ,7aari 

32$    4  41t20 

318,05 

17,1 

17,4  . 

■ 

4 

0  3V1 

2t 

«  Twrri 

328    4  41,60 

318,45 

1«,1 

17,2 

e  3£,69 

f»  Oriooiai        {  .ti 

SM  30/  0^20. 

3iM4 

16,4 

17^ 

1  18,94 

/l  Tauri 

340  19  >54^80u 

j 

•  . 

0. 18,73 

a  Orionis 

319  13  48,40 

318,U 

16,9 

18,1 

0  45,04 

91 

.1?  Tauo   •        :-    t 

39«^  4  43^5: 

38M1 

13,3 

IM 

6  33,76 

, 

ß  Orionis 

303  30.  2,50 

320,37 

13,5 

13,6 

1  20,92 

"  •» 

^  Tauri..        .     , 

340  19  54,20 

f 

0  19,20 

a  Orionis 

3|9  13  49,05 

320,36 

14,1 

14,3 

0  46,12 

A 
'! 

Ogust. 
M.  s.  V- 

4816    6,87 

32^,12 

16,7 

1B,6 

a  49,30 

«  Virginis 

aal  26    6,10 

1  25,59 

toi 


1862  AhigiiM« 


SP 


Name. 


Beobachtete 

Z.  D. 


Baro- 
meter. 


Thermometer 


inn. 


ftusg. 


Befrao- 
tion. 


w 


Anglist 


1 


«  Tauri 
fi  Orionis 
fi  Tanri 
a  Orionis 


331  44  59^40 
338  4  43,85 
303  30  i^lO 
3«0  19  64,45 
319  13  49,05 


320,07 
319,84 

3lf,87 

319,85 


16,5 
15,0 
15,3 

15,7 


18,4 
18,3 
19,S 

20,6 


«        H 


0  28,19 

0  32,68 

1  18,64 
0  1^66 
0  44,75 


2    Pol.  g.  p.  .-. 
ft  Yiigfinit 
d  ürsae  min. 


43  15    5,93 

30t  25    3,50 

38  26    1,60 


319,63 


17,9 


22,5 


0  48,35 

1  23,93 
0  42,11 


«  Hercalis 


326  24    1,80 


316,96 


15,9 


11,9 


0  35,77 


Pol.  8.  p. 
tt  Tirginis 
m  Bootas 
d  Ursae  min. 


-»•«♦i 


4B  15    4,59 

317,88 

17,1 

18,9 

301  25    5,50 

• 

391  44  51,65 

317,81 

17,2 

1%5 

38  26    2,55 

•  48,87 
1  24,83 
0  27,97 
0  42,22 


928    4  42,35 

318,60 

14,2 

IM 

303  30    0,85 

318,53 

14,6 

IM 

340  19  53,35 

319  18  48,25 

318,49 

14,9 

16,7 

6  ft  Tanri 
ß  Orionis 
p  Tanri 
«  Orionis 


I t 


0  33,10 

1  19,74 
0  18,92 
0  45,35 


12 


«  Orioius 


318  13  48,40 


319,25 


12,7 


14,0 


0  46,04 


13 


Pol.  s.  p. 
«  Virginfs 
n  Bootis 


43  15  1,55 
301  25  6,40 
331  44  51,20 


318,77 


318,64 


15,4 


15,3 


11,4 


W,2 


0  50,71 

1  t8,05 
0  28,35 


102 


18^  Atgost. 


1 

Name. 

Beobachtete 
Z.  D. 

Baro- 
meter. 

Thermometer 

Refrac- 
tion. 

inn. 

&US8. 

• 

^O            <            M 

M 

o 

o 

1    « 

August. 

13 

HC  Ophiuchi 

324  30  52,75 

3t«,52 

14,3 

12,0 

0  38,32 

ß  Orionis 

303  30    2,«5 

318,09 

12,9 

14,0 

1  20,21 

ß  Tauri 

340  19  53,35 

* 

0  19,03 

a  Orionis 

1 

3)9  13  49,95 

318,14 

13,3 

15,4 

0  45,58 

14 

Pol.  s.  p. 
a  YirgtniB 

43  15  .  2,41 
301  25     5,25 

317,86 

16,1 

19,0 

0  48,85 

1  24,81 

tt  Bootis 

331  44  52,15 

317,84 

16,1 

18,8 

0  27,95 

20 

a  Goronae 

339    1  38,60 

318,11 

14,4 

14,4 

0  20,3« 

tt  Serpentis 

31B  4^  47,40 

0  46,61 

21 

ß  Orionis 
ß  Tauri 

30a  30    3,00 
[340  19  54,15 

318,12 

13,5 

13,2 

1  20,50 
0  19,10 

a  Orionis 

319  13  49,50 

318,10 

13,7 

14,7 

0  45,71 

22 

Pol.  s.  p. 

43  14  57,57 

317,55 

16,7 

18,8 

0  48,81 

*a  Bootis 

331  44  48,55 

317,38 

16,5 

19,2 

0  27,85 

ft  Gor(mae 

339     i  35,90 

317,23 

16,4 

18,4 

0  19,93 

a  Serpentis 

1 

318  42  44,55 

• 

- 

• 

0  45,63 

26 

Pol.  s.  p. 

43  14  56,23 

318,08 

14,9 

17,2 

0  49,29 

a  Bootis 

331  44  ^0^0 

'  317,98 

14,8 

17,4 

0  28,14 

tt  Ganis  min. 

317  25  35,45 

317,28 

14,1 

18,2 

0  47,81 

29 

«  Goronae 

339     137,65 

3^19 

15,8 

15^ 

0  20,26 

\ 

a  Serpentis 

.  318  42  47^15 

* 

9  46,38 

103 


1862  Ao^Mt  —  Steptetaiber. 


SP 

Name. 

Beobachtete 
Z,  D. 

Baro- 
meter. 

• 

Thermometer 

Refrac- 
tion. 

H 

inn. 

ftuss. 

0        i         u 

/     m' 

o 

o 

i        M 

'  Allgast. 

30 

PoL  8.  p. 
«  Yirginis 

.43  14  54,72 
301  25     6,15 

318,14 

15,7 

14^5 

0  49,90 

1  26,63 

«  Bootis            •     ' 

331  44  50,00 

318,02 

15,3 

14,4 

0  28,53 

31 

a  Canis  min. 
fi  Seminorum 

917  25  35,45 
340  11  52,60 

818,24 

12,9 

11,6 

0  49,43 
0  19,39 

September. 

1 

Pol.  s.  p. 

43  14  54,04 

318,02 

15,9 

16,8 

0  49,36 

de  Yirginis 

301  25    5,40 

•. 

1  25,70 

10 

er  Bootis 

331  44  50,20 

317,89 

15,6 

17,4 

0  28,13 

Pol.  B.  p. 

43  14  49,89 

317,88 

15,7 

15,7 

0  49,59 

«  Virgiftis 

301  25    5,25 

1  26,09 

a  Bootis 

331  44  47,dO 

317,75 

15,3 

15,9 

0  28,31 

«  Serpentls 

318  42  45,20 

317,63 

15,0 

16,7 

0  47,33 

y  Aquilae 

322     8    5,60 

317,47 

13,8 

11,1 

0  41,83 

tt  Aquilae 

320  21  44,50 

0  44,56 

14 

ß  Aquilae 

317  55  18,90 

0  48,34 

a  Gemin.  seq.  ' 

844    1  39,45 

317,95 

11,4 

9,9 

0  15,52 

a  Canis  min. 

•                 • 

317  25  35,65 

- 

0  49,79 

15 

Pol.   8.  p. 

43  14  48,18 

317,58 

15,3 

15,4 

0  49,61 

a  Bootis 

381  44  47,65 

317,49 

15,1 

16,0 

0  26,28 

et  Coronae 

389    1  d4,9a 

317,33 

14,7 

16,4 

0  20,13 

a  Serptetis 

318  42  45,10  J 

• 

1 

«  Leonis 

1  324  20    9;00 

317,69 

13,3 

13,9 

6  46,08 

104 


1868  SeptMriMK 

1 

SP 

Name. 

Beobachtete 

Z.  D. 

• 

Baio- 

meter. 

Thermometer 

Refrac* 
tion. 

inn. 

ftuss. 

o         «         «      » 

M 

o 

o 

1        u 

September. 

16 

Pol.  s.  p. 
tt  YiTginis 

43  14  48^79 
301  25    4,20 

317,75 

15,4 

lOgB   ' 

0  49,33 

1  25,63 

tt  Corofiie 

839     1  d^fiö 

317,74 

15,1 

17,1 

0  20,09 

a  Serpentis 

318  42  46,10 

0  45,99 

17 

ft  Coronae 

339     1  35,25 

319^2 

15,1 

16,6 

0  20,25 

a  Herculis 
a  Gemin.  seq. 

326  24    4,2& 
344    1  38,55 

aifl^74 

i^ 

14,8 

0  35,39 
0  13,65 

a  Canis  min. 

317  25  36,25 

320,51 

12,4 

9»9 

0  50,18 

ß  Gemin. 

340  11  51,00 

0  19,68 

18 

a  Coronae 

339    i  34,00 

320,27 

14,6 

14,4 

0  20,50 

a  Serpentis 

318  42  45,35 

0  46,93 

2a 

Pol  s.  p. 

43  14  44,81 

.3111,94 

13,7 

13,4 

0  50,12 

0  Bootis 

391  -44  4e,90 

317,88 

14,2 

14,1 

0  28,56 

«  Coronae 

339,   1  33,45 

317^4 

13,8 

14,1 

9  20,38 

23 

a  Coronae 

339    1  33,95 

319,55 

13,5 

13,0 

0  20,59 

a  Serpentis 

318  42  44,65 

f 

0  47,13 

26 

a  Hercolia 

326  24    3,7^ 

319,21 

14,1 

13,9 

0  35,48 

«  Ophiuchi 

324  30  54^20 

3(9^3 

14,1 

13,5i 

0  38,14 

27 

a  Coronae 

339    i  34,05 

319,76 

15,3 

15,6 

0  20,35 

tc  Serpentis 

318  42  45,80 

« 

0  46,59 

2« 

^  Bootis.  : 

391  44  47,40 

.3tM« 

15,3 

16,8 

6  28,32 

m  Serpentis 

319  42  4M5] 

atfl^e 

15,5 

IM 

.  0  45,86 

li— 

a  Hercolis 

326  24    t,»0 

318»34 

16,5 

IM 

0  34,98 

4  Vrsiie  ]|iin. 

9a  26    5,40* 

Udfit 

15,6 

14,4      0  42.211 

101» 


1862  OoMUer. 


SP 

Name. 

BeobaohMe 
Z.  D. 

Baro- 
meter. 

Thermometer 

Refrae- 
tion. 

inn. 

&U8S. 

October. 

o       tu 

tu 

0 

o 

t     u 

8 

a  Oplundii 

324  30  53,90 

319,94 

12,5 

12,5 

0  38,42 

« 

d  ünae  min. 

38  26    6,55 

320^04 

12,2 

11,3 

0  43,01 

9 

• 

a  Herculis 

326  24    1,40 

» 

320,36 

13,1 

13,5 

0  35,68 

a  Ophiuchi 

324  30  51,75 

320,36 

13,1 

13,0 

0  38,38 

d  ürsae  min. 

« 
•        • 

38  26    4,50 

320,40 

12,9 

11,6 

0  43,00 

10 

ce  Aquilae 

320  21  48,95 

320,16 

10,8 

8,0 

0  45,62 

p  Aquilae 

317  55  21,40 

0  49,72 

» 

ü 

a  Herculis 

326  24    0,70 

319,48 

13,3 

14,4 

0  35,44 

a  Ophiuchi 

324  30  50,95 

319,46 

13,3 

14,2 

0  38  06 

d  ürsae  min. 

• 

38  26     4,25 

319,45 

13,0 

13,2 

0  42,55 

14 

a  Ophiuchi 

324  30  52,65 

320,13 

13,4 

15,8 

0  37,86 

d  ürsae  min.  ' 

38  26-    5,30 

320,16 

13,2 

15,2 

0  42,26 

15 

a  Goronae 

339     1  28,95 

319,35 

16,5 

17,6 

0  20,14 

a  Herculis 

326  24    0,80 

319,34 

16,1 

17,1 

0  34,97 

a  Ophiudhi 

324  30  50,30 

319,21 

16,1 

16,6 

0  37,59 

— 

d  ürsae  min. 

38  26    8,75 

819,14 

15,8 

15,4 

0  42,06 

17 

28 

a  Ophiudii 

324  30  52,15 

319,15 

13,1 

10,6 

0  38,66 

1 
a  Ophiuchi 

324  30  49,10 

318,42 

10,3 

8,0 

0  39,06 

28 

y  Aquilae 

322     8    5,95 

318,24 

9,2 

5,6 

0  42,50 

«  Herbnlts          ' 

326  28  68^30 

3iT,05 

10,6 

10,7 

0  35,79 

1      1,      p 

. 

▲muden-Bd.  ZIV« 


14 


106 


1863  Bbä* 

Name« 

fieobactato 
Z.  D. 

Btro- 
meter. 

Thermometer 

Befinc- 
tion. 

inn. 

änss. 

III                              j 

O         «     '     «    ■ 

m/ 

o 

o 

1        M 

Mai. 

' 

TlPplitfis.-. 

40  27  14,50 

320,24 

11,8 

i3,7 

0  45,71 

8 

ß  Orioms 

303  32  36,75 

320,01 

12,7 

14,5 

1  20,51 

Polaris  : 

40  27  13,45 

319,13 

1 

12,2 

12,6 

0  45,74 

9 

a^Oanis  maj. 

295  20  58,55 

318,24 

13,0 

14,1 

1  51,86 

a  Gtemin.  seq. 
a  Oanis  min. 

344    2  34,20 
317  26  12,70 

318,11 

13,0 

13,6 

0  15,24 
0  45,65 

ß  Gemin. 

340  12  43,45 

0  19,18 

12 

a  Pegasi 

326  20    3,00 

317,84 

11,9 

14,4 

0  35,31 

13 

« 

ß  Orionis 

303  30  41,70 

317,36 

14,4 

17,6 

1  18,62 

14 

a  Andromedae 

340  11  39,05 

319,49 

12,1 

13,3 

0  19,31 

Polaris 

40  25    9,36 

319,55 

12,7 

14,1 

0  45,52 

t^ 

a  Ori^nii 

ai9  14  32,90 

319,22 

15,0 

16,6 

0  45,41 

cc  Cams  maj. 

^  295  20  5^,29. 

?19,10 

14,9 

17^ 

1  60,58 

a  Gaqia  min. 

317  26  11,65 

319,02 

14,7 

i6,5 

.0  45,21 

Polaris 

40  25  13,39 

319,68 

13,6 

16,6 

0  45,02 

16 

ß  Orioms 

303  30  42,95 

319,38 

16,5 

17,3      1  19,27| 

a  Orionis 

319  14  36,05 

319,26 

16,7 

17,3 

0  45,31 

1 

a  Canis  m«j. 

295  21     3,20 

319,12 

16,5 

17,6 

1  50,31 

1 

(  a  Hyivae 

808  48  15^65. 

418,76 

15,9 

16,8 

1  18,47 

li— 

4 

ll 

lOf 


1863  Bllii:^ 

*  Jani. 

1 

i 

'            Name« 

B0#baclilel0 
Z.  D. 

meter. 

Thermometer 

Refracv- 
tion. 

inn. 

&asB. 

1 

«4M 

^BBa^ 

o 

SKBi^ 

Mai. 

• 

l 

18 

a  PegASi 

ata  20  MO 

d»a^56 

14,9 

ilß 

0  34,03 

• 

Pdlai^tf 

40  2&  1^,50 

315,60 

16,5 

iiß 

D  43,44 

• 

1« 

i^Tauii:' 

310  20  &i,15 

916,35 

18,1 

2M 

0  18^80 

p 

a  Ganift  min. 

317  26  17,05 

315,02 

18,0 

2M 

0  46,79 

22 

«  Caniä  riiaj. 

2f9  21     2,35 

34a,36 

13,7 

14,4 

1  61,03 

/}  Gamin. 

340  12  47,65 

316,19 

13,4 

14,4 

0  19^1 

, 

a  Hydraa 

30a  48  18,55 

315^1 

14,7 

13,6 

i  18,93 

a  LeoaU 

324  25    0,65 

315,86 

13,3 

.    13,2 

0  38,02 

Jmd.                             1 

9 

•laris 

40  25   a;90 

317,04 

12,9 

14,8 

0  45^02 

10 

* 

a  Ganis  xnig. 

295  20  54,80 

316,41 

16,3 

20,6 

1  47,93 

a  Hydrae 

303  48    6,50 

315,9^ 

16,1 

20,4 

1  16,64 

ft  Leonig 

324  29  39,85 

316,97 

16,5 

20,0 

0  86,69 

Polaris 

40  26    3^06 

31f79 

14,4 

IM 

0  44,60 

U 

Polaris< 

40  25    3^87 

316,26 

12,7 

13,4 

0  46,09 

ft  Arietia? 

384  40  2&,70 

346;i5 

13,1 

13,4 

0  24,98 

«Ceti 

1                     1 

315  26    8,85 

316,90 

13,6 

t3,4      0  62,07  1 

16 

Polaris 

40  26    0,18 

318,24 

11,6 

14,5 

0  45,26 

a  Arieiis 

• 

334  40  25,45 

318,17 

11,9 

16,dl 

0  Sf4,87 

18 

* 

a  Leonis 

324  29  42,20 

317,48 

16,1 

.  1 
17,3 

0  37,32 

108 


.1863  JiAiii 


• 

Name. 

Be#bachMe 
Z.  D. 

Bitfo- 
meter. 

Thermometer 

Befrao- 
tion. 

inn. 

taaa. 

« 

•       k 

-    .    O          4         tt 

i#« 

""'*'5"  " 

1      M 

Jani. 

' 

20 

«  flydne' 

308  4a  13,10 

316,94 

13,9 

14,9 

i  18,73 

• 

«  Leosid 

324  2»  41,55 

316,91 

13,9 

15,1 

0  37,64 

23 

/9  Yirgiuis 

■ 

314  23  &9,f75 

3»l,51 

• 

14,5 

17,0 

0  53,M 

24 

Polaris 

40  25    2,95 

320,15 

1 
13,7 

17,0 

0  45,01 

« 

a  Ari^t 

384  4a  27,45 

320,20 

14,1 

18,1 

9  24,82 

25 

«  Leonis 

324  29  42,25 

320,14 

16,5 

21,4 

0  36,95 

a  tJnae  inaj. 

14  20  22,05 

319,95 

16,5 

21,4 

0  13,22 

/}  Lcoiiis 

827  11  50^70 

31t,92 

16,0 

21,3 

0  33,38 

«  Goronae 

339    2  12,70 

320,10 

16,1 

15,9 

0  20,35 

<K  8eri»eiiti8 

318  43  24,40 

0  46,56 

Polaria 

40  25    2,95 

320,54 

15,3 

17,2 

0  45,00 

a  Arietiß. 

334  30  26,75 

320^63 

15,5 

18,2 

0  24,83 

26 

Polaria. 

40  25    3,00 

3I9|78 

14,7 

16»6 

9  45,04 

«  Arietii 

.334  40  27»90 

319,78 

15,1 

18,6 

6  24,73 

27 

«  fiydrae 

908  48  11,50 

319,46 

17,2 

19,4 

1  17,71 

tt  Jicoais . 

;324  29  42,75 

319,39 

16,9 

19»6 

0  37,15 

a  ürsae  maj. 

14  20  24^25 

319|33 

16,8 

19,7 

0  13,29 

a  Goronae 
a  Serpentia 

339    2  15,55 

318  43  26,25 

• 

319,33 

16,2 

15,6 

0  20,33 
0  46,62 

«  Scorpii 

285  46  39,90 

319,34 

16,0 

14,3 

3    6,68 

Polaria 

40  25    3,45 

319,47 

15,5 

18,0 

0  44,69 

a  Arietia 

1 

334  40  23,45 

319,48 

• 

15,9 

19,8 

0  24,57 

109 


i863  Jimi  —'Juli. 


SP 


Name. 


.  .  t 


Bebbachtete 
Z.  D.     • 


Juni. 

29[  Polaris 


o         t^^** 


40  26    3,60 


Baro« 
meter. 


Thermometer 


inn. 


ftuss. 


m 


319,80 


15,8 


15,6 


Refrac- 
tioa. 


»        M 


d  45,22 


Juli. 


Polaris 
tt  Ceti 
«  Persei 
ff  Tauri  : 


1  .  ■ 

40  25     5,99 

■ 

321,72 

315  25  15,20 

321,68 

1  13  23,75 

321,66 

328    5  37;00 

1 

321,56 

14,2 
14,9 
15,2 
15,9 


13,3 
17,5 
17,6- 
18,6 


0  45,99 

0  52,16 

0  1|34 

0  32,79 


\'f 


a  .Hydrae- : 
«  Leoi|i9 ' 
«  ürsae;  mig. 
y  Ursae  mig. 
Pol.  8.  p. 

*  I 

a  Goronae 

» 

a  Serpentis 
tt  Scorj^ii 
a  Herculis 
Polaris 
a  Arietis 
«  Ceti 
a  Tauri 


I  • 


•  I 


303  48. 
3H  29 

U  20 
6  18 

43  15 
339  2 
318  43 
285  46 
326  24 

40  25 
334  40 
315  25 

4 

328  5 


I  t 


15,05 

;  3^0,98 

17,3 

19,8 

46,25 

320,91 

17,3 

20,5 

1^6,55 . 

320,79 

17,5 

20,5 

32,35 

320,74 

17,8 

20,5 

45,55 

.1         « 

320;68 

17,5 

20,2 

16,60 

320,68 

16,8 

16,0 

28,35 

43,55 

320,69 

16,5 

14,6 

50,70 

320,70 

16,3 

13,7 

7,38 

320,38 

15,3 

17,4 

33,05 

320,41 

15,5 

18,4 

15,35 

320,48 

16,2 

19,6 

35,70 

320,42 

16,5 

20,2 

«  Leoms  . 

I 

y  Ursae  mig. 
a  Arietis  . 


..■  \ 


•*^ 


324  29  43,05 

14  20  22,75 

334  40  30,65 


Pol.  s.  p. 
«  Virginis 


43  15  43,15 
301  25  40,45 


320,20 


16,8 


16,0 


\  17,94 
0  37,18 
0  13,30 
0  5,73 
0  44,40 
0  20,19 
0  46,62 
3  7,19 
0  35,66 
6  44,94 
0  24,79 
0  51,46 
Ö  32,44 


l 


320,04 

17,5 

20,0 

319,93 

17,4 

19,7 

320,40 

15,6 

15^9 

0  37,16 
0  13,32 
0  25,07 


0  45,18 

1  26,64 


tm 


1863  J[qü. 

3f 

Name. 

Beobachtete 

Baro- 
meter. 

Thermometer 

Refrsc- 

tiOB. 

inn. 

äoss. 

O         i         »       t          ***        \ 

o 

a 

1      M 

JoH. 

6 

fi  Leonis 

327  11  50,20 

321,81 

15,5 

14,9 

0  34,56 

Pol.  B.  p. 

43  15  41,19 

321,69 

15,1 

14,4 

0  50,50 

1 
p 

a  Yiiginis 

301  25  38,75 

1  27,?2 

' 

a  Coronae 

339    2  15,85 

321,74 

14,6 

10,5 

0  20,9t 

a  Serpentis 

318  43  27,70 

f 

0  47,99 

• 

a  Scorpii 

285  46  45,55 

321,75 

13,6 

9,3 

3  12,24 

a  Hercttlis 

326  24  49,65 

321,76 

12,9 

8,6 

0  36,66 

a  Arietis 

334  40  31,25 

321,13 

12,7 

12,1 

0  25,59 

a  Ceti 

315  25  12,55 

321,08 

13,2 

13,7 

0  52,96 

tt  Persei 

1  13  20,10 

321,07 

13',2 

14,3 

Ö    1,^6 

a  Tauii 

328    5  34,25 

321,01 

13,8 

15,3 

6  33,24 

fi  Orioiiis 

308  30  47,65 

320,94 

« 

14,4 

15,2 

r 

1  20,46 

7 

a  Leonis 

324  29,42,20 

320,50 

15,6 

16,6 

0  37,80 

a  Unae  maj. 

14  20  19,55 

320,36 

15,5 

16,5 

0  13,53 

ß  Leonis 

327  11  49,95 

320,29 

15,4 

16,4 

0  34,16 

Pol.  s.  p. 

43  15  41,34 

320,19 

15,7 

16,0 

0  49,89 

«  Virginis 

301  25  37,25 

320,19 

15,1 

15,5 

1  26,87 

■ 

a  Coronae 

339    2  15,30 

320,20 

13,7 

11,7 

0  20,76 

a  Serpentis 

318  43  27,40 

0  47,50 

1 

a  Herculis 

326  24  48,00 

320,12, 

12,6 

10,5 

0  36,16 

a  Arietis 

334  40  29,25 

319,56 

12,9 

14,1 

0  25,23 

a  Ceti 

315  25  11,75 

319,94 

13,3 

16,4 

0  52,15 

ä  Tauri 

328    5  35,45 

319,97 

9 

14,3 

ir,3 

0  32,83 

8 

Pol  s.  p. 
Polans 
«Ceti 
«  Persei 

43  1540,57 
40  2&    1,88 
315  25  12,80 
1  18  20,25 

319,66 
319,88 
319,95 
319,95 

16,5 
13)6^ 
14,4 
14,5 

18,4 
13,2 
16,,3 
16,5 

0  49,26 
0  45,75 
0  52,16 
0    1,34 

'■ 

-^ 

tu 


1^  jqii: 


SP 


Name. 


Beobachtete 
Z.  D. 


Baro- 
ineter. 


JaU. 

9   tt  Ursae  maj. 
Pol.  8.  p. 


in  1     I  "T 


Thermometer 


inn. 


14  tO  1^,85 
43  15  41,40 


319,55 
319,48 


16,5 
16,3 


i^nss. 


19,5 
16,8 


Refrac- 
tion. 


I     *t 


0  13,31 
0  53,15 


12 


a  Persei 


1  13  21,15 


321,09 


19,7 


15,5 


0    1,35 


13 


y  ürBf^  mi^. 


6  18  27,75 


320,75 


I 


16,2 


19,2 


0    5,76 


U 


■••T" 


«  Ceti 
a  Persei 


315  25  14,70 
13  20  1,05 


320,45 
320,45 


13.9 
14,0 


14,4 


0  52,75 
0    1,35 


15 


9  Leonis 
y  Ursae  mi^. 


327  11  50,35 
6  18  27,90 


319,50 


16,4 


19,5 


0.33,60 
0    5,73 


19 


20 


21 


«  Persei 


a  Tanri 


1  13  111,25 


328    5  85,95 


317,50 


■4— *• 


12,0 


817,97 


14,1 


12,5 


16,1 


0    1,351 


0  32,80 


Pol.  8.  p.    .'. 

«  Virginis 
a  Persei 
«  Tauri 
/}  Orionis 


22 


/}  Orionis 


27 


II 


9  Orionis 


43  15  38,95 

318,29 

15,7 

18,6 

301  25  36,70 

318,27 

15,7 

18,5 

1  13  20,05 

317,44 

14,7 

18,5 

328  5  35,15^ 

817,42 

15,4 

21,7 

303  30  47,25 

317,42 

16,0 

22,4 

303  80  49,80 


319,51 


16,3 


326    5  38,60 
303  3P  52,40 


320,06 
320,05 


12,3 
12,7 


20,6 


12,9 
14,4 


0  49,01 

1  26,17 
0    1)32 

0  31^03 

1  17,02 


1  18,14 


I 


0  33,61 

1  20,55 


m 


1863  Juli  -^  Anguse. 

m 

SP 

Name. 

Beobachtete 
Z,  D. 

Baro- 
meter. 

Thermometer 

Refrac- 
tion 

inn. 

äuss. 

o         *        "  , 

4h 

0 

M 

1   « 

Juli 

27 

ß  Tauri 

34a  20  44,80 

• 

0  19,12 

a  Orioaig 

319  14  39,66 

320,05 

13,1 

14,6 

0  46,02 

28, 

y  ürsae  maj. 

9  18  24t7& 

319,66 

15,1 

17,2 

0  57,97 

Pol.  8.  ^. 

43  15  38,15 

319,55 

15,3 

16,8 

0  49,61 

«  Virginia 

301  25  37,85 

1  26,18 

a  Bootis 

331  45  24,75 

319,54 

15,9 

16,2 

0  28,43 

a  Herculis 

326  24  50,40 

319,37 

13,6 

11,3 

0  35,93 

a  Ophiuchi 

924  31  40,85 

319,34 

13,3 

11,1 

0  38,59 

29 

ff  Ursae  min. 

38  26  53,30 

319,26 

12,5 

10,5 

0  43,fO 

Pol.  8.  p.  : 

43  15  37,70 

318,14 

15,8 

18,8 

0  48,95 

31 

a  Virginia 

301  25  35,55 

1  25,02 

a  Hercttlis 

326  24  51,20 

320,^7 

14,1 

10,9 

0  36,14 

a  Ophittcfai 

324  31  43,00 

320,69 

13,9 

10,5 

0  38,86 

ß  Orionaa 

393  30  54,55 

. 

1  21,25 

ß  Tauri 

340  20  44,25 

320,21 

13,2 

12,6 

0  19,28 

tt  Orioniief 

319  14  36,55 

320,14 

13,4 

13,2 

0  46,45 

Apgust. 

4 

1 

i 

a  Leonis. 

324  29  .42,70 

319,82 

15,3 

15,2 

0  37,96 

a  ürsae  maJ.  • 

14  20  15»55 

319,71 

15,3 

15,4 

0  13,57 

y  ürsae  maj. 

6  18  24,00 

319,61 

15,2 

15,6 

0    5,84 

Pol.  s.  p. 

43  15  37,55 

319,42 

15,2 

15,5 

0  49,88 

a  Virginia 

301  25  37,20 

1  26,65 

2    a  Tauri 

328    4  37,25 

320,43 

14,1 

14,9 

0  33,23 

1  a'Ganis  inaj.    ' 

295  21     7,85 

320,54 

15,1 

17,2 

1  51,09 

im 


1663  August 


H 


Name. 


Augast. 

3  y  Ursae  maj. 
Pol.  s.  "p.     , 
«  Virginia 
a  Hercttfis 
te  Ophiuchi 
/  Dracoiiis 
d  Ursae  min. 
a.  Lyrae. 
a  Tanri 
/S.  Orionii 
/J  Tauri 
a  Orionis 
a  Canis  maj. 


?ol.  8.  p.   : 
a.Yirginis 
a  Bopti» 
fls  Ophiuchi 
<f  Ursae  min. 
a  liTrae^ 
a  Canis  maj. 


Pol.  s.  p.  .  • . 
«  Virginia 
2ß  Tauri 


,t 


6 


y  Ursae  maj. 
Pol.  8.  p. 


■^ 


Beobachtete 
Z.  D.    • 


■n 


M 


6  iB  20,25 

43  15  37,60 

301  28  37,78 

326  24  66,38 

324  31  42,18 

3  21  46,30^ 

38  26  56,50 

350  31     (^,8$. 

328    3  37,50 

303  3a  51,20 

340  20  43,90 

319  14  37,20 

295  21     8,75 


Baro- 
meter. 


Thermometer 


■> 


mn. 


äuss. 


Befrac- 
tion. 


444 


820,34 
820,25 

3M,24 
820,25 
820,26 
320,28 
620,29 

d90M 
820,25 

320,28 
320,12 


o 

o 

16,7 

19;0' 

16,7 

1»,8     > 

15,8 

!4,B  ■" 

15,7 

14,1 

15,6 

M,« 

15,4 

13,1 

15,3 

12,8     . 

15,0 

-17,0 

15,4 

18,4 

15,6 

18,2 

15,9 

18,6     , 

.  43  lö  37,74 
301  25r  ^7,60 
331  45  24,50 
324  31  40,80 
38  26  55,50 
350  31  4,70 
295  21     6,10 


6  18  24,55 
43  15  37,71 


31.9,99 
319,91 


4        44 


0'  5,76 

0  49,15 

1  25,38 
a. 35,49 
0  38,15 
0-   3,15 

0  42,69 
.Oi  ^99 
0,32,89 

1  19,11 
0  1B,78 

0  45,29 

1  50,25 


1 

.319,79 

17,3 

2o;i 

iH9,74 

17,3  , 

.:20,2. 

349,71 

16,5 

IM  . 

319,71 

16,3 

14,5 

319,70 

16,2 

14,2 

319,25 

16,6 

21,2, 

■ 

0,43,82 

1  :^,7^ 

01.27,94 
Q.  37,861 
0  42,34^ 

0  8,921 

1  48,6d 


43  15  37,20 

1 

318,94 

18,9 

301  25  35,25 

340  20    44,90 

320,28 

16,9 

22,5 


»■ 


18,8 


18,3   : 
18,3 


. .  21,2 
20,9 


0  48,24 

1  23,7gf 
0  18,74 


0.    5,70 
0  48,74 


Anmlen-Bd.  XIV. 


15 


n^^ 


1863  Angast. 


i 

•              4 

Name. 

Boobadiiete 

Baro- 
meter. 

Thermometer 

1 

Refr»> 

tion. 

inn. 

änss. 

o       -.    -. 

1«} 

<y 

o 

f       u 

Augosi 

6 

a  Tirginis 

301  25  35,40 

1  24,6« 

n  Bootii 

331  45  25,10 

319,88 

18,2 

20,5 

0  27,91 

«  Tauri 

328    5  37,40 

320,70 

16,4 

16,7 

0  32,98 

p  Orionii 

303  30  51,90 

320,78 

16,5 

17,6 

1  19,51 

1 

/J  Tauri 

340  20  44,10 

0  18,87 

a  Oriow 

319  14  36,85 

320,86 

16,7 

17,9 

0  45,42 

7 

Pol.  B.  p. 

43  15  37,97 

320,92 

18,7 

20,3 

0  49,02 

■ 

tf  Tirginis 

31»!  25  37,55 

1  25,14 

■ 

«  Bootis 

331  45  25,00 

320,91 

18,5 

19,8 

0  28,08 

8 

Pol.  s.  p. 

43  15  38,40 

321,22 

19,0 

21,5 

0  48,80 

a  Yirglnis 

301  25  38,20 

1  24,77 

n  Bootis 

331  45  25,35 

321,14 

19,0 

21,4 

0  27,90 

' 

«  Hereulis 

326  24  51,35 

321,25 

18,1 

17,4 

0  35,12 

, 

'  <r  Ophiuchi 

324  31  41,65 

321,26 

18,0 

17,1 

;0  37,74 

<f  Ursae  min. 

88  26  57,30 

921,28 

17,9 

16,5 

0  42,15 

■■-'  > 

* 

a  Lyrae^ 

350  31    8,25 

318,30 

17,8 

16,0 

0    8,80 

9 

«  Tauri 

328    5  37,05 

321,01 

18,1 

18,5 

0  32,73 

1  18,38 

p  Orioms 

303  30  51,60 

321,02 

18,3 

20,9 

10 

«  Tauri  * 

» 

328    5  36,95 

320,05 

17,9 

17,2 

0  32,82 

f  Orionis 

303  30  52,00 

320,06 

18,1 

18,9 

1  18,84 

/?  Tauri 

340  20  43,55 

0  18,71 

«  Orionis 

319  14  36,60 

320,10 

18,1 

18,4 

0  45,19 

_ 

«  Ganis  mig. 

295  21     9,35 

320,10 

18,5 

19,5 

1  49,6« 

IIa 


186S  Anguak 

9 

Name» 

B^bachtüte 
Z.  D. 

Biffo- 
meter. 

Thermometer 

Beiirac- 
tion. 

inn. 

&a8B. 

t-     ,      •            ■              I.W.  1.1    ■ 

O          1          M 

44t 

o 

o 

1       M 

Augast. 

t 

) 

11 

f  ürsae  ieöiig. 

&  18  t3,35 

31M<^ 

20,7 

22^6 

0    5,65 

Pol.  B.  p. 

43  15  86,83 

340)41 

20,7 

nfi 

0  48)23 

tc  Viiginis 

3i9i  25  85,25 

i  «3,77 

a  Bootis 

331  45  24,75 

319,36 

20,8 

22,8 

6  27,63 

^  OtioAig 

308  30  51,60 

319,42 

18,0 

18,9 

1  18,68 

^  TAuri 

340  2b  43,70 

0  18,67 

a  Canig  maj. 

J285  21     7,50 

319)45 

18,5 

20,6 

1  48,83 

12 

Pol.  B.  p.  : 

43  15  36,45 

318^84 

20,9 

22)5 

0  48)20 

«  Virginia 

301  25  36,00 

318,84 

20,9 

22,5 

1  23,73 

tt  Bootis 

331  45  24,00 

318,78 

20,9 

22,6 

0  27,54 

j9  ürsae  min. 

26  33  50,30 

3  18,76 

20,8 

22,4 

0  25,63 

a  Aurigae 

357  42  20,90 

319,22 

18,1 

18,5 

0    2,10 

ß  Tauri 

340  20  44,10 

0  18,70 

tt  Orionis 

319  14  36,35 

319,20 

18,3 

19,5 

0  44,85 

tt  Canis  maj. 

295  21  10,20 

319,17 

18,8 

21,2 

1  48,51 

tt  Canis  min. 

317  26  14,35 

319,19 

19,3 

21,8 

0  44,13 

/9  Qemin. 

340  12  34,80 

0  18,54 

13 

4 

Pol.   B.  p. 

43  15  36,34 

818,70 

21,5 

23,6 

0  47,94 

tt  Bootis 

331  45  23,65 

818,62 

21,2 

23,5 

0  27,41 

/9  Ursae  min. 

26  33  51,90 

318,57 

21,5 

23,1 

0  25,53 

a  Herculis 

326  24  49,50 

318,50 

20,8 

19,1 

0  34,54 

«  Ophiachi 

324  31  40,10 

318,61 

20,4 

18)3 

0  37,20 

(^  ürsae  min. 

38  26  57,75 

318,65 

19,6 

17,0 

0  41,69^ 

tt  Lyrae 

350  31     6J5 

318,66 

19,5 

16,8 

0    8,78 

^  Orionis 

303  30  51,55 

319,40 

18,5 

ld,4 

1  18,85 

ß  Tauri 

340  20  44,80 

0  18,71 

«  Orionis 

■ 

319  14  35,65 

319,51' 

18,5 

18,4 

0  4^)11 

iiß 


SP 


Name. 


August 

14.:  Pol.  s.  p:-' 
«r  yirgioia 
a  Bpotis 
a  «HerouliB 
<f  Ursae  min. 


1,863  Ausost. 

■Mf"     "!■  iH'    i    ,  J 


Boobacht^ 
Z.D.    • 


M 


.43  15  35,97 
301  25  35,85 
331  45  23,05 
326  24  51,tO 
38  26  57i70 


Baro- 
meter. 


!HP"P"g 


m 


319,75 

310,64 
319,72 
319)80 


Thermometer 


mn. 


21,0 

20,9 
49,9 
19,4 


aoss. 


122^ 

23,4 
18,9 
17,1 


Refrac- 
tion. 


I    // 


0  48,28 

1  93,861 
0  27,64 
0  34,70| 
0  41,831 


16 


u  ÜaniB  maj. 


295  21     8,30 


317i62 


18,9 


20,1 


1  48,51 


23 


/9  Gemin.  : 


340  12  33,20 


319,95 


12,9 


14,8 


0  19,20 


24]  y  Ursaie  maj. 

•        r 

Pol.   8.  p.* 

a  Virginis 
a  Bootis 

I  \  * 

m  < 

a  Coronae 
a  Serpentis 
ef  Ursae  min. 
a  Lyrae 
ß  Tauri 
•a'Orionia 
-«'Canis  maj. 
o  Gemin.  seq. 
a  Ganis  min. 
p  Gemin. 


25 


I  < 


Pol.  s.  p. 
a  Virginis 
tt  Bootis 


6  18 

43  15 

301  25 

331  45 

339  2 

318  43 
38  26 

350  31 

340  20 

319  14 
295  21 
344  2 
31C7  26 
340  12 


18,85 

319,74 

15,6 

17,4 

31,61 

319,58 

15,7 

17,1 

38,85 

1 

24,35 

319,48 

15,6 

17,5 

17,30 

319,41 

15,5 

16,7 

27,00 

58,05 

319,36 

14,2 

12,0 

8,45 

319,36 

14,0 

11,8 

42,75 

318,62 

13,0 

12,3 

35,00 

316,59 

13,3 

13,3 

9,25 

318,52 

13,8 

16,4 

21, -65 

14,15 

318,4« 

16,5 

17,5 

31,^0 

• 

+ 


I        \ 
I       t 


42  15  32,10 
301  25  36,60 
331  45  23,20 


t , 


317,68 


317,56 


16,8 


16,7 


21,0 


20,4 


0    5,79; 

0  49,55 

1  26,06j 

0  28,26 

'   I 

0  20,23i 
0  46,30' 
0  42,08| 
0  9,0lj 
0  19,2i| 
0  46,08 
i  50,77 
0  14,99 
0  44,90 
0  18,87 

0  48,39 

1  24,05 
0  27,72 


ut 


1863 

A.«gti«t«  —  ! 

September. 

1 

1 

Name. 

Be<4mchte(e 
Z.  D. 

Baio- 
meter. 

Thermometer 

1      t 

Refrac- 
tion. 

inn. 

&USS. 

. 

0           1          41 

KH^^H 

Angust 

• 

• 

26 

Pol.  8.  p. 

49  16  ai,05 

317,73 

17,1 

i8,9 

0  48,85 

■ 

«  Virginia 

301  25  aa,85 

347i70 

17,1 

18,8* 

1  24,88 

a  Bootis 

331  45  22,45 

317,62 

16,9 

17,8 

0  28,05 

■ 

«  Coronae 

339    2  16,15 

317,55 

17,2 

17,4 

0  20,06 

a  Serpentis 

318  43  26,35 

I 

• 

0  45,91 

* 

a  Orionis 

319  14  36,85 

317,14 

14,5 

13,4 

0  45,83 

a  Ganis  ißBJ, 

295  2t     8,45 

317,13 

14,8 

16,5 

1  50,21 

a  Gemin.  seq. 

344    2  21,30 

0  14,86 

a  Ganis  min. 

317  28  12,00 

317,14 

15,3 

18,5 

0  44,53 

ß  Gemin. 

340  12  32,00 

t 

0  18,71 

.27 

Pol.  s.  p. 

43  15  31,72     31740 

18,2 

21,3 

0  48,22 

«  Virginis .  • . 

301  25  34,95 

1  23,76 

a  Bootis 

331  45  22,55 

317,08 

18,1 

21,1 

0  27,69 

ec  Goronae 

339    2  17,10 

317,06 

18,6 

20,6 

0  19,73 

a  Serpentis 

318  43  26,95 

0  45,16 

(f  ürsae  min. 

38  26  58,40 

317,19 

17,2 

16,0 

0  41,71 

a  Lyrae 

350  31    8,80 

317,22 

17,1 

15,6 

0    8,79 

a  Orioni4 

31#  14  35,10 

317,51 

15,5 

15,1 

0  45,52 

ft  GaniB  maj. 

295  21    8^0 

317,52 

15,9 

17,9 

1  49,62 

28 

€c  Tirginis 

4 

301  25  34,75 

317,86 

19,9 

£3,8   < 

1  23,00 

a  Bootis 

331  45  22,85 

317,85 

19,5 

22,5 

0  27,48 

a  Goronae 

339     2  16,65 

ai7,80 

19,3 

22,2 

0  19,63 

a  Serpentis 

318  43  27,25 

* 

^ 

• 

0  44,92 

S( 

Bptember. 

• 

, 

3 

a  Orionis 

319  14  37,85 

320,14 

14,5 

13,1 

0  46,33 

118 


ies9 

' 

1863  Septemtier;    • 

Name. 

Beobachtete 
Z.  D. 

Baro- 
meter. 

Thermometer 

Eefrac- 
tion. 

inn. 

änss. 

%« 

"■•^■^^^'^'^^ 

Ut     " 

o 

o 

1      u 

September 

3 

ft  CaniB«  min. 

3lt  26  ihfiO 

320,34 

IV 

15,0 

0  45,70 

1— 

f  Gemin. ' 

340  12  82,20 

• 

Ö  19,20 

4 

Pol    8.   p. 

43  15  28,96 

319,72 

17,3 

17,9 

0  49,37 

a  Virginia 

301  25  38,10 

%             t 

1  25,76 

a  Bootis 

331  45  23,50 

319,46 

17,3 

18,1 

0  28,t7 

1 

a  Goronae 

339    2  17,25 

319,21 

17,5 

17,6 

0  20,13 

a  Serpentis 

• 

318  43  28,05 

• 

0  46,07 

11 

a  Ganis  min. 
ß  Gemin. 

317  26  15,00 
340  12  31,70 

1 

321,63 

10,5 

8,5 

0  47,33 
0  19,89 

12 

a  Goro^ae 
Y  Aquilae 

339    2  15,55 
322    9    6,10 

321,60 

12,9 

11,7 

0  20,86 
0  43,15 

a  A^uilae, 

320  22  47,45 

32i,55 

11,0 

6,9 

0  46,00 

ß  Aquilae 

317  56  19^0 

0  60,58 

15 

Pol.  s.  p. 

43  15  22,31 

320,76 

14,4 

13,4 

0  50,58 

tt  Bootis 

331  45  20,85 

320^64 

14,4 

13,5 

0  28,89 

a  Goronae 

339    2  14,20 

320,45 

13,9 

13,4 

0  20,61 

a  S^rpeAtis 

318  43  25,80 

• 

0  47,17 

.«  Scorpii 

265  46  37,00 

320,42 

13,7 

12^9 

3    6,63 

Y  Aquüaa 

321^    9    4,30 

« 

0  42,63 

u  Aquilae 

320  22  46,90 

320,20 

12,2 

•8,7 

0  45,45 

ß  Aquilae 

317  56  19,65 

« 

, 

0  49,43 

a  Ganis  min. 

317  26  14,65 

319,37 

11,4 

8,7 

0  46,94 

p 

ß  Gemin.            y 

340  12  ,30,75 

\ 

« 

0  19,72 

1 

ili 


ißea  Septoabpifc 


i 

Name. 

Bfobaobkete 
Z.  D. 

Bairo- 
meter. 

Thermometer 

Refrao- 
tiou. 

inn. 

ftoss. 

O        tf        m' 

M 

o 

o 

September. 

t 

17 

a  G^emin.  seq. 
ß  Gemin. 

344    2  19,15 
340  12  29,50 

320,42 

10,3 

9.2 

0  15,69 
0  19,75 

a  Leonis 

324  29  40,40 

320,98 

12,3 

12,1 

0  38,61 

a  ürsae  maj. 

t4  19  57,45 

320,54 

12,9 

13,0 

0  18,76 

18 

Pol.  8.  p. 

43  15  21,01 

320,30 

14,1 

14,5 

0  50,26 

a  Bootis 

331  45  20,10 

320,24 

14,5 

14,7 

0  28,70 

a  Coronae 

339    2  15,45 

320,07 

14,4 

14,6 

0  20,48 

a  Serpentis 

318  43  26,25 

* 

0  46,85 

a  Scorpii 

285  46  37,70 

320,00 

14,1 

14,4 

3     7,07 

1    t 

y  Aquilae 

322    9    4,00 

0  42,36 

a  Aquilae 

32Ö  22  44,60 

320,12 

12,5 

10,0 

0  45,16 

« 

ß  Aquilae 

317  56  19,05 

1   • 

0  49,12 

a  Gemin.  seq. 

344    2  18,75 

0  15,71 

a  Canis  min. 

1 

317  26  15,30 

319,88 

11,2    ' 

8;5 

0  47,06 

1 

ß  Gemin. 

340  12  30,00 

^ 

"O  19,77 

a  Hydrae 

303  48  17,90 

ä20,08 

12,5 

13,3 

'  1  20,12 

19 

< 

tt  Bootis ' 

33  (  45  20,50 

äl9,59 

15,7 

17,5 

Ö  28,27 

1 

n  Coronae 
a  Serpentis 

339    2  14,55 
318  43  26,75 

319,38 

15,5 

17,4 

0  20,17 
"0  4ß,l5 

u  Aquilae 

320  22  48,00 

319,38 

14,1 

il,7 

0  44,69 

ß  Aquilae 

«              • 

317  56  20;90 

1                                               ' 

1 

f 

0  48,60 

f         1 

23 

a  Cioronae 

339     2  13,45 

313,22 

12,3 

11,6 

0  20,32 

a  Serpentis 

318  43  25,40 

•      • 

0  46,51 

1 

«  Qphiuchi. 

324  31  40,30 

313,62 

11,9 

10,3 

0  98,05 

120 


1863  September.  -»■  October. 


SP 

Name. 

Beobachtete 
Z.  D. 

Baro- 
meter. 

Thermometer 

Refrac* 
tion. 

inn. 

ftuss. 

O           i         44 

tu 

O 

o 

t    u 

September. 

1 

23 

t   «^  tJrsae  min. 

* 

38  27    0,7$ 

313,84 

11,4 

9,0 

0  42,671 

y  Aquilae 

322     9    7,40 

- 

0  42,1  il| 

a  Aqailae 

320  22  47,60 

314,31 

10,7 

7,2 

0  44,94 

ß  Aquilae 

• 

317  56  20,10 

»i 

0  48,99 

24 

a  Coronae 

339    2  14,45 

315,92 

14,1 

16,4 

0  19,95 

29    a  Bootis. 

1                             •    ft 

311  45  18,15 

319,58 

13,3 

13,3 

0  28,83 

a  Coronae 

339    2  13,05 

319,42 

13,3 

13,2 

0  20,57 

1 

a  Serpeutis 

318  43  25,70 

0  47,07 

a  Scorpii 

285  46^36,10 

319,36 

13,0 

12,8 

3    8,12 

>    4 

ce  Herculis 

326  24  49;35 

319,34 

12,9 

12,3 

0  3ö,7S 

t   i 

•         ••  1 
tt  Opbiachi 

324  31  41,50 

319,35 

12,7 

11,7 

0  38,49 

* 

y^  Draconis 

3  21  50,85 

319,36 

12,4 

11,2 

0    3,18 

d  Ürsae  min. 

38  27    0,70     319,40 

11,9 

10,4 

0  43,U 

•  t 

a  Hydrae 

303  48  20,30 

319,26 

10,8 

9,5 

1  21,36 

1        1 

324  29  38,10 

3)^9,29 

11,1 

10,3 

0  38,79 

30 

t 

a  ^Bootis 

331  45  17,20 

318,70 

13,7 

13,2 

,0  28,76 

a  Corona^ 

339    2  12,70 

318,44 

13,5 

13,4 

0  20,49 

a  Serpentis 

318  43  25,80 

, 

• 

0  46,88 

«  Herculis 

1             . . 

326  24  50^45 

318,22 

12,9 

12,4 

0  35,62 

(tt  Ophiuchi 

324  31  41,50 

3t8,19 

12,8 

12,1 

0  38,28 

(f  ürsae  min. 

38  27     1,75 

318,14 

12,3 

10,6 

0  42,92 

a  Aquilae 

317  56  19,70 

> 

317,96 

11,7 

9,5 

1 

0  46,91 

1  •                  ' 

t 

•    .  .    * 

1 

,',  . 

1 

a  Ct>ronae 

339    2  11,95 

316,06 

14,1 

14,5     < 

0  20,23 

ISÜ 


1363  October. 


1 

4 

Name« 

Beobachtete 
Z.  D. 

Baro- 
meter. 

Thermometer 

Befrac- 
tion. 

inn.       &as8. 

■ 

O         «         tt 

tu 

^  '  o'  '  ' 

—  ö"" 

~n    M 

October. 

1 

et  SerpeotiB 

316  43  24|U 

0  46,29 

1 

a  Ophia^hi 

324  31  41,10 

315,92 

13,5 

13,2 

0.37,81 

d  Ursae  min. 

38  37    1,05 

315,85 

13,0 

11,3 

0  42,47 

5 

•  •                                      • 

«  BercaVs 

323  24  50,20 

318,77 

11,* 

11.1 

0  35,91 

t^  Ophia^hi 

324  31  41,10 

318,74 

11,3 

10|6 

0  38,62 

1 
6 

d  Vrsae  min. 

38  27    1,10 

318,70 

11,2 

9,8 

0  43,17 

r 

a  Covonae 

• 

339    2  lC40 

815,75 

13,5 

15,3 

0  20,14 

a  Serp«ntia 

318  43  24,40 

0  46,09 

a  Scorpii 

285  46  35,60 

315,70 

13,9 

15,4 

3    3,67 

a  Herculis 

326  24  49,80 

315,74 

14,5 

15,2 

0  34,88 

a  Ophiucbi 

324  31  41,05 

315,74 

14,3 

14,6 

0  37,54 

9 

d  Ursae  min. 

• 

38  27    2,15 

315,68 

13,7 

13,3 

0  42,05 

a  Coronae 

339    2  11,65 

316,13 

14,1 

13,6 

0  20,32 

«  Serpentis 

318  43  25,20 

0  46,49 

«  Scorpii 

• 

285  46  37,95 

316,82 

13,9 

13,0 

3    6,40 

10 

a  Coronae 

339    2  11,35 

317,85 

12,7 

10,6 

0  20,72 

or  Serpentis 

318  43  26,20 

0  47,40 

U 

«  Ophinchi 

324  81  41,50 

317,84 

12,3 

10,0 

0  38,61 

a  Herculis 

326  24  49,80 

318,11 

15,6 

17,7 

0  34,74 

a  Ophiudii 

324  31  40,20 

318,15 

15,6 

17,5 

0  37,32 

^^ 

^  Ursae  min. 

38  27    3,90 

318,22 

15,5 

15,7 

0  41,92 

20 

«  Q^rcuUs  .            1 

326  g4  49,70 

320,Q4 

11,7 

11,3 

0  36,02 

AaMliB-Bd.  SV, 


16 


i^ 


1863  Och^iP.  — 

November. 

SP 

Name. 

Beobachtete 
Z.  D. 

Baro- 
meter. 

Thermometer 

Reihe- 

tiOB. 

inn. 

tass. 

' 

1 

O         4^^      m' 

tu 

o 

O 

4       41 

October. 

20 

«  Ophiachi 

324  31  42,20 

320,02 

11,7 

11,2 

0  38,67 

2f 

ff  Vt$m  min. 

OS  27    0,00{ 

020,07 

11,7 

10,5 

0  43,21 

a  Scorpii 

285  46  39,20 

320,08 

11,7 

10,5 

3  10,64 

tc  Heronlis 

S26  24  46,95 

020,00 

11,8 

10,2 

0  36,20 

€c  Opkiaehi 

324  31  38,60 

819,96 

11,8 

10,0 

0  33,88 

23 

a  Herculis 

326  24  46,35 

3i9,83 

11,6 

10,2 

0  36,181 

<r  OpKiaehi 

324  31  38,70 

819,76 

11,3 

10^0 

0  38,86 

(f  ürsae  min. 

38  26  57,70 

319,75 

10,9 

0,4 

0  43,40 

25 

a  Coronae 

339    2    3,70 

319,06 

9,8 

6,1 

0  21,25 

27 

a  Ophiachi 

324  81  39,05 

318,30 

7,6 

4,6 

0  36,55 

28 

a  Ophiachi 

324  31  38^60 

316,42  j 

8,7 

Bfi 

0  38,74 

ß  Aqailae 

317  56  19,70 

.316^22 

7,0 

^ 

0  46,61 

NoTdjnber. 

~ 

3 

(f  ürsae  min. 

38  26  59^0 

319,13 

7,0 

iß 

0  44,19 

a  Leonis 

< 

324  29  37,05 

319,36 

6,2 

iil 

0  36,66 

# 

! 

• 

» 

' 

, 

Xonen-Beobaolltiiiis^ii 

angestellt 

an  der  koHigL  Sternwarte  bei  Mönchen 

während  der 
Jahre  1856—1863. 

Bie  froheoren  Zonen-Beobaditaxigen  ia  diesen  Aimalen  kon&men  wr  Bd.  II. 
S.  I,  Bd.  IV.  8.  77,  Bd.  VIL  fi.  177  mnd  Bd.  IX.  S.  i35. 

DieEmrichtm^  der  mil  dem  Zeitregistrirangi- Apparat  und  mit  Anwendung 
▼ouMicroscopen  behnls  derEreiaableaung  beobachteten  Zonen,  wozu  die  gegen- 
wärtigen sftmmtlich  gehören,  findet  man  n&her  aog^eben  Bd.yiL  8.  177]  nur 
ist  daselbst  der  znm  richtigen  Verständnitie  erforderliehe  timstandi  dass  bei 
den  Torkommeiden  Erelsablesungen  zuerst  die  Grade,  Minnten  und  Secunden 
naQ)i  dem  ersten  Yemltfr,  d^n  die  Secunden  und  Zehntel-Secunden  nach  den 
beiden  Mieroacopen  notirt  sind|  unerw&hnt  geblieben.  Biese  Einrichtung  fängt 
schon  mit  Zone  495  aa. 

Die  Zonen  des  Jahres  1863  unterscheiden  sich  von  den  fvttheren- insoferne 
als  mehrere  kürze  Zonen  an  dem  seihen«  Abend  genommen  wurden,  eine 
Einrichtung,  welche  den  Zweck  hatte,  zwischen  den  früher  beobachteten  Zonen 
eine  unmittelbare  Verbindung  herzustellen. 


^fti^mmmmktti^i^^ 


t 


124 


1856.    Zonen-Beobachtungen. 


ojd 

IS   •< 

Beobachtetei 
Durchgang. 

.  Zen.-Dist 
am  Hilfs- 
Bogen. 

Grösse.  -55 

Beobachtetei 
Durchgang. 

,  Zen-Dist 
am  Hilfs- 
Bogen. 

Grosse. 

Zone  697  April  St. 

t     u 

4 

10  41  48,23 

72  41 

9 

h     '     '* 

i    ti 

s 

9  55  20,97 

56    7 

8.    9 

3 

43  38,77 

112  58 

8 

3 

10    4  26,59 

22    0 

9 

2 

47  47,45 

64  37 

9 

2 

6  37,25 

89    0 

8 

3 

61  13,28 

116(5 

a  9 

4 

6  27,40 

81    0 

8-  .». 

1  ^ 

62    4,46 

86  30 

9. 10 

3 

7  18,95 

20  16 

9.  10 

4 

62  53,17 

49  24 

9. 10 

3 

8  24,25 

88  36 

9 

2 

64  48,97 

14  30 

6 

3 

13    7,65        71  59 

8 

2 

66  27,57 

74  44 

9 

3 

13  30,26 

69  57 

8 

3 

67  38|39 

7  66 

9 

3 

14  45,54 

129  20 

9 

4 

11    3  2SjZ0 

71    2 

8 

3 

16  28,43 

99  27 

8 

5 

4  12,33 

70  12 

r 

8.   9 

3 

18  42,58 

9  67 

8 

4 

5  23,32 

91  23 

8.    9 

3 

19  28,87 

120  55 

10 

3 

7  42,18 

102  25 

9 

3 

20  39,99 

0  24 

8.     9 

2 

13  48^34. 

66  47 

9 

5 

21  34,44 

17  33 

8.     9 

2 

14  23,20 

89  55 

9.  10 

4 

25    9,76 

31  36 

7.    8 

2 

16  23,78 

44  37 

7 

4 

28    5,44 

74  22               8 

4 

20  49,76 

über  430' 

8.    9 

3 

31  31,53 

43  35 

9.  10 

2 

24  24,60 
'           1 

6141 

9 

3 

34  16,62 

2  22 

8 

Zone  591 

S  Juni  S 

J. 

3 

34  53,15 

5  44 

*        ' 

10 

2 

13  22  28,26 

127  54 

8 

6 

36  52,94 

32    8 

9 

1 

24  54,81 

9  31 

9 

V 

38  34,68 

51  20 

9 

1 

26    8,66 

10    6 

8.    9 

Zo 

•                                                            «Hl                                                                           1 

ne  597  Anfang:        1  =;  306«  1^9'<    8'^,0    4",4 

121  =  308    1  23    22,1    20,0. 

317"S60  +  80,6  +  6o  3. 

Zo 

ne  597  Ende:           1  =:  306^  1^8''    8'',0    3''6. 

121  =  308    1  21    20,6     17,4. 

Zoi 

317'^53  +  70,9  +  30,6. 
tte  698  Anfang:        l  —  304^  1  '3"    4",2    57",0 

121  =  306    1  18    19,4    13,5. 

318%46  . 

^i 

40,3  +  14V. 

18B6.    EbBctt-BedbäGtitangen. 


m 


27  8,52 
2B  17,09 

30  58,07 

31  17,Sfl 
33  48,44 

35  35,99 

36  38,SB 

37  35,72 

39  1;1S 
3B  43,51 

40  37,17 

41  31,49 

42  31,29 

43  7,74 

44  '4,73 
44  36,20 

50  40,99 

51  49,»4 

52  11,4» 
52  40,71 
54    4,36 

54  59,4« 

55  35,02 
6«  21,65 
67  z;7e 
57  «,47 
59    0,73 

Zone  598  Ende: 


»7  46 

». 

10 

3 

43  30 

8 

2 

10  34 

10 

1 

7    5 

10 

4 

62    0 

9 

2 

69  36 

8. 

tf- 

2 

•   67    1 

7 

2 

47  25 

9 

10 

4 

6    0 

9 

3 

33  30 

e 

3 

104  28 

6 

3 

75  53 

10 

2 

47  34 

6. 

7 

4 

SS  46 

7. 

8 

3 

79  12 

10 

3 

84    0 

6 

5 

»8  17 

8. 

S 

S 

■     24  11 

7 

5 

12„50 

10 

2 

Sil 

». 

10 

2 

»15 

9. 

10 

3 

122  32 

9 

84  63 

8 

9 

72  33 

9. 

10 

33  21 

'   8 

9 

76  SO 

8 

58  39 

iP 

=  304«  1'  2" 

:  S04    i  18 

3i8«',70  4- 


14    I  18,90 

2  28,64 

4  55,96 

13  33,65 

13  58,84 
U  34,94 

14  34,94 

15  46,24 
1«  22,94 

17  1,63 

18  35,88 

20  39,51 

21  39,50 

22  23,16 
24  34,65 

'  26  10,23 

2?  13,11 

27  32,69 

28  39,53 

29  31,5S 

30  32,23 

31  42,68 

32  45,02 

36  26,94 

37  13,17 


2",4  -  wa. 

49,4  .  la^. 
140,3  +  130,; 


82  30 

118  90 
5  43 

25  21 
25  65 

45  24 
49  18 

119  16 
fl6  26 
80  37 
71  1 
86  23 
40  30 
85  55 

2  0 
67  40 

93  34 
97  26 

46  SO 
S  80 

79  26 
92  22 
35  0 
13  16 
76  49 

94  30 
65  ,0* 


«.  10 

i 

9.  lÖ 

8 

8 

« 

9.  lÖ' 

9.  10 

8.     9 

9.  1» 

5 

10 

9 

8.   10 

9 

8.     9 

8:    * 

9.  10 

lÖ 

ä 

8.    9 

10 

7.    S 

9 

Ift 

7.    8 

tae 


t88€.    ZeiU9-Be»bwbtungsii. 


49  15,76 

60  46^ 

61  51,77 
52  50,77 
63  17,60 

63  48,98 

64  6,39 
54  SS,76 
B7  St^&S 

17  0  27,70 
i  12,21 
3  18,18 
12  61,90 
13»,^ 


Zone  SOS  Auf  ans :       *  =  30eo  fl'  <7"  68«,8  itf'fi. 
121  »306    1  11     IM    M- 
afa"',10  +  14°^  4-  l^fS' 


onwr  ottii 

o 

o 

74  24 

10 

104  33 

16  27 

111  26 

7,    B 

103  63 

112  20 

111  18 

(11  21 

9.  10 

62  32 

i03  22 

9.  10 

5i  33 

31    0 

117  45 

8.    9 

30  18 

3 

0*     »,•* 

oaoB 

36    6,51 

70    f. 

36  33,74 

65    6 

36  47,17 

121  10 

38    1,01 

91  36 

39  25,47 

111.54 

39  56,94 

120  41 

4S    7,20 

34  41 

46  59,22 

100  50 

4BS8,43 

78  37 

49  18,19 

34  2t 

60    7,92 

108    4 

61     7,43 

27  22 

61  44,74 

4tt  52 

62  U,9B, 

6?  2« 

9.  10 
9.  10 


I8f6.    3oncB-Be«l»B4^tane;«i. 


i» 


j.,v.. 

8«  n 

78  SS 

es  6 

T7  1 

U  W 

«  W 

8T  M 

11  (3 

S3  60 

les  4» 

n   3 

17  53  SS,I> 
S3«4,M 

SS    8,M 

58  ?,» 

68  66,15 

59  lfi,60 

69  S1,I7 
IB    0  4a,M 

1  19,43 
1  M,BÖ 

3  «,8S 

4  S9,«4 
6  4,87 
6  K,87 

e  si.ta 


Zone  «00  Jnli  M. 

1«  5»  38,11 

17     1  »,«? 

4    «,84 

13  -1&,11 

15  2,13 

16  46,11 


71  M 
US» 
41  80 
«6    ft 

i<  n 

68  86 


a 

7 

W 

6 

« 

S 

8 

7 

« 

10 

8 

7 

B. 

9 

B 

« 

8 

M 

9 

10 

9. 

10 

8 

17  IS  07,76 

78  37 

18  86,S9 

87  0 

SO  80,43 

61  83 

88  45,39 

11t  16 

83  18,70 

78  48 

83  67,87 

«6  46 

86  34,»! 

88  60 

87  61,34 

86  9 

88  B2,8r 

•8  83 

39  69,99 

leas 

40  68,48 

108  48 

41  «4,88 

100  88 

44  36,33 

48  66 

45  13,59 

68  83 

45  41,80 

67  18 

4S  23,0t 

87  1« 

47  83,48 

1«  10 

48  48,18 

86  50 

49  6,fS 

64  30 

63  18,38 

08  46 

63  e^Bl 

77  26 

65  64^4 

88  18 

67  54,81 

118  4 

Zone  699  E&Oe:        1  :=  306°  0'  69"    1",B  48",«. 
121  =  808    1  13    18,4    7,6. 

818"',02  +  13°,9  +  ll'',8. 

Zone  600  Anfang:      1  =  308»  1' 3"    4",8  67",0. 
121  =3  310    1  18    18,8  10,0. 

881'",82  +  16°,3  +  14*,0- 


Wi 


tö9&  ,  ZoaeB-Ccttbaditungea. 


69  Sl,tO 

IS    0  17,17 

1  16,18 

1  64,66 

3  56,1D 

4  66,01 

5  IM« 

7  3S,a4 

8  2,61 
e  U,t7 

g  29,ee 

6  47,t4 
10  'S,S4 

10  £B,83 

11  28,82 

12  13,61 

13  ao,67 
U  iS,fi6 

14  37^4 


39  49 

re   0 

6S    4 

61  U 

61  ä& 

W  31 

es  14 

T8  » 
7S  87 
27  40 


lOe  21 
113  13 
88  U 
86  fA 
66  86 
Denelba 


ZoD«  601  JuH  31. 


17  21 :34,32 

128  82 

22  17,79 

63  6» 

22  68,76 

1  61 

33  3f,98 

US  H 

1.» 

34  48,41 

61    4 

7.   8 

86  16,72 

81  20 

* 

36&0,B3 

436 

0.10 

'  37  20,09 

ai  30 

! 

39  10,34 

«8  34 

%.  10 

39,40,» 

81    0 

» 

41  44,88 

7  6i 

10 

47  16,03 

9« 

8.   i 

47  46,27 

25  16 

10 

48  U^l 

72  E3 

( 

49    S,TS 

80.0 

10 

49  86,62 

72  18 

10 

60.  2,80 

7130 

10 

61    4,78 

73  6B 

8.    0 

»  44,17 

1«  43 

8.    0 

62  26,6« 

76  21 

0.10 

63  42,37 

106  68 

10 

65    0,«8 

(7  17 

10 

66  41,88 

u  u 

i 

66^,88 

88.  7 

B.  10 

87  38,08 

»15 

9.10 

68  41,38 

«7  66 

10 

18    0  27^7 

.  43  36 

H 

Zone  «00  Ende: 

*  =  308"  1'  ä"    a",3    6B'',6. 

121  =310    t  18    18,1     9,6. 

Zone  601  Anfang: 

1  =  3040  j,  e»;  7«^2    68"^. 

121  =  306    1  20    22,8    14,2. 

■    32l'",2e  +  16^,3  +  14V. 
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IX  ÖX,h-£ 

IIB  Ö4 

B. 

10 

i 

i8  8,04 

38  44 

17  12,26 

47  32 

18  3,03 

79  21 

8. 

19  58,99 

106  56 

SO  55,9S 

29  15 

St  24,10 

—  0  13 

22  16,15 

117  45 

9 

10 

23  52,62 

—  0  10 

9 

10 

3d  48,SI 

124  17 

9 

10 

37  52,42 

7  0 

S 

10 

58  43,67 

40  25 

18  1  &3,04 

64  16 

4  30,81 

«e  16 

8  1,66 

80  5 

8  40,71 

0  51 

9  14,22 

3  48 

10  2,44 

70  50 

11  36,56 

13  64 

12  36,74 

lOS  25 

15  13,22 

61  34 

15  32,02 

Zone  601  Ende: 


Zone  602'  An&Dg : 


Anniien-Bd.  ZIV. 


=  SOI"  1'  5"     7",3     57",0. 
=  306    1  18    22,0    13,4. 

321"',2fi  +  16o,3  ■\-  U°,Ö. 
=  302°  1'  3"    1",8    Ö6",0. 
=  304    1  15     15,4    8,3. 

320"',20  -f-  1»'>,7  +  löo,8.. 
=  302»  I'  1"    2",0    54",4. 
=  304    1  19"    17,7    8,2. 

320"',i8  +  180,3  4-  140,6. 
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t8S6.     ZoDen-Beobachtnngen. 


Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Dist. 

«m  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

Faden-         1 
Parihie.        | 

Beobachteter 
Durchgang.^ 

Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

Zone  60i 

h     '     " 

»  Aug. 

i      u 

2. 

4 

h     '     " 
17  46  24,52 

1      st 

^  33  34 

8.   9 

i 

16  57  37,01 

89  30 

8. 

9 

3 

47    9,90 

38  18 

9 

i 

59  46,44 

121     2 

9 

2 

48    5,50 

unter  Null 

7.   8 

3 

17    5    7,53 

9  31 

10 

2 

48  47,77 

52    0 

9.  10 

1 

11  55,87 

8  50 

8 

3 

50  34,17 

45  20 

9.  10 

1 

12  55,84 

79  37 

10 

5 

&1  27,42 

35  41 

7.   8 

2 

18    1,76 

77  47 

9 

3 

52  29,91 

108  30 

10 

4, 

18  54,40 

8  47 

9 

3 

53  48,09 

70  57 

10 

4 

19  15,59 

4  14 

10 

3 

54  22,89 

83    5 

9.10 

2 

21    8,95 

94  49 

9. 

10 

4 

54  44,54 

81  56 

8.   9 

2 

22    2,22 

58  50 

10 

3 

55  24,01 

76  39 

9 

3 

23  41,89 

106  53 

10 

3 

56  18,03 

102  15 

10 

1 

i 

24  19,89 

03  25 

10 

3 

57  31,73 

97  50 

8| 

3 

33  37,70 

124  58 

■ 

9 

3 

57  55,88 

103  29 

9.  10 

2 

34  13,02 

125  56 

9. 

10 

1 

59  31,66 

19  25 

8 

2 

36  18,54 

unter  Kidl 

9 

2 

18    0  23,31 

91  57 

10 

3 

37  21,39 

30    1 

7 

3 

0  48,53 

87  32 

9.10 

4 

37  40,52 

30    1 

7 

4 

1     6,29 

89    4 

10 

5 

38    7,58 

22    5 

10 

3 

1  31,68 

87    0 

10 

3 

40  25,57 

17  16 

10 

2 

2  14,19 

121  46 

10 

5 

41  17,98 

37  11 

4 

1 

6  18,09 

91  40 

10 

1 

3 

42  40,29 

51  58 

9. 

10 

1 

6  44,69 

95  27 

10 

;  4 

43  29,55 

108    2 

9. 

10 

3 

7  23,57 

89  44 

10 

5 

44    4,06 

117  33 

10 

3 

7  43,49 

89    9 

9 

:  4 

44  58,87 

47  45 

9 

4 

1 

8  33,14 

78  54 

9.10 

4 

45  32,91 

53  15 

8. 

9 

4 

9  13,B6 

59  44 

10 

Z( 

dne  603  Anfai 

lg:        1  = 

3140  V 

7" 

8^9    0",5. 

121  = 

:  316 

\    1 

23 

26,1     15,3. 

• 

319'",27 

+ 

16o,8  +  15o,( 

3. 

1656.    Zonen-Beobaditniigen. 


m 


10  20,55 

45  40 

11    2,31 

56  14 

18    4,31 

117  41 

13  24,i7 

81  39 

23  33,77 

109  30 

2*  «,06 

66  48 

24  57,7» 

84  48 

25  51,29 

40  40 

26  6»,88 

94  40 

27  34,U 

118  62 

29    8,96 

91  3« 

29  58,61 

G7  24 

30  23,04 

55  16 

31  41,75 

20    0 

33  19,22 

24  46 

Zone  604  Ang.  6- 


17  11     7,77 

125  30 

B 

13  49,23 

37  21 

9 

14  34,38 

60    4 

7.    8 

15  15,73 

72  40    , 

9.  10 

17  51,36 

70  48 

9.  10 

17  16  62,42 

19  54,60 

20  46,12 

22  SS,37 

23  30,28 

24  24,62 
24  66,92 

33  40,06 

34  41,22 

35  18,48 

36  25,10 

37  6,66 

37  38,68 

38  24,60 

38  47,82 

39  16,19 

39  37,98 

40  8,48 
40  29,45 

40  61,89 

41  H,9e 

42  3,80 
42  39,97 


36  61 

107  30 
18  87 
88  3S 
91  3« 
LO  40 

101  8 
6  14 
»  16 
17  56 

lOS  57 
98  8 
70  16 
97  H 
06  30 
86  36 
94  16 

101  8 
96  7 
90  46 
72  58 
52  26 
16  57 


1  =  314'  1'  9"    9",1     69",8. 
121  =  316     1  21    26,1     Hfl. 

319"',23  +  19°.*  +  laSS. 
1  =  316°  1'  3"    8",e    55",5. 
121  ==  318    1         2M    10,0. 

319"',00  +  16°,6  +  120^. 
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1856.    Zonen-Beobachtuiigeli. 


Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

Faden-         1 
Partbie.       | 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

h     *     '* 

1    it 

h     '     " 

t    it 

2 

17  43  12,43 

19     1 

9.  10 

3 

18    7  17,63 

103  15 

9 

2 

43  36,29 

67  30 

7 

2 

•  8  43,20 

22  45 

8 

3 

44    8,62 

88    0 

10 

'i 

5 

45  23,24 

23     0 

7.     8 

Zone  605  Aug.  li. 

4 

46  25,32 

119    8 

6.     7 

3 

17  35  57,18 

114  11 

9.  10 

6 

47     2,50 

66  36 

9.  10 

2 

36  40,36 

6  54 

9 

4 

47  37,15 

64  53 

10. 

1 

37  51,94 

116  21 

8 

8 

48    9,20 

52  37 

9.  10 

1 

38  29,12 

110  44 

10 

3 

48  59,80 

42  48 

8.     9 

1 

44  19,53 

119  13 

8 

5 

49  36,85 

46  30 

10 

2 

45  10,99 

71  17 

9 

4 

55  17,36 

14    7 

10 

1 

47  59,52 

52  32 

9 

5 

55  57,25 

17  15 

10 

3 

49     6,16 

108  51 

9 

4 

57    4,04 

29  58 

10 

1 

49  57,32 

81  40 

9.  10 

3 

57  54,29 

101  19 

10 

2 

50  25,13 

68  58 

9.  10 

4 

58^7,69 

90    6 

9.  10 

4 

51  10,03 

6  45 

5 

5 

59    1,23 

31     4 

8 

5 

51  28,97 

Derselbe 

2 

18    1     7,51 

66  31 

9.  10 

3 

52  21,43 

lli5  39 

10 

1 

1  49,97 

118  38    , 

8 

3 

54  59,71 

91  19 

9 

2 

2  18,08 

122    6 

7.     8 

5 

55  37,21 

101     0 

6 

1' 

3    0,15 

15  55 

8.     9 

2 

56  44,36 

16  58 

10 

1 

3  57,24 

77  50 

9 

2 

57  18,82 

1                                • 

35  40 

9.  10 

1 

5    3,73. 

98  35    ., 

8.     9 

3 

58    2,89 

91  44. 

10 

2 

6  36,56 

2  54 

9 

5 

58  33,63 

104  24 

8.    9 

Zone  604  Ende:           1  = 

=  ^16°  1'  5"    9",6    56",4. 

121  = 

=  318    1  17     21,5      10,0. 
319'",02  +  15<',4  +  100,5. 

Zone  605  Anfang:        1  = 

:  302O  1'  4«    4'',4    59",3. 

121  = 

=  304     1  18     19,9     12,8. 

319%18 

^  + 

»» 

18^,5  +  18o,i 

5. 
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60  7,57 

56  20 

10 

61  6,75 

6  le 

5 

BI  26,67 

Derselbe 

52  1B,18 

115  3» 

10 

64  56,46 

91  20 

9 

65  33,95 

)0l  0 

e 

56  19,96 

36  43 

9.  10 

66  5S,»8 

16  59 

9.  10 

57  33,48 

35  40 

9.  10 

5B  17,35 

91  45 

26  28,48 

91  11 

26  47,29 

27  6,21 

27  39,97 

63  43 

30  4,87 

47  20 

30  35,92 

68  8 

31  9,28 

74  31 

32  11,20 

36  46 

32  57,09 

60  59 

33  40,00 

72  22 

Zone  605  Ende: 


1  =  302°  1'  5"    4",8    59",6. 
121  =  304     1  17     19,1     12,4. 

319"',24  4-  le^a  4- 170,6. 

1  =  302°  I'  8"    3",6    0",5. 
121  =  304    1  19    18,9     12,9. 

320"',22  4-  19°,3  -j-  ]8o,5. 


134 


18S6.    Zonen-Beobachtungen. 


i       Faden-         ;| 
Parthie.        1 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

Faden- 
Parthie- 

Beobachteter 
l)urchgang. 

Zen.-Di8t. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

h     *     ** 

t     u 

h    *     " 

t      M 

3 

18  34  30,47 

125  12 

9 

3 

18  57  45,69 

44  45 

8.   9 

4 

35  19,72 

120  26 

10 

4 

58  17,32 

1     5 

6.    7 

4 

35  56,71 

119  23 

8.     9 

• 

4 

59  26,40 

13  58 

9 

4 

41     8,91 

74  46 

4 

4- 

19    0  13,56 

107  33 

7 

5 

41  49,19 

83  30 

7 

3 

0  48,46 

121     2 

8 

4 

42  15,78 

78  56 

9,  10 

5 

1  25,29 

49  13 

9 

3 

43    8,96 

39  30 

10 

3 

1  56,81 

28  47 

9 

3 

43  56,66 

36  50 

7.     8 

4 

2  48,77 

83  59 

9 

4 

46    2,89 

19  1^6 

8 

3 

4  35,16 

101    3 

6 

4 

47  14,44 

52  30 

9.  10 

5 

5  11,83 

101     2 

6 

3 

47  44,34 

53  16 

7.    8 

2 

5  49,86 

54  11 

7 

3 

48  34,08 

67  32 

9 

4 

6  38,95 

105  14 

8.   9 

1 

4 

48  54,52 

74  56 

8 

2 

7  50,92 

55  25 

7.    8 

4 

50  24,86 

22     3 

9.  10 

1 

10  32,87 

39  33 

8.    9 

5 

51     7,38 

32  58 

10 

3 

51  50,07 

51  10 

9 

Zone  60; 

'  Sept.  II. 

4 

52  23,70 

76  16 

9 

5 

18  25  32,18 

84  52 

8 

5 

53     4,16 

92  50 

9 

4 

27  40,04 

53     0 

9 

5 

53    4,16 

93  20 

8 

4 

28  50,36 

108  29 

10 

3 

53  54,30 

100  45 

8.     9 

4 

30     1,13 

91  39 

7 

5 

55    3,22 

43  58 

8 

5 

30  50,84 

57  26 

9 

2 

55  43,73 

89  31 

9 

4 

31  59,32 

10  20 

10 

3 

56  48,33 

91  46 

7.    8 

4 

32  39,44 

49  43 

9.  10 

Zc 

>ne  606  Ende: 

1  =  302O  1'  3"     7",0    0",0. 

121  =  304     1  19     22,6     13,1. 

320"',17  +,18*^,5  +  160,4 

• 

Zc 

»ne  607  Anfan 

g:         1  =  314°  1'  4"    7",6     57",8. 
121  =316     1  20    25,3     12,^. 

« 

318'",68 

+  1 

[40,1  +  12^,0 

1886.    Zonen-Beobachtungen. 
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ß- 

Beobachteter 

Zen.-Dist. 
am  Hilfs- 

Grösse. 

den- 
thie. 

Beobachteter 

Zen.-Dist. 
am  Hilfs- 

Grösse. 

0* 

Durchgang. 

Bogen. 

Durchgang. 

Bogen. 

h     '     " 

i      u 

4 

18  33  35,07 

24  51 

9 

Zone  606 

Sept.  ii2. 

2 

34  38,60 

105  14 

• 

9 

h     '     " 

1   II 

5 

35  48,40 

73    0 

10 

3 

18  29  40,63 

42  59 

7.    8 

4 

36  33,48 

90  10 

8.    9 

5 

33  35,30 

24  52 

"7 

5 

37  23,59 

63  34 

9.  10 

4 

35  11,21 

73    0 

8 

2 

38  42,42 

39  46 

9 

4 

36  15,08 

90  10 

7 

3 

39  59,79 

18  30 

10 

4 

38  59,25 

39  46 

8 

3 

40  53,51 

116  23 

7 

4 

39  58,98 

18  30 

9 

1 

41  41,68 

57  29 

10 

4 

42  50,58 

HO    8 

0 

1 

42  32,18 

38  16 

9.  10 

5 

44  53,23 

43  32 

6.     7 

2 

44  17,54 

43  33 

8 

3 

45  53,21 

64  12 

9.  10 

3 

45  30,46 

104  12 

9 

2 

46  57,09 

68  50 

8 

5 

46  21,32 

31     1 

9.  10 

2 

47  54,08 

100    8 

9.  10 

2 

47  15,44 

68  50 

9 

3 

48  44,86 

112  25 

5 

1 

47  53,81 

100  10 

10 

5 

49  22,68 

112  20 

6 

2 

48  45,53 

112  25 

6 

5 

49  45,97 

116  16 

8.     9 

4 

49  22,35 

112  19 

7 

4 

50  33,20 

86  35 

9 

5- 

50    4,36 

116  17 

8 

5 

51  27,27 

86  40 

9.  10 

4 

51  26,88 

86  42 

9.  10 

5 

52  13,58 

65  28 

9.  10 

1 

52  24,05 

,  36  41 

8 

4 

52  52,93 

58  45 

9 

2 

53  38,58 

9    0 

7.    8 

3 

53  38,00 

9    1 

7 

3 

54  18,61 

14  44 

7 

4 

54  17,78 

14  44 

7.     8 

Z 

1        ^ 
one  607  Ende:           1  = 

1       1 
:  314°  1'  6"    7",4    57",6. 

121  = 

:  316     1  19    24,0    10,9. 
318'",77  +  140,0  +  11^2 

Z 

one  608  Anfang:        1  = 

:  3140  i^^^i     10",6     Ö9",2. 

« 

131  = 

:  ai6     1  20    27,1     13,5. 

• 

916<",94 

+ 

100,7  +  8^,1. 
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1856.    Zonen-Beobachtungen. 


(8   »• 
<       ^ 

Beobachteter 
Darchgang. 

Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

Faden-        1 
Parthie.        1 

Beobachteter 
Darchgang. 

Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

h     '     " 

4        t» 

h     '     " 

t        14 

2 

18  55  16,85 

88  55 

8.    9 

5 

19  21  46,74 

75  35 

8 

1 

58    3,47 

58  36 

7 

3 

22  38,13 

65  11 

9.    9 

2 

19    1  18,71 

73    4 

9 

4 

23  19,86 

60  15 

6 

3 

2    8,75 

6  10 

8.     9 

4 

24  30,58 

40  32 

9 

3 

2  36,00 

—  55 

r    8 

5 

25  26,21 

7     7 

9 

3 

3  25,23 

52    0 

8 

3 

26    7,09 

78  36 

7 

4 

4    4,76» 

108  44 

7 

1 

27  10,70 

55    0 

9 

4 

4  49,28 

118  24 

8.    9 

5 

5  35,86 

119  10 

10 

Zone  609  Oct.  1 

5. 

3 

6    5,83 

112  39 

7.     8 

h     '     *' 

i      n 

2 

7  24,63 

—   1  — 

10 

2 

19  17  14,82 

41  20 

4 

3 

8  52,64 

45  26 

8.     9 

2 

18  33,57 

65  38 

8.    9 

2 

9  57,13 

53  3T 

9.  10 

3 

19  10,90 

65  30 

9 

2 

10  47,87 

7  20 

9.  10 

4  • 

19  38,57 

66  14 

8 

2 

12  23,88 

98  17 

8 

5 

20  17,32 

112  27 

7.    8 

4 

13    0,04 

98  21 

10 

4 

21  44,84 

75  35 

7.    8 

4 

14  19,28 

73  26 

10 

4 

22  32,67 

39  15 

8.    9 

4 

15  11,27 

55  30 

8.     9 

3 

22  54,91 

28    0 

S 

5 

16  40,96 

107  24 

9.   10 

3 

^4  42,44 

114    3 

8.    9 

5 

17  37,26 

79  34 

9 

4 

26     5,82 

67  26 

9 

3 

18  36,38 

81     6 

9.  10 

5 

26  44,06 

68  40 

9.  10 

4 

19  21,75 

66    4 

9 

3 

52  34,88 

88  44 

10 

3 

20  48,49 

29  56 

5 

3 

53     6,21 

48    0 

8 

Z< 

one  608  Ende:           1  = 

:  314<^  1'  6" 

11  ",0    ö9",0. 

' 

121  = 

:  31«     1  17 
316"',89  + 

27,5      11,0. 
100,3  +  6o,4. 

• 

Z( 

one  609  Anfang:        1  = 

314^  1'  4" 

8",5    54'S7. 

121  = 

=316     1  17 

25,0     8,9. 

318«',43 

+ 

11°,8  +  10o,J 

5. 

i68ff:  '  Zon«ii-B«obaclitaDi;ei«. 


iii 


" 


H     »1,<FB 

... 

.' 

3 

Zone,  61  ( 

Oct.  ja 

3 

10  Si  «S,77 

4S  10 

4 

8. 

es  u,3t 

SS  M 

6 

2 

E4  30,39 

87  63 

9.  10 

27  37,05 

65  32 

6 

1 

33  11,87 

73    8  ■ 

9 

« 

■     OI,iI* 

US       u 

6    8,57 

2S  18 

17.  7,20 

iiiji*. 

17  47.03 

35  6! 

IS    8,98 

2S  26 

ZAne  611    Oct  *40. 

It  27  33,18  I    :«t  aOi;|    ,. 
tS»,ll         73  2S 


I  =  SU"  1'  5"  9",2    65",3. 

121  ='316     1  26  2«,6    10,3. 

318'",«  -f  11*,6  +-  iOo,0. 

1  =  30*0  i.j«.  i2«4    68«8. 

121  xs  310    1  20  23,6     11,S. 

320"',94  4-  il''.0+^  9°.B- 

1  =  308"  1'  Ö"  10",fl    57",8. 

121  =*  8W    l  21^  26,1      1,1,4.       -i 

1  =  3680  1,  2"  11",»    •"<<)■ 

,  121  =  310    1  29  :^^,0    14,4. 

320"',«3  4-  WV  4-  8°.'- 


m 


1656  mi  A«I7^  J?fliWhBsob«W**¥ngen. 


Beobachteter 
Dturchgang. '" 

Zen.-Disi 

jw  Hüfs- 

PogeB. 

(h'&sse. 

Beobäeliteter 
'Durchgang.  ' 

r 

i 

Zen.-Dist. 

fm  Hiliis- 

3ögen. 

OrösBe. 

h     '     <'    . 

'    «     . 

*                    ■ 

h     '    »''    . 

.1 

♦ 

19  $2  |%16. 

«»  ^  .. 

?i    ö 

»1 

19  59    ^,60 

101,98 

9.  10 

1 

13  ?JI,8?, 

7f   *    . 

tt 

3 

20    3  U,76 

tu  4» 

8.   9 

A 

5?.#..V. 

'?,.»  .. 

7.  a 

^ 

«   ;i.»« 

IH6  58    , 

7.  9 

f 

.  i^if^m 

«3  94 

* 

^1 

10    0,^7  1 

M9ff   i 

7.  P 

»; 

:  i»^,^ 

»P,4* 

8 

2 

10  ^,9^ 

67  34  ^  . 

9 

3; 

W  4,4?, 

<«k  «  . 

8 

3 

'    ^1  ??,7? 

«M|3*    i 

9 

{» 

-    W  4(^2S 

IIO?;W     , 

9.  10 

9| 

13  30,SiQ 

a«**    , 

8 

», 

,  MM.«!? 

,?^a 

8 

t 

u  M,if 

i,9  36 

8 

? 

16  ^,1^ 

*•  ,* 

9.  10 

2 

15    ,1,67  , 

S|^  28 

8 

J>. 

.  ^i&,^ 

m  :9 

10 

3l 

15  43,76  j 

PI» 

8 

St 

20    2  i6,14 

44  W  ,, 

9 

2 

16  32,47 

4».  -P  . 

9 

4 

*?«,!»,. 

2«.l*  . 

6 

a 

.    t8  MiOp. 

W;  iJ.  .: 

8 

Ä. 

«  fP,¥, 

ontw  I(iil| 

6 

1 

'  •      .        I 

U  1 

'    .       1.  .' 

(. 

|l857. .  Zone 

Q13  Ap 

iril  4. 

Zpne6ie   9i$t.  ;S2.       |  ^ 

8   b  5M8 ' 

10^   1 

8 

i^ 

19  ^6  6iifio 

68*46  ' 

8.     9 

% 

3    '1,58 

77  46  .! 

9 

1 

|8    Ö,70 

62    9 

* 

7 

3 

3  84,23 

* 

73  8i 

7 

Zone  »ll'Eni^:            1  3±  308°  Ü'  10"    13«,0    1^5. 
;    :.      .    ,»;S1.  5»310   v4  122     26,8|     l4,i 

320'",66  +  10o,a|  4-  8o,2. 

1 

Z( 

me  612  Anfoi 

lg:         1  = 

im  1 

5" 

ZU     i0,2. 

....  /.     , 

Zone  612  Ende:  l'==  306°  i'  d"    8",8    5ä",6. 

121  =  300    1  20    23,7     9,2. 

Zone  613'Äf3Mig:    *  ^  =  8I40  1*^  6«'   *0^',8    i^fi, 

i2t  =i=  31«    f  It     7,0  -  i9,2. 
*     '     ^lt'",46  +*  8<»,T  +  80^,5. 


■.  . .  1     .  •» 


/    i  \ 


K'  . 


.  '     t 


IBM'. '  ^oMtt-fietttMeknDgMt. 


m 


4  Sl,68 

34  rt 

8.    9 

3 

6  29,79 

1«  8» 

8 

2 

7  25,8« 

17  30 

8.     9 

2 

8    1,55 

24    4 

9' 

2 

8  28,02 

19  24 

8 

3 

9    S,2B 

44  68 

«■ 

2 

9  38,90 

40  3i 

B.  10- 

2 

10  47,02 

45  32 

8 

3 

11  4o,ir 

49  92 

9 

1 

12  13,04 

6T  49 

10' 

2 

12  47,40 

4D    5 

9.  10 

2 

13  41,43 

84  40 

10 

3 

14  12,65 

58  10 

T 

2 

14  54,89 

1  15 

10' 

5 

15  29,4» 

10  28 

9.  lir 

5 

17    3,38 

96  4B 

9 

i 

18  14,23 

26  22 

e 

2 

18  57,1» 

48  50 

8 

3 

19  24,48 

46  10 

10 

9 

20  11,5« 

45  08 

9.  19 

T 

20  34,01 

4«  BS 

10 

3 

21     8,5« ■ 

92  31 

7 

2 

21  4»,7e' 

88  1» 

ff 

2 

22  28,32 

»    0 

10 

2 

27  40,59 

98  11 

10 

28  19,43 

65  19 

7 

28  48,12 

20    6 

» 

29  19,46 

23  56 

9 

30  46,64 

0  67 

9 

8  31  38,63 
3S  20,99 
32  56,92 

34  6,52 

35  ae;3D 

36  46,96 

37  29,28 
3«  18,01 
40  (8,40 

40  49,89 

41  10,32 
41  31,68 
la  23,61 
43  26,40 

43  69,80 

44  43,33 

45  l«,96 

46  4«,e2 

46  28,12 
46  58,48- 
48    i,^ 

48  97,00- 

49  11,40- 
60  58,30^ 

51  62,19 

52  29,36 
62  &7,42 

53  31,84 
64    8,54 


101  & 

114  0 
16  S» 
68' 1-4 

56  it 
86  54 

4  56 

115  39 
62  20 

57  41 
56  49 
5»  3t 
er  4» 
4B  5 
4fr«« 

118-65 
122' 10 
85  2^9 
8^  S« 

n   0 

61<  37 
es  26 

49  40 
28  52 
123  39 
122  30 

116  19 
69  26 


4.    S 

9 

7..  « 

6 

16 

9 

8.    » 

9.  10 

1.  18 

8.    9 

8 

> 

9.  Ift 

7.     ^ 

iit 

16 

9.  16 

6 

9.  « 

8.    9 

'9 

« 

1» 

9 

9 

10 

*(* 

9.  10 

9.  10 

MO  t8S7.    Zoneiv-Beobacbtangf», 


'ioM  B13  Ende:  I  =  aU»  l'll"  67",i    I0",9- 

121  =  31«    1  24     13,3     23,6. 

■    SlV'fiS  +  Sofi  4-  eo,4. 


l  

tBtfj    Zonen-Baobadituiigeii^ 


m 


am 

9ja 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Dist 

am  Uilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

9  ja 
A< 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

- 

Zone  6U  April 

ir. 

5 

9  33  22,54 

4    II 
x46  57 

7.    8 

h     *    *' 

i        44 

• 

4 

33  42,50 

51  24 

9 

1 

9    4  19,92 

114  15 

6 

'5 

34  10,79 

50  39 

10 

3 

5  16,90 

13  26 

6 

5 

34  42,13 

17  50 

9 

2 

7  36,15 

39  28 

8 

4 

35  22,19 

88  29 

9 

4 

8  14,70 

53  10 

8 

3 

35  55,90 

91  46 

9 

2 

12  34,73 

100  12 

7 

2 

37    2,39 

3'-4'u.NttU 

9 

3 

14  33,21 

24  37 

9 

5 

38     1,00 

86     8 

9.  10 

2 

15     7,77 

49  40 

9 

4 

39     7,11 

3  33 

8.     9 

5 

15  45,51 

122  15 

8 

5 

39  43,01 

8     6 

10 

3 

16  20,25 

2*  unter  NuU 

8.     9 

3 

40  39,89 

124  15 

9 

4 

16  38,94 

Derselbe 

3 

41  14,44 

88  20 

9 

4 

17  24,84 

45  24 

9 

2 

42  29,12 

36  58 

9 

5 

18    4,79 

73  50 

8 

2 

43  18,21 

51  58 

6 

4 

24  37,97 

7  53 

9    10 

3 

47    7,31 

88  30 

10 

2 

25  28,67 

96  21 

IG 

4 

47  28,27 

88  10 

7 

2 

26  14,60 

69     1 

10 

1 

48  56,64 

18  58 

9 

3 

26  34,49 

71  33 

10 

3 

49  42,44 

34  38 

8.     9 

5 

27  21,08 

120  15 

9.  10 

4 

50  13,29 

30    0 

9 

4 

27  55,96 

2  40 

9 

4 

51  14,11 

80  24 

10 

4 

28  27»!  1 

31  59 

8 

3 

51  52,87 

80  37 

7 

4 

28  47,97 

23  59 

8 

2 

52  32,71 

unter  Null 

6 

4 

29  25,74 

60  21 

7.     8 

5 

53  18,95 

24  31 

10 

5 

31  15,11 

2     0 

10 

3 

54    2,07 

92     0 

8.     9 

4 

31  45,34 

5     4 

10 

ö 

54  48,20 

72  58 

16 

3 

32  30,41 

94  53 

10      5 

55  23,49 

47  51 

H) 

Z 

one  614  Anfang:      .1  = 

31 6^  1/  3" 

52",0    59",8. 

• 

121  = 

318     1  17 

6,9     17,0. 

« 

319''',58 

+ 

7V  +  70,9. 

m 


tSST.    2oii0ti-S«obaditaRg;en. 


Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-D]fit. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

Faden-         1 
Parthie.        1 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Di8t. 

am  Hilfs- 
Bogen. 

GrösBC. 

h     '     » 

4      ii 

fc.   '     " 

.'    t^ 

t 

5 
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9.  10 

31  21,88 

97    5 

6 

31  46,00 

lOf  87 

9    10 

32    3,95 

102  48 

8.  10 

33  28,63 

IZD    1 

7 

33  16,5B 

112    5 

8 

33  56,82 

106  16 

9.  tO 

34  41,80 

72  49 

10 

35  36,56 

26    3 

8.  10 

35  48,82 

31  21 

B 

39  11,94 

17  26 

9.  10 

42  44,77 

83  45 

B 

;43  35,05 

tu  63 

9.  10 

44    4,9» 

115    4 

8 

44  62,44 

16    0 

8.     9 

45  17,S4 

33  38 

9 

4B  39,16 

13    ö 

6 

46  1&,09 

«8  60 

9 

46  58,48 

87  3a 

9 

47  32,26 

101  40 

8 

48    0,16 

«t  64^ 

9.  10, 

18  48  43,4fi 

<  64 

6,   J 

49  17,85 

40  10 

9.  tO 

SO    9,60 

101  2« 

7.   i 

60  41,67 

W  39 

51  16,54 

97  20 

51  57,38 

64  10 

53  25,84 

45  27 

9.  10 

52  56,59 

64  63 

53  50,81 

50  87 

54  25,06 

49  54 

64  47,60 

53  61 

»  30,21 

40  34 

66  24,64 

59  40 

6«  58,67 

98  3i 

7.    S 

57  38,48 

63  24 

SB  21,35 

11  26 

58  52,73 

92  10 

9,  IB 

5»  32,65 

131  20 

18    0  23,70' 

107  46 

1  29,85 

46    9 

Z     3,98 

67  44 

2  23,63 

60  30  . 

S  43,36 

60    5 

3  36,27 

114  45 

4  26,67 

101  68 

9.  W 

4  55,57 

78  48 

5  20,58 

69  56 

7.    8 

6  49,43 

64  66 

8  ITjOfl 

33  18 

6  88,61 

36  14 

I6t^.    Zoavn-BeobacfatuiqieB. 


155 


Zone  6»6  Aug.  94. 

1 17  43    B,2«  I    107  U    j 
4ft  iOM        47  40 


7.    8  I 


6  Zl,»5 

6  46,06 
6  29,48 


Zone  626  Anfang: 


i  =  316"  1'  1"  62",7  Ö2",6. 
121  =  318  1  14  4,6   6,5. 

3i9"',12  +  150,1  +  I2°,7. 
1  rs  3140  l'g"  67",0  M"fi. 
121  =  316  I  22  14,1  13^. 

318"',6I  +  li°,9  +  12S7. 


15(^ 


Ifi7.    Zonen-Beobaditiingeii. 


9  Xk 


4 
4 

5 
5 
2 
2 
1 
4 
2 
1 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
1 
2 


2 
4 
2 


Beob&ch  teter, 
Durchgang. 


Zeii.-Ditt 
Hilf». 
Bogen. 


M 


7  6,54 

7  34,70 

8  13,24 
.8  45,19 
10  8,94 
10  50,71 
12  5,51 
12  58,94 

23  14,35 

24  4,49 

24  51,03 

25  52,39 

26  59,99 

27  45,46 
29  20,93 

29  51,96 

30  16,38 

31  40,68 

32  54,77 


91  38 
89  40 
89  7 
78  50 
46  30 
45  50 
128  52 
81  37 

54  52 
95  45 
84  48 

102  20 
52  58 

118  52 
91  36 
57  24 

55  17 
49  40 
24  47 


Grösse. 


Zone  687  Aug.  25. 


.17  46  30,05 

49    6,32 

18  49  52,56 


25  59 

64  20 

126  30 


9 
9 
7.  8 
9 
9 

7.  8 

8.  9 
9 
8 
9 
6 
8 
8 
9 

6.  7 
8 
9 

8.     9 


8 


8 
9 
8 


Beobaditeter 
Durchgang. 


Zen-Dkt 

am  Hilh- 1  Gio«.! 
Bogen. 


a 

3 
2 
2 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
5 
4 
3 
4 
5 
1 
3 
4 


#> 


50  33,32 

51  11,09 

52  27,17 

53  0,48 

54  11,58 

55  22,90 

57  19,14 

58  44,17 

59  15,56 
18    0    0,54 

0  41,29 

,    2  44,01 

3  43,95 

5  19,20 

6  57,61 

7  26,67 

8  37,34 

9  30,14 

10  24,22 

11  11,44 
11  56,49 
13  7,45 
13  41,88 
24  25,06 


Zone  626  Ende: 


Zone  627  Anfang: 


I      M 


1  =  314°  1'7"   56^1     67",6. 
121  =:  316     1  23     14,4      13,0. 
318''^82  +  140,9  +  110,9. 
1  =  308«  Vai^    57",ö  '2",5. 
121  =  310    f  26     112,3    ^7,3. 

321"',00  +  150,1  +  110,9. 


>J^ 


18ft7;    ZooM-^Beohachtungeiii 


fS» 


* 

i 

Beobachteter 
D  archgang. 

Zen.-Di8t. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

* 

O  ..4 

Beobachteter 
Durchgang. 

"Z^n,-Di8t. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

h     '     " 

i    ii ' 

h     '     ** 

1        M 

• 

18  29  31,85 

49  12 

5.     6      3 

18    3  58,90 

66  15  ' 

7 

80  17,91 

68  54 

6.     7      2 

4  33,58 

0  36 

9 

31    0,27 

32  35 

6      2 

5  16,48 

25  10 

8.    9 

4 

31  54,52 

106  53 

7      3 

5  51,54 

50  14 

10 

83  35,34 

36  36 

• 

M^ 

8  37,20 

72  56 

8 

Zone6'<i$ 

i  Aug.  26. 

3 

7     6,38 

78  32 

9.;  10 

1 

* 

17    50     7,54 

126  35 

6 

2 

7  40,56 

27  35 

> 

7 

52  11,46 

unter  Null 

8 

3 

8  12,77 

11  58 

6 

1 

62  42,14 

10  58 

4 

2 

8  52,13 

48  58 

1   . 

5.     6 

1 

53  15,52 

77  18 

7.'    8 
7 

3 

9  30,75 

119     6 

10 

54    8,89 

42  15 

3 

10    2,29 

109  49 

Ip 

i 

55     2,91 

42  15 

6 

3 

10  21,48 

106  19 

.   8 

i 

55  55,55 

8     1 

9.   10 

3 

10  51,28 

113     9 

8 

t 

56  51,68 

126  38 

• 

9 

0 

5 

11  29,93 

72  27 

9.  10 

■  _ 

57  16,47 

113    0 

8.     9 

11  53,78 

38  12 

8 

58  41,35 

103     0 

1 

9 

2 

13  10,80 

85  51 

8.    9 

4 

59  14,06 

107  50 

9.    10 

2 

13  40,39 

106    0 

10 

59  49,19 

79  37 

'       9 

1 

1 

14  48,61 

127  30 

9.  10 

18    0  15,59 

78  55 

1 

.  »h 

25  34,03 

j 
115  33 

9 

10 

0  56,31 

55  59 

6 

3 

26.13,82 

55  59 

9.  10 

1  34,88 

51  30 

9 

3 

27     3,76 

49  24 

10 

2  22,17 

unter  Null 

10 

2 

28    5,74 

82  16 

9 

2  59,02 

51  49 

1 

9 

2 

28  32,01 

f 

74  55 

9.  10 

• 

Zone  627  Ende 

i:        1  =  308<>  1'.  9"    57",9    2 '^5. 

!       •    ;  r 

* 

■   M 

M 

121  =  310     1*21     11,5     15,8. 

t                          *  t 

1 

321"',16  +.  14°,6  +  11^,2. 

-            *• 

Zone  128  Anfani 

;:       1  =  308»  1' 9"    53",2    OV. 

^A>  '« 

V 

i'i 

121- i= '310     r21      7,4     14,2. 

•  •  '   .« . 

f. 

• 

:  -S 

I21'",78  - 

h« 

io,5  +»  fl^i«.- 

Hi 

tu  letr.    ZiwM>B«akMktnn|t«- 


I8t7.    Zooen^Beobackttuigeii. 


ini 


Beobachteter  ^^■^;^: 
Durchgang.       ^^^ 

Grösse. 

9  A- 

r 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Disi 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

h     '     « 

4        M 

11 

h     *     t* 

*    «  , 

» 

3 

19  11     5,85 

121  20 

9 

2 

17  52  21,60 

130  55 

9 

2 

12  16,58 

59  41 

8 

3 

52  45,05 

113  28 

8 

3 

12  56,07 

67  15 

7 

2 

54  34,69 

30  34 

7 

2 

13  37,96 

66  35 

7. 

8 

3 

18    0  28,49 

77    4 

* 

6.    9 

3 

14    4,7? 

61     1 

9. 

10 

4 

1     4,11 

84  14 

8 

3 

14  40,92 

unter  Null 

9 

5 

1  33,12 

111    4 

f 

3 

15    7,54 

42  26 

9 

10 

2 

3  15,80 

37  54 

9 

2 

17  20,74 

88  18 

8. 

9 

2 

3  43,01 

12  42 

? 

17  56,31 

86  49 

10 

1 

4  44,19 

108  53 

9 

18  15,90 

91     1 

7. 

8 

4 

5  25,88 

63  56 

8.    9 

18  43,25 

97  48 

7. 

8 

1 

5  58,95 

15    7 

8.    9 

19  43,34 

93    9 

• 

8 

3 

6  45,01 

36  41 

9.  10 

20  27,53 

31  15 

9 

1 

7  33,57 

132'  bell 

-  5 

n  16,19 

50  53 

10 

1 

8    5,98 

106  43 

9 

22  57,70 

[46  35 

5 

1 

10  33,18 

102    7 

7 

23  38,08 

91  36 

7. 

8 

1 

11  18,29 

5p  41 

7.    8 

24  12,38 

87     1 

6. 

7 

5 

12  31,13 

50  41 

7.    8 

^ 

25  35,61 

100  30 

9 

4 

13    3,41 

56  56 

IP 

3 

13  48,39 

115  21 

8.    9 

Zon^  081 

i  Aiig.'i 

87. 

2 

22     1,61 

3    1 

6 

4 

17  45  37,28 

—  2' 

7 

t 

22  48,74 

46  26 

ft.  ID 

2 

48    6,12 

78  39 

1 

8 

5 

23  50,03 

—   1' 

7.     8 

4 

49  15,99 

108    7. 

» 

& 

2 

'  24  56,20 

35  59 

7 

2 

50  34,20 

27  25 

8 

2 

28  15,46 

66  23 

9.  10 

3 

51  11,64 

49  55 

7. 

8 

1 

i 

28  35,81 

70  54 

8 

3 

51  44,81 

63  30 

5. 

6 

2 

28  5^,72 

.W¥ 

,7,    S 

Zone  628  Ende 

1  c« 

f  30€P.1'7".  l 

r^fi  Ä7fi4 

m^ 

310 

1 

1  18 

5,5     11,6 

321' 

'SW  + 

l^o^  +il2°,fi 

••           '    ..i 

\ 

Zone  628  Anfai 

lg:        l  5= 

>  3Q6^ 

9  q'55^' 

41",9   48'^^4. 

308 

l' 

9    e 

^fi     3^. 

32i"',08  4*  iö^ft  4-  iö°A 


m 


tSVfi    Zonenj-BeohMiiittm^ni. 


-Zonä  6811  Aag.  »9. 

4 
2 

30  15,82 
"   31  57,97 

55  57 
«■unterO 

2 

rt    4  51,70 

108  54 

7,    8 

3 

'  32  41, 4& 

1  35 

2' 

6  12,57 

15    9 

'  8.    9 

4 

33  47,48 

114  37 

9 

7  34,99 

20  58 

7 

3 

-■.?ß.3W 

il  1.«, 

Zone  889  End«;         .  t  =  300'»  0'  61"  40",0  iS-.S. 
.      :            ,                121  =  308    i  fl     ÖM      2,8.     '■ 
32t"',ll  +  löV.+vlV 

Zoop  Sao'Aufftiig:        1  =.306'>  0'52"   40",i  44'?,!,; 
"      "                            {21  ='308    1  r  ^62^     59,3. 

'   '■      '  '     -319'",«  -H  isy  4-  ii°,3, 

Zolle  MO  EniB:       ■     l  =  3oeo0'62"    io"jD    M'',6 
1»!  ^  MS    1  7  .  64,0  :  69,9. 
■■■'■■-■                    +6''^1 

Z 

one  631  Anfn 

g:'        1  = 

'121  = 
'32 

■S06->  i' 
308    1 

7" 

4",6  1",6. 
10,1     18,k 
9  f  Wfi. 

' 

i  857.    Zonen-Beobadituagen. 

16J 

- 

IF  a  d  e  n- 
Parthie. 

Beobachteter 
Darcligaiig. 

Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

• 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

<%. 

h    *    " 

1    #1 

h     '     " 

#    II 

i 

3 

18  36  56,21 

31  51 

8.    9 

2 

18  52  55,93 

8  44 

'8 

5 

37  42,34 

126  37 

9 

3 

53  37,27 

59    1 

9 

5 

38  18,47 

66  52 

8 

3 

54     6,98 

79  30 

9 

' 

2 

39    5,74 

57  41 

3 

2 

54  29,25 

88  24 

9 

3 

39  45,13 

124  34 

9.  ID 

3 

55  10,85 

117  14 

5 

3 

40  34,24 

46  20 

9.  10 

5 

56     4,66^ 

5  55 

6.     7 

1 

41  38,79 

44  47 

8 

2 

56  53,97 

96  29 

7 

1 

42    9,74 

44  f5 

8 

3 

57  12,90 

97    0 

4 

5 

43    1,80 

124  32 

6 

2 

57  45,13 

120  14 

8 

3 

43  50,20 

21  48 

8.     9 

3 

58  27,79 

45  59 

S 

2 

44  22,85 

21  16 

8.     9 

2 

59     9,10 

44  38 

8.    9 

1 

44  54,01 

26  51 

8.     9 

2 

59  34,30 

40  59 

8.    9 

3 

45  24,29 

57  22 

7.    8 

4 

19    0  43,39 

18  28 

8.     9 

■ 

3 

45  49,95 

60  40 

9 

1 

1  28,57 

117     9 

8.     9 

3 

46  13,33 

63  31 

8 

2 

2  11,25 

94  46 

9 

3 

46  38,01 

65  45 

9.  10 

1 

2  47,18 

89  49 

8.     9 

3 

47    2,84 

70  27 

9.  10 

1 

8  34,39 

57  20 

8.     9 

3 

47  33,37 

32  33 

7.     8 

2 

9    4,69 

79  41 

9 

3 

48    4,74 

3'  unter  0 

7 

2 

10    0,59 

11     4 

7 

2 

48  40,51 

0  46 

8 

1 

10  33,47 

109  34 

7.    8 

» 

2. 
3 

50  3,93 

51  6,18 

91  34 
56  35 

7.     8 
7.    8 

1                       • 

Zone  eS2  Oct 

1. 

3 

51  38,92 

13  13 

9 

4 

18  45  30,34 

unter  Null 

6 

2 

52  18,99 

17  40 

9 

2 

48    7,08 

82  U 

7 

Z( 

me  631  Ende:            1  =  306°  1'  7"   54",7   0",5. 

121  =  308    1  21     8,5     16,0 

322"',25  +  140,7  +  120,1. 

Z( 

me  632  Anfang:        1  ==  308°  lf3"  48",2   57",2. 

121  =  310    1  15    1,2     9,6. 

318'",39  +  140,3  +  120,5. 

Ana 

alen-Bd.  XIV. 

21 

162 


1657.    Zonen-Beobachtnngen. 


.  «{ 

d  — 
«.d 

Beobachteter 
Barchgang. 

Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

Faden-         1 
Parthie.        1 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Dist. 
am  Hilfs-    Grösse, 
Bogen. 

ll       1       u 

1      u 

h     '     " 

44       4 

3 

18  49  15,88 

112  35 

5 

2 

19  18  57,89 

97  50             8 

3 

52  27,58 

49  58 

7 

1 

19  39,36 

93  13         8.  9 

3 

55  41,52 

unter  Null 

4 

2 

23  12,43 

46  38              3 

1 

57  36,55 

127  58 

5 

4 

24  10,59 

91  40              8 

2 

59  32,89 

114  23 

8 

5 

24  44,71 

87     5              6 

3 

19    0    7,77 

117    0 

9.  10. 

5 

25  18,75 

88    0             iO 

6 

1     4,23 

49  20 

8 

4 

27  42,72 

124  25         9. 10 

4 

2     1,54 

80  50 

5 

3 

28  14,45 

123  40              9 

5 

3  12,10 

unter  Null 

8 

4 

29    0,61 

65  42         6.  7 

1 

3  52,55 

33  47 

6.     9 

4 

29  30,07 

73  35              8 

5 

.4  38,12 

59  37 

7.     8 

4 

30  18,03 

4  18              8 

2 

5  29,23 

4  39 

'8.     9 

5 

31     3,73 

50  40         8.  9 

4 

6     5,35 

12  21 

9 

2 

33  29,30 

99  44              7 

5 

6  37,90 

10    0 

9.  10 

3 

33  59,01 

73  20         8.   9 

5 

7  41,69 

7  16 

8 

4 

34  21,72 

73    3              7 

5 

8  13,65 

14    5 

8 

3 

51  21,32 

unter'  Null         7 

5 

8  30,37 

17  24 

8 

5 

51  51,80 

74  44             7 

5 

8  36,71 

15  57 

8 

3 

52  34,94 

90  15               7 

5 

9  42,94 

56  46 

8.     9 

1 

54  51,13 

7  36              8 

5 
3 

10  27,47 
14  28,01 

99  38 
66  40 

8 
8 

Zone  63 

3  Oct  i9. 

4 

14  54^67 

61  £5 

10 

3 

19  U  56,08 

112  21               6 

3 

18  10,77 

88  22 

8.     9 

a 

16  20,79 

5  21          6.    7 

3 

18  30,65 

91     5 

7 

2 

17     1,96 

42     1               5 

Zone  632  Ende:           1  = 

=  3090  1'  5"     50",0     57",8. 

* 

• 

121  = 

=  310     1  17      4,4      11,5. 

+  ii<^  fi. 

Zone  633  Anfang:        1  = 

:  8O60  l'll"   47",8    51",0. 

121  = 

=  308     1  15     2,8      7,.7 

• 

315'",77 

+ 

12ö,7  +  1 P,, 

5. 

1857  und  1838*    Zonen-Beob  achtangen.  163 


IFaden- 
Parthie. 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

Faden-         1 
Parthie.       J 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

h     '     " 

1    ti 

'  h     '     ^' 

t    ti 

2 

19  28  35,44 

46  34 

7 

5 

20  12  19,36 

99  46 

8 

3 

29  35,54 

24  21 

7.    8 

2 

13  42,68 

36  28 

7 

3 

30    1,74 

29    2 

6.     7 

3 

14  59,94 

19  4» 

7 

5 

30  42,23 

53  55 

4 

2 

15  38,29 

8  34 

a 

1 

32     1,97 

5  28 

6 

2 

16  44,71 

49  10 

7.    8 

2 

32  48,20 

89  57 

8 

3 

17  35,59 

118  32 

.  7.    8 

2 

33  11,76 

96  46 

7.     8 

2 

18    9,01 

117    6 

7.    8 

2 

33  50,61 

74  30 

8 

4 

18  42,76 

91  58 

7 

2 

52  52,05 

69  40 

7.     8 

3 

19  54,63 

119  48 

7.    8 

1 

53  53,79 

38  48 

9.  10 

3 

54  29,71 

28  50 

7.     8 

Zone  634 

April  88.         1 

2 

55  16,37 

50     1 

9 

3 

10    6  40,22 

70  40 

8 

3 

55  45,66 

65  48 

9 

3 

10  33,93 

3p    5 

5.    6 

3 

56     5,48 

65  38 

9 

3 

13  48,72 

0  54 

9 

5 

58    4,32 

68  56 

7 

3 

16  10,68 

48  14 

9 

5 

59  33,69 

62  15 

7 

2 

17    0,70 

59  30 

8.    9 

2 

20    0  26,37 

122  59 

9 

1 

18     1,43 

90  51 

ß 

2 

2  11,35 

85  48 

9.  10 

2 

18  32,67 

43  22 

9 

3 

3  16,77 

116     1 

8.     9 

5 

19  14,57 

90  50 

0 

4 

3  45,36 

lU  51 

7.     8 

5 

19  46,52 

129    6 

8.    9 

3 

7  19,26 

51  15 

7 

4 

20  34,17 

46  51 

9.  Ip 

4 

10  48,51 

41  39 

6.     7 

3 

21     7,38 

119  3Q 

9 

4 

11  3.8,60 

67  40 

7.    8 

3 

23  51,87 

57    0 

7 

Z( 

9ne  633  Ende 

:            1  = 

121  == 

:  306°  1'  2«   41'S3   51",1. 
:  308    1  16     4,0     7,5. 
315''S79  +  12^,3  4-  90,2. 

z 

one  634  Anfai 

lg:         1  ^ 
121  = 

:  3040  O'  57"   47",0    51'',5. 
c  306     1  15      1,8     7,5. 

317"',83 

+ 

100,9  +  8o,9. 
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1858.  Zonen -Beobachtungen. 


Faden-         1 
Parthie.        | 

Beobachteter 
Darchgang. 

Zen.-Di8t. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

Faden-         1 

Beobachteter 

* 

Durchgang. 

Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

h     '     ** 

1    ti 

h     *     " 

1    ti 

3 

10  25    7,94 

23  46 

9.  10 

4 

11    0  36,21 

108  40 

9 

4 

29    2,41 

3  54 

9 

3 

3     7,22 

116  18 

8.    9 

3 

29  37,95 

102     8 

9.  10 

5 

3  41,03 

74  45 

7 

3 

30  15,68 

113  20 

10 

1 

6  25,48 

18  24 

8 

4 

31  19,58 

6  40 

10 

3 

9  46,39 

89  50 

5.    6 

4 

32     1,16 

22  34 

9 

5 

10  27,06 

89  45 

9.  10 

4 

32  40,59 

38  10 

8 

3 

11  32,68 

103  26 

9 

4 

33  24,18 

.114  23 

8 

« 

3 

15  19,99 

33  56 

9 

2 

34  26,77 

32  50 

10 

4 

15  53,36 

32  43 

8.    9 

3 

35  20,63 

124  42 

10 

3 

16  39,24 

89  24 

9 

4 

'  36     9,85 

103  20 

9.  10 

2 

17  37,02 

9  57 

9 

3 

38  20,06 

0  10 

9.  10 

3 

18  19,06 

47  15 

9.  10 

4 

39    9,71 

128  46 

9 

2 

19  19,00 

51     0 

9 

4 

41     6,11 

71  31 

10 

3 

20  57^41 

,     80  30 

9 

4 

41  48,41 

19     3 

9.  10 

3 

23  37,27 

115  16 

8 

5 

42  27,80 

26  31 

0 

9 

3 

25  34,52 

49    0 

6.    7 

4 

43    8,62 

67  47 

8.     9 

3 

26  24,42 

126  15 

8 

3 

48  11,03 

61     0 

10 

2 

36  22,30 

118  13 

6 

5 
2 

51     5,48 
55  33,68 

20    2 
14  10 

9.  10 
9 

1 

Zone  635  Mai  S 

2 

56  21,79 

5&  22 

8 

4 

10  55  46,01 

13  50 

8 

4 

58  23,79 

127    0 

8- 

4 

58  17,62 

7  14 

8 

3 

58  54,74 

97    0 

8 

4 

58  56,13 

4  57 

9 

Zone  634  Ende:           1  = 

:  304O  0* 

57"   46",8  50",6. 

121  = 

:  306     1 

15     3,5     7,6. 

317''S94 

+  10*^,4  +  6o,4. 

Zone  635  Anfang:        1  = 

:  306^  V 

2"    50",4   53",9. 

121  = 

z  308     1 

19     5,5     11,6. 

317^85 

+ 

90,5  4-  90,3. 
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10  29,44 

11  12,57 

11  49,59 

12  38,23 

13  44.82 
11  26,13 

15  10,80 

16  26,72 

17  19,1S 
10  21,34 

21  38,74 

22  23,66 
22  53,61 
24  17,67 

24  51,96 

25  26,34 

26  10,27 

26  54,67 

27  36,28 


41  18 

7. 

8 

4 

94  14 

6. 

7 

4 

111  18 

10 

3 

42  12 

10 

3 

88  SO 

10 

2 

89  12 

8 

4 

81  26 

9 

2 

43  55 

5 

Ö 

% 

46  10 

9 

% 

79  5 

10 

4 

27  35 

8 

9 

2 

20  2 

6 

9 

2 

19  36 

9. 

10 

3 

82  50 

9 

4 

103  40 

9 

10 

3 

99  35 

10 

1 

81  28 

9 

10 

4 

6  28 

8 

5 

86  61 

7 

2 

96  31,23 

57  40,41 

58  12,68 

»9  26,47 

0  18,19 

1  6,62 

2  19,15 

3  17,56 

4  27,64 

5  15,15 

7  36,34 

8  52,72 

9  29,04 

10  16,57 

11  30,70 

n   18,06 

13  19,33 

13  50,66 

14  57,68 

70  6 

52  31 

46  10 

47  35 
94  50 
33  54 
89  54 
86  U 
J,  56 
43  38 
55  36 
42  46 
29  27 

48  7 
13  10 
97    7 

53  18 
47  49 
76    0 


S 

9 

6 

8 

10 

8 

8 

8 

9 

9 

7 

9 

8 

6 

8 

9. 

10 

9. 

10 

9 

10 

10 
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I8S8.    Zonen-Beobachtungen. 


Faden-    1 
Parlhie.   1 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

• 

Grösse. 

Faden-    1 
Parthie.   1 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Di8t. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

h     '     " 

i    ti 

^ 

h     '     " 

4    it 

2 

12  15  20,11 

63  36 

9.  10 

2 

11  48    8,72 

53    0 

9.  10; 

4 

15  50,07 

51  55 

9 

1 

46  49,03 

3  35 

9  1 

4 

16  21,34 

31  34 

7 

2 

53  19,64 

76  36 

8.    9 

3 

17  21,59 

59  4« 

9 

2 

55    3,00 

107  20 

10 

4 

18  10,67 

88  18 

9    10 

1 

55  48,72 

60    6 

9 

5 

18  34,28 

85  55 

9 

2 

56  14,32 

60  25 

9.  10 

5 

19    2,66 

106  54 

8 

2 

56  46,10 

48  26 

7.    8! 

5 

19  59,94 

63     9 

8 

3 

57  32,47 

61  14 

8.    9J 

5 

21     4,96 

121  35 

6.     7 

2 

59  42,58 

129  16 

7 

5 

22     3,68 

6  55 

8.     9 

2 

12    0  27,80 

78    5 

9; 

3 

22  38,45 

37  25 

7.     8 

3 

1     9,52 

45  10 

7. 8; 

4 

23  17,26 

36  53 

9 

2 

1  31,38 

45    2 

8 

2 

23  56,99 

95  14 

6 

5 

2  29,32 

6  12 

9 

3 

24  32^3 

51  11 

9 

2 

3  50,03 

101  50 

6 

2 

25  20,85 

58  47 

9.  10 

1 

4  21,80 

62  47 

81 

1 

2 

26     6,65 

83  51 

9 

1 

5  30,21 

96  46 

8! 

1 

26  52,72 

89     5 

8.     9 

2 

7  25,11 

129  51 

8; 

1 

28  46,12 

48  33 

9 

2 

8  17,81 

72  11 

8t 

1 

Zone  636  Mai  U. 

1 
2 

10  35,73 
12  10,79 

90  30 
125  58 

9. 10  i 

3 

11  34  52,01 

0  25 

7.    8 

2 

13  10,42 

130  42 

7.    S' 

1 

3 

38  10,05 

28  10 

8.     9 

4 

14    0,25 

80  58 

8, 

3 

46  55,20 

100  43 

9 

4 

14  27,77 

71  36 

9.  10 

2 

47  38,51 

71  10 

9.  10 

4 

15    4,17 

56  20 

7.    8 

Z< 

jne  635  Ende:           1  ^  306°  1^3'' 

51'',  1    54",6. 

121  =  308    1  16 

6,5     10,5. 

318'",00  + 

90,1  +  70^1. 

Z< 

»ne  636  Anfang:        1  =  315^  l'O"   ^ 

16",5    53",8. 

121  =  317     1  15 

0,5     9,0. 

317%33 

+ 

90,7  +  8o,5. 
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Faden- 
Parthie. 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

Beobachteter 
Durchganjg. 

Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

h     '     « 

t     m 

h     '     ** 

1       M 

2 

12  16  42,96 

118  15 

8 

5 

12  44  43,10 

41    0 

5 

3 

18  23,42 

HO  15 

7 

2 

45  52,92 

111  44 

7.    8 

3 

19  27,05 

18  51 

10 

4 

46  57,81 

15  40 

9  ' 

2 

20  27,3d 

80    7 

8 

3 

47  40,82 

40  21 

7 

5 

21  23,99 

122     1 

6 

3 

48  10,57 

61  21 

3 

4 

22  30,16 

15  34 

9.  10 

3 

52  38,12 

0  26 

9.  10 

4 

23  20,95 

68  48 

.     7 

5 

53  37,33 

73  18 

7 

4 

23  59,17 

72    8 

8.     9 

5 

54  15,87 

118  31 

7.    8 

3 

26    6,36 

111  20 

8 

2 

57  58,02 

102  24 

7.    8 

4 

27    5,03 

1  58 

9 

Zone  03 

7  Mai  8J.         1 

4 

28  25,58 

63    2 

9.  10 

1 

12  12  59,76 

57  26 

6 

4 

30  39,09 

115  21 

7 

2 

17  27,60 

118  14 

8 

5 

31  16,24 

109  11 

10 

4 

19  25,74 

HO  16 

8 

4 

33    0,30 

18  57 

10 

1 

20  55,77 

122    3 

6.     7 

5 

33  37,71 

43  36 

9.  10 

4 

21  47,47 

'80    7 

8.    9 

2 

34  28,43 

115  21 

7 

1 

23  11,58 

68  48 

7 

4 

35  25,36 

12  48 

8 

1 

23  40,75. 

72    8 

8 

3 

36     1,05 

15  16 

9.  10 

1 

26  14,54 

111  21 

7.    8 

3 

40  21,10 

72    6 

6 

2 

27    5,19 

42  58 

9.  10 

4 

40  51,99 

66    3 

9 

4 

27  49,69 

1  59 

9 

2 

41  42,89 

47  33 

9.  10 

2 

30  48,35 

115  21 

7 

4 

42  23,13 

86  40 

9.  10 

3 

31  24,47 

109  11 

9.  10 

5 

42  42,08 

86  48 

9.  10 

3 

32  12,48 

34  30 

9 

5 

43  56,66 

68  40 

8.     9 

2 

i 

33    9,66 

18  57 

9t  10 

Z 

one  636  Ende 

:            1  = 

:  3150  1' 

3"  48^,4   54-,7. 

121  ^ 

:  317     1 
317%3ö 

18     2,5     9,7. 

H-  90,0  +  50,9. 

Z 

one  637  Anfai 

lg:        1  = 
121  =r: 

:  315°  1' 
:  317     1 

1"   45'',6   53^',2. 
16     0,5    8,8. 

1 

319"',38 

+ 

110,5  4-  8«>,6. 
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1868.    Zonen<Beobachtungen. 


Faden- 
Parthie. 

Beobachteter 
'  Durchgang. 

Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Gröss.e. 

Faden-         1 
Parthie.        1 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

h     '     ** 

«    i# 

• 

h     '     " 

1     u 

3 

12  33  45,92 

43  36 

9 

5 

13  23     7,35 

87  32 

7.   8 

b 

34  26,85 

45  27 

9.  10 

i 

25    0,24 

112  15 

9 

3 

35  30,85 

115  22 

7.    8 

4 

25  30,78 

107  46 

9 

3 

36  46,77 

15  16 

8 

2 

26  48,57 

42  59 

9 

4 

37  30,46 

42    0 

8.     9 

3 

27  24,73 

74  29 

5.    6 

5 

38    6,43 

59    0 

8.     9 

2 

28  53,87 

15  50 

9 

4 

38  55,57 

119  50 

10 

2 

29  51,28 

96  57 

9.  10 

3 

39  47,14 

48    7 

8.     9 

3 

30  34,82 

119  32 

8.    9 

2 

40  48,03 

72     6 

6 

5 

31  36,19 

unter  Null 

6.    7 

3 

41  18,95 

65    4 

8 

3 

35  59,95 

9  36 

9.  10 

1 

42  10,83 

47  34 

9.  10 

4 

36  41,68 

66  36    < 

6 

3 

42  50,12 

86  40 

9 

3 

38  50,11 

64  25 

8 

4 
3 

43  7,97 

44  4,91 

86  50 
68  40 

9 
8.     9 

1 

Zone  69 

1 

B  Mai  g7. 

4 

44  30,68 

73  28 

9 

3 

12  48  33,31 

55  28 

7.    8 

4 

45    8,99 

41    0 

5 

3 

52  14,39 

43  34 

8 

3 

46  55,36 

111  46 

8 

3 

53  28,21 

96  38 

8.    9 

4 

47  42,50 

15  40 

8 

4 

54  44,28 

1'  u.  Null 

6 

5 

48  25,26 

7  47 

9.  10 

2 

55  38,78 

48  la 

8 

5 

49     1,88 

40  20 

7 

4 

13  28  37,84 

121  40 

9.  10 

5 

49  31,68 

64  22 

2.     3 

3 

30  10,89 

100  30 

10 

1 

52  46,38 

0  26 

9.  10 

-2 

32    3,06 

68    3 

7.    8 

2 

53  27,86 

73  20 

8 

4 

34  17,09 

126  50 

9 

2 

13  22     1,47 

124    4 

9.  10 

3 

35  45,90 

33  40 

8.    9 

Zone  637  Ende 

1  = 

3150  pQu   ^ 

17",5    52",1. 

121  = 

317     1  15 
319'",25  +  ' 

1,1      7,5. 
I0o,7  +  70,6. 

Zone  638  AnfaD 

g:        1  = 

317^  1'  10" 

57",4   3",4. 

121  = 

319    1  24     i 

2,0     17,0, 

320'",25 

+  \ 

Jo,3  +  6o,5. 
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den-          1 
thie.        1 

Beobachteter 

Zen.-Dist. 
am  Hilfs- 

Grösse. 

den-         1 
thie.       1 

Beobachteter 

Zen.-Dist. 
am  Hilfs- 

Grösse. 

£- 

^fW 

Durchgang. 

Bogen. 

Durchgang. 

Bogen. 

h     '     " 

t        44 

Zone  639  Juni 

5. 

4 

13  37  25,81 

105  40 

9 

h     '     " 

1    « 

3 

39  29,94 

40  45 

6 

3 

13  35    4,04 

20  30 

7. 

8 

1 

42  17,48 

113  57 

5 

1 

38  50,63 

40  51 

5 

1 

43  11,29 

63     6 

5 

2 

40    5,45 

114  51 

4. 

5 

4 

44    5,42 

63    6 

5 

2 

40  57,41 

51  26 

9 

3 

45  33,54 

93    5 

8.     9 

1 

43     8,36 

63  11 

4 

3 

46  5^59 

27  22 

9 

2 

45  12,90 

93  12 

8 

4 

47  33,66 

22  10 

8 

1 

46  12,17 

27  30 

9 

4 

48  30,79 

88  26 

8 

2 

46  55,39 

22  16 

8. 

9 

2 

49  25,73 

50  15 

7 

2 

47  52,38 

88  32 

8 

4 

50  42,97 

127    0 

8 

1 

49     3,92 

50  21 

7 

4 

51  37,78 

39  44 

5.     6 

1 

50    7,26 

47  10 

8. 

9 

2 

52  32,67 

74  36 

8 

1 

50  40,63 

39  51 

6 

1 

56  42,60 

26     6 

5.     6 

2 

51  27,98 

68  46 

8. 

9 

4 

57  36,81 

26    6 

5.     6 

1 

52  10,98 

74  41 

7. 

8 

3 

58    6,84 

18  16 

8.     9 

3 

53  39,28 

23  51 

9 

5 

58  50,33 

56  41 

8.     9 

3 

54  36,47 

90  30 

8. 

9 

3 

1     6,74 

66    2 

8.     9 

4 

55     7,46 

87  28 

9 

3 

2  49,06 

29  18 

8.     9 

4 

55  34,91 

91     3 

9 

2 

3  52,74 

79  24 

8 

t% 

/ 

2 

56  26,18 

89  28 

8. 

9 

4 

5  12,70 

31  28 

8.     9 

1 

57  34,37 

56  49 

7 

2 

6  31,13 

54  58 

Kebelfleok 

>% 

2 

58     7,02 

53  35 

7. 

8 

- 

2 

14    0  46,07 

66     9 

9 

Zone  638  Ende 

1  = 
121  = 

=  3170  V 

:  319      1 

320"',14 

15"    1"7,    6",2. 
26     16,5     19,5. 
.  +  8o,9  +  30,7. 

Zone  639  Anfai 

lg:        1  = 
121  = 

:  3170    1' 

319     1 

V*   55",0    1",5. 
21      8,5     14,7. 

320''',58 

+ 

140,5  +  120,1 

l. 

Annalen-Bd.  XIV. 
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1858.    Zonen-Beobachtiingen. 


I     9 


Beobachteter 
Durchgang. 


Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

t     u 

29  24 

8 

79  30 

8 

31  36 

8. 

9 

79    5 

7 

.     78  55 

4 

66  36 

10 

58  46 

9 

45  50 

8 

70     6 

6 

89  55 

8 

106     5 

8. 

9 

75  26 

4. 

5 

48  20 

6 

V  u.  Null 

9. 

10 

95  31 

9. 

10 

19  28 

8 

31  55 

6. 

7 

unter  Null 

7 

7  30 

9 

109  38 

8. 

9 

1'  u.  Null 

8 

—  04 

7. 

8 

100  20 

6 

133  beil. 

6 

Beobachteter 
Durchgang. 


Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 


Grösse. 


1 
2 
2 
3 
4 
5 
4 
3 
2 
4 
4 
5 
3 
4 
3 
2 
2 
2 
4 
3 
4 
4 
4 
4 


u 


n 


14    2     9,77 

3  49,91 

4  34,40 
17  24,81 
17  53,29 
19     3,02 

19  36,42 

20  38,37 

21  34,65 

22  20,41 

23  48,91 

24  43,82 

26  26,21 

27  22,37 

28  14,52 
31  29,39 
33  11,57 

35  39,27 

36  12,64 

37  57,90 

38  55,77 

39  23,88 
47  24,46 
49  8,53 


4 
5 
5 
2 
4 
5 
5 
4 
4 
5 
3 
2 


4 
5 
5 
5 
3 
3 
3 
5 
2 


14  50  0,97 

50  43,85 

51  6,04 
62  4,79 

52  47,23 

53  44,98 

54  44,17 
57  1,93 

57  49,55 
68  8,55 

58  40,81 

59  26)29 


t        91 

95  0 
49  30 
51  22 

121  6 
64  30 
6  58 
B6  47 
14  45 
54  14 
54  5 

102  7 
57  10 


e 

7 
6 
8 
8.  9 
II 
8 
7 
7 
6 
8 
6 


Zone  640  Juni  7. 


14  15  54,44 

17  37,97 

19  5,20 

19  57,36 

21  11,41 

22  4,71 

23  33,14 

24  45,86 
26  10,50 


43  29 
114  19 
65  40 
58  44 
80  0 
89  57 
106  7 
15  29 
48  20 


10 
9 
8 
9 
9 
8.  9 
9 
8 
8 


Zone  639  Ende:  1 

121 

Zone  640  Anfang:        1 

121 


3170  1^7«   55ii^o  1",5. 

319     1  21      8,5  14,7. 

320"',58  4-  140,5  +  120,1. 

3170  117«   49/^^7  11/9 

319     1  19    5,6     16,2. 
318'",65  +  160,0  4-  140,3. 
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49  8,73 

50  l.i» 
50  49,32 

53  6,06 

54  0,70 

57  4,03 

58  10,63 

59  18,55 
15    0    3,97 

1  25,97 
3    7,40 

6  41,62 

7  31,40 

8  20,73 

9  6,62 
11     6,53 


i™     IW 

o 

»i  57 

48  29 

8. 

8 

51  20 

8. 

2 

40"  u.  Null 

3 

4  43 

10 

2 

14  45 

8. 

3 

54  14 

»■ 

2 

102    7 

4 

57  10 

8. 

2 

53  52 

1 

36  56 

2 

25  63 

2 

22  39 

3 

tO  13 

7. 

2 

HO  27 

8. 

5 

64    6 

10 

3 

Zone  641    Juni 

13  51  21,79 

39  47 

62  34,36 

74  40 

53  32,91 

14  36 

66  30,76 

89  26 

57  20,81 

26  11 

58  18,94 

98  21 

14  13  23,90 

B4     i 

15  22,45 

43,28 

16  27,19 

114  18 

17  11,40 

78  68 

17  22,32 

78  63 

18  31,06 

66  36 

19    6,43 

68  43 

19  58,03 

2t     6 

20  42,80 

45  47 

1  =  317°  1'7"  ÖSV  3",9. 
121  =  319  1  20  5,6  14,0. 

318"',57  +  16°,0  4-  12'',i. 

1  =  317°  1'  10"  Ö2",9  2",3. 
121  =  319  1  20  5,8  16,7. 

318"',14  4-  la^tO  +  U»,6. 
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Zone  641  Ende;  l=3i7oi'9"    65",7    2",2. 

121  =  319     1  21     10,4    17,1. 

3i8"',i8  -f  150,1  +  la^O. 

Zone  642  Anfang:         l  =  315oi'3"    44",4    56",6. 
121  =  317     1  17    59,1      13,6. 

317'",98  +  16o,3  +  160,6. 
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Faden- 
Parthie. 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen-rDist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

_ 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Di8t. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

h     *     " 

<     u 

h     '     " 

t      u 

1 

14    2  14,58 

19  30 

6 

4 

16  35  52,26 

unter  Null 

9 

2 

12  51,50 

90  44 

8.     9 

4 

36  22,55 

34  44 

7 

1 

13  36,07 

107  34 

9.  10 

3 

36  57,64 

68  21 

8 

1 

15  26,91 

70  53 

8 

2 

37  30,03 

121  40 

8 

2 

16     9,98 

107    0 

8 

4 

38    2,84 

•96  40 

9 

1 

18    9,88 

86  31 

9 

5 

38  37,75 

79  26 

9 

2 

20    5,97 

70  57 

9.  10 

4 

39  19,35 

69  18 

7 

2 

20  54,05 

66  40 

8 

3 

40  58,00 

109  20 

9. 

10 

2 

21  38,35 

16  40 

7 

3 

42     1,48 

89    8 

9. 

10 

3 

22  21,51 

72  22 

6.     7 

3 

43    8,91 

HO    5 

9. 

10 

1 

24    2,19 

59  13 

9 

4 

43  50,51 

92  53 

9 

2 

25     7,20 

70  53 

8 

3 

44  28,52 

16  57 

9 

1 

25  46,29 

68  18 

7 

5 

45     6,12 

1  44 

9 

1 

27  12,37 

99  16 

9 

3 

45  34,71 

83  49 

8. 

9 

1 

28  25,14 

56  34 

7.    8 

3 

46  15,44 

6  48 

7. 

8 

4 

31  29,94 

48  15 

9 

2 

47  38,15 

45     1 

7. 

8 

2 

34  26,27 

54  43 

8 

2 

49  48,11 

59  58 

9. 

10 

1 

4 

50  28,63 

14  30 

9 

• 

Zone  643 

Juli  19. 

3 

51  25,11 

72  40 

9. 

10 

5 

16  31  31,51 

128    2 

8 

3 

51  54,07 

62  17 

8 

3 

32  24,90 

31  40 

7 

4 

52  36>02 

1'  u.  Null 

8. 

9 

1 

33  22,26 

45  47 

8.     9 

2 

53  13,65 

74  59 

9. 

10 

4 

33  56,93 

80  14 

10 

3 

53  57,11 

66     8 

9 

5 

34  19,30 

81     0 

^0 

0 

3 

54  51,50 

64  30 

9. 

10 

4 

35  14,08 

91     0 

9 

3 

55  44,63 

25  65 

8. 

9 

Zone  642  Ende 

1  =  3150  1'2"     44",5     56",7- 
121  ==  317     1  16     0,4      14,5. 

318^01  +  16<^,3  +  14V- 

Zone  643  Anfac 

lg:         1  =  315°  1'7"   53^8    2",9. 
121  =  317     1  19     7,7      18,0. 

319'",37 

+ 

160,5  +  150,2 

. 
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iOSS.    Zonen-Beobaditaiigeo. 


A« 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Dist 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

1*  ^ 

ro  '** 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Disi 

am  Hills- 

Bogen. 

Grösse. 

h     '     " 

i      u 

h     '    " 

4       U 

2 

16  56  32,24 

55  38 

9.  10 

5 

17  35  53,57 

80    1 

9.  10 

t 

57  29,59 

104  46 

9.  10 

4 

36  38,78 

66  22 

9.  10 

3 

58    8,82 

92  31 

9 

2 

38  16,44 

81  18 

9 

6 

58  56,18 

55  45 

8 

1 

39  39,46 

80  16 

7 

5 

59  14,30 

'     49    2 

7 

2 

40  36,92 

111     7 

9 

t 

59  49,08 

84  20 

8 

3 

41  23,77 

42  32 

6 

% 

17    0  40,59 

125  31 

9.  10 

5 

42    0,03 

35  55 

9 

3 

1  27,25 

88  14 

6.     7 

4 

42  59,21 

76  37 

7 

3 

1  58,67 

89    9 

9.  10 

3 

43  49,40 

78  41. 

9 

3 

2  37,79 

58  12 

8 

3 

45    2,96 

80  38 

9 

4 

3    8,95 

54  13 

8.     9 

4 

45  23,62 

82  40 

6 

e 

4  11,57 

103     4 

6 

3 

45  51,06 

85  23 

9 

4 

17  22,43 

3  28 

10 

2 

46  41,39 

63  11 

9! 

h 

18    2,98 

85     6 

9.  10 

5 

47  19,40 

104  36 

7.  s; 

% 

18  36,11 

98  26 

9 

4 

47  49,20 

37     1 

6; 

3 

19  33,19 

75  47 

8 

4 

48*45,84 

112  20 

9  i 

1 

4 

19  53,10 

67    5 

4 

2 

49  41,69 

111  26 

7 

3 

20  38,74 

87    1 

9 

2 

50    9,48' 

105  32 

8.    9 

4 

21     5,26 

78  12 

8 

3 

50  49,64 

78  40 

8.    9 

3 

21  53,57 

45  14 

8.     9 

3 

51  19,82 

48    0 

9 

5 

22  55,65 

37  53 

9.  10 

3 

51  53,92 

41     4 

9 

3 

23  53,76 

46  48 

9 

3 

52  42,00 

48  32 

9 

% 

25    5,24 

14  21 

7 

3 

53  21,19 

73  55 

5 

4 

31  47,68 

69  29 

9.  10 

2 

54  17,25 

23     7 

9 

5 

32  22>34 

76  19 

9 

3 

54  38,91 

22     0 

7.    8 

5 

32  48,69 

84  30  . 

7.     8 

2 

55  18,36 

16  41 

«1 

4 

33  32,15 

9  26 

9 

4 

56     3,42 

68  16 

9.  10  > 

5 

34  26,06 

64  52 

7 

4 

56  47,79 

97  48 

9 

4 

35    0,36 

65  53 

8.     9 

4 

57  23,24 

89  40 

9  . 
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16fi8.    JZonen-Beobaditimg«n. 


Faden- 
Parthie. 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

Faden-         1 
Parthie-        1 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

h     '     ** 

4        U 

h     '     " 

4        U 

4 

17  51  26,68 

10  11 

10 

4 

18  10  12,13 

43    5 

8 

2 

52     1,95 

77    4 

7 

5 

10  41,38 

33  40 

6 

3 

52  24,94 

80  25 

R.    9 

5 

11  19,54 

29    0 

9 

2 

52  42,74 

85    0 

6 

5, 

12  14,55 

49  46 

9 

4 

53  20,77 

107  54 

9.  10 

5 

12  57,04 

66  10 

a  10 

4 

54    2,74 

67  46 

5.     6 

4 

13  33,63 

80  16 

8 

4 

54  39,60 

47  46 

9    10 

5 

14  15,37 

43  51 

9.  10 

5 

55    6,89 

31     0 

9 

5 

14  23,50 

43  11 

9 

1 

55  45,43 

17  50. 

9.  10 

5 

15     9,92 

44    a 

9.  10 

1 

56  31,46 

84  20 

9.  10 

5 

15  17,82 

42     0 

9 

2 

57    1,96 

76  56 

7.     8 

5 

15  45,63 

43  20 

9.  10 

3 

57  38,31 

72  56 

8.     9 

3 

19  26,75 

77  58 

8 

4 

58    5,36 

85  37 

10 

4 

19  48,72 

78  50 

9.  10 

5 

58  44,91 

95  50 

9 

4 

20    4,67 

75  21 

8.    9 

5 

59    9,05 

91  36 

9.  10 

5 

20  21,90 

71  40 

7 

5 

18    1  23,31 

98  38 

7 

5 

20  43,99 

77  20 

8 

4 

1  50,54 

66  20 

10 

5 

21     5,38 

79     8 

8 

3 

2  26,09 

58  44 

7 

5 

21  2^,53 

82     4 

8 

3 

2  35,62 

62  10 

6 

5 

21  52,39 

95  56 

8 

6 

3  25,01 

47  48 

9.  10 

5 

22     9,36 

93  26 

9 

4 

3  51,98 

48  30 

9 

5 

22  42,91 

92  58 

9.  10 

4 

4    6,74 

50    0 

9 

5 

22  50,48, 

96  50 

9 

3 

5  14,91 

101     0 

9 

5 

23  19,24 

91  25 

7.    8 

5 

6  16,35 

38  40 

6.     7 

3 

23  51,26 

120  54 

9.  10 

3 

7  17,00 

43  21 

7.     8 

4 

24  29,40 

117  47 

10 

4 

7  41,58 

45  16 

9.  10 

4 

24  56,04 

119     6 

7 

4 

8  22,12 

33  16 

-      10 

5 

25  32,34 

92  10 

6.    7 

3 

8  41,99 

32  15 

9.  10 

5 

26  14,41 

101  24 

9 

' 

9  23,68 

44  16 

9.  10 

5 

26  42,38 

89    9 

9 

1856.    Zonen-6edbac1itun|;eri. 


iri' 


1         Faden-          1 
Parthle.         1 

» 

Beobaditeter 
Durchgang. 

•  -                   - 

Zen.-Di8t. 

am  Hilfs- 

Bogen 

Grösse. 

O    .,4 

®   Ä 

"Ö    Mi« 

^        m    . 

Beobachteter 
Durchgang.. 

Zen.-Dist. 

am  Hilfs-. 

Bogen. 

Grösse. 

h     '     "  . 

*     u 

» • 

h     #    rt    ' 

/    41 

• 

5 

i8  27  23,8(9 

25    0 

8 

1 

3 

ii  42  43,98 

93  24 

f    8 

5 

28  12,219 

12  40 

8.     9 

3 

43  21,32 

129    Ö 

•'     6 

4 

28  äd,45 

30  ii 

8 

5 

43  58,6? 

55  10  • 

8.    9 

3 

29    2,65 

40  50 

9 

3 

*   44  52,2^ 

16  12   ' 

9.  ib 

3 

29  32,60 

48:  56 

1 

7 

5 

45  28,86  ' 

'   ii  '*  ' 

9.  10 

3 

29  51,87 

6d  16  ' 

6 

4 

3 

45  50,5€f 

80  10 

9.  10 

3 

80  29,83 

iOB  46 

9.  10 

4 

46  19,81 

81  20 

• 

9.  10 

3 

30  50,77 

122  40 

9.  10 

4 

1  »        *      't  j 
46  4d;59 

53  45 

'  V  10 

3 

81  16,22 

108  lä 

9.  20 

i 

4 

47  18,31 

56  i6  ' 

d.  10 

3 

31  37,05 

109    0 

9 

i' 

47  53,86 

37    6 

'9 

3 

32    0,70 

111  40 

8.    d 

3 

48  20,04 

ii  zi 

"6 

3 

82  41,54 

93    0 

9.  ib 

4'' 

48  6t,65 

111     0 

6 

4 

33  21,48 

80  2Ö 

9 

5 

49  31,36 

107  52 

7.    8 

4 

33  53,81 

74    3 

9.  lÖ 

3 

50    3,37 

ii  36 '  • 

9 

5 

34  25,03 

66  18  ' 

9 

3 

50  35,51 

36  40  ' 

9.  l'ö 

4 

84  54,41 

44  39 

9.  10 

ä' 

50  52,60 

37  26    • 

) 

4 

85  11,01 

40    4 

9 

4 

51  13,45 

1  ••    .    *•• 

9.  10 

5 

85  40,23 

20  40 

9.  lÖ 

^ 

51  51,70* 

54  37  ^ 

■ 

■6 

5 

36  12,64 

ii  36  ' 

^           7 

^ 

Ö2  i'5,7'2' 

47  11  • 

« 

9 

5 

36  20,06 

'    27  40 

9.  10 

3 

52  42,55 

4!9    6 

6.     7 

4 

86  49,81 

22     1 

8 

1. 

2 

53  28,8^ 

V  4*  '' 

9.  l'O 

5 

37  11,93 

27  15 

6 

1 

''   54  21,56 

114*6 

*  • 

.    8 

1 

37  41,05 

12  40 

1          « 

t    6 

2' 

'    54  52,23 

Ü  3*  ' 

8.     9 

2 

38    5,03 

17  11 

9.  10 

3 

55    9,74 

91  30 

9 

3 

38  44,24 

14  4» 

9.  10 

8 

'    55  59,87 

§9'6i* 

9.  10 

4 

39  16,02 

10  34 

10 

4 

56  33,63 

« 

38  40 

7.    8 

5 

40  30,11 

80  35 

10 

5 

57  21,11 

29  40 

9 

3 

41  22,48 

103^  i9 

10 

3 

58  39,89 

71  26 

7 

2 

42    2,99 

23  53 

8.     9 

1 
4 

58  57,92 

71  46 

9.  10 

Anni 

ilea-Bd.  ZIV. 

23 
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1858.    Zoii«A«>Beobachtutigen. 


Beobachteter 
Durchgang. 


5 
6 
5 
3 
5 
5 


u 


Zen.-Di8t. 

am  Hilf»- 

Bogen. 


Gr<>88e. 


«.4 
P4 


4 
4 
4 
3 
4 
3 
3 
3 
1 
1 
4 

3. 
4 

3 


18  59  4$,40 

19  0  17,84 

0  53,94 

1  50,67 

2  27,00 
2  48,29 

Zone  645 

18  27  41,76 

28  58,17 

29  15,66 

29  50,87 

30  27,28 

30  58,68 

31  39,30 

32  1,36 
32  45,21 
34    3,86 

34  57,92 

35  25,01 

35  58,23 

36  44,53 

37  17,54 


*  *.* 
77    4 

75  13 

47  56 

42  29 
Derselbe 

43  20 

Sept. 

122  2 
101     3 

100  50 

101  47 
106  36 
119  50 

102  0 
95  22 

5  24 
77  5 
77  6 
45  33 
13  17 
30  28 
82  30 


r 


Beobachteter 
Durchgang. 


9.  10 

4 

9.  10 

4 

7 

3 

4.     5 

4 

3 

8 

5 

•2 

10. 

3 

9.  10 

2 

8.     9 

3 

6 

3 

6.     7 

5 

10 

3 

8 

3 

9 

3 

6 

4 

9 

4 

7 

4 

7 

3 

9 

5 

9.   10 

3 

8.     9 

3 

9.  10 

3 

ti 


18  39  21,14 

40  37,22 

41  13,60 

41  39,75 

42  46,76 

43  56,40 

44  45,17 

45  9,29 

46  13,76 
48  1,96 
52  13,98 

52  52,12 

53  30,95 

54  20,14 

54  48,58 

55  29,57 

56  6,35 

56  33,89 

57  6,94 

58  3,24 

58  44,39 

59  22,53 
.19    0     7,32 


Zone  644  Ende:  1 

121 


Zone  645  Anfang:       1 

121 


Zen.-Dist. 

am  Hills- 

Bogen. 


Grösse. 


ti 


77  22 
27  33 
31  40 
56  40 
unter  Null 
50  27 
77  58 
83  25 

54  35 
9     9 

10     9 

10  31 
38  38 
46     2 

55  0 
109  32 
124  38 

i  119  39 
103     5 
1'  u.  Null 

11  46 
23     9 

102  10 


3170  1'2"    52",9    0",8. 
319    1  17     7,8     14,6. 
319%15  +  iAPfi  4-  12V- 

3t5<>  1'  0'<  49" ,0   54",5. 
317     1  15    3,0     9,5. 
320"',03  4-  130,5  +  1P,4. 


9.  10 

9.  10 

10 

6 
9.  10 

9 

9.  10 
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1859.    Zonen-BeobaobtangcR'. 


ff  t* 


Beobachteter 
Durchgang. 


Zen.-Di8t. 

am  Hilfs- 

Bogen. 


Grösse. 


et  * 

«    4 
fr,     « 


Beobachteter 
Dorchgang. 


Zen-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 


Grösse. 


3 
3 
4 
3 
4 
5 
4 
2 
2 
4 
4 
5 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
4 
3 
4 
4 
5 
4 
5 


Zone  665  Aug. 


17  51   16,21 

52  13,79 

53  1,83 

53  40,22 

54  49,70 

55  31,90 

55  55,85 

56  42,45 

57  9,09 

57  44>76 

58  11,90 

58  46,51 

59  28,94 

18  0  41,68 

1  28,76 

2  11,46 

2  54,51 

3  39,97 

4  25,10 

5  34,05 

5  53,84 

6  13,61 

6  50,34 

7  33,25 

8  11,70 


120  50 

109  11 

48  31 

41  44 

38  2 

39  10 
16  40 
24  55 
20  20 
27  52 
22  58 
43  31 
65  46 

118  59 
126  17 
109  40 
98  0 
75  40 
59  50 
64  26 
68  5 
58  1 
54  37 
62  37 
35  30 


2b. 

9 

8 

9 

9. 

10 

9 

10 

8 

9. 

10 

8 

9. 

10 

9. 

10 

7. 

8 

9 

9 

8. 

9 

9. 

10 

8 

7. 

8 

10 

8. 

9 

8. 

9 

8 

8 

6. 

7 

9 

u 


5 
5 
3 
4 
5 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
3 
4 
5 
5 
2 
3 
4 
2 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
5 
4 


18  8  34,15 

9  6^11 
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11  45»56 
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24  57 
35  55 
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57  55 
42  30 
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104  39. 
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121  44 

124  i 
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7. 

8 

8. 

9 

10 

10 

10 

7. 

8 

7. 

8 

7 

9 

6. 

7 

9 

7 

8 

7. 

8 

8 

8. 

9 

9. 

10 

6 

6. 

7 

9. 

10 

7 

10 

9. 

10 

9. 

10 

9. 

10 

9. 

10 

6. 

7 

Zone  665  Anfang 


1  =  315^  1'  5"  42",5  58",4. 
121  =  317  1  20  57,0  14,5. 

3i9'",28  +  16^,7  +  14^,8. 


les»    ZcriMi-Beoluchtniij;«!. 


f669.     Zvnen-BeftbacbtiingM). 
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319"',22  +  IB",»  +  13ä,6. 

1  =  317°  l'il"  45",0  3",4- 
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318"',07  +  iro,a  +  Wfi. 
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1  ^SWii'i-*  36",4  61V. 
13t  ^323  i  17  65,5  «,1. 
,        ,    320"'.'34-^  16°,2 -j- 11",«. 

Zöge  669  A>V^8i     .    t^317°,t'lt"   49'',B    ß",3. 
121  =  319     1  27     6,0     18,4. 

318"',27  -f  16'',8  -f  I3'>fi. 
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leW.    ZlotMii-BeofciMAtnngMJ 


s 

4 
4 

9 
3 
3 
4 
5 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
5 
4 
4 
3 
2 
3 
t 
4 
4 
2 
5 
5 
3 
2 


Beobiiclit9ter, 
Dorchgaog. 


44 


19  2  15,42 

3  4,41 

4  3«,51' 

5  12,82 

6  2,21 

6  57,7« 

7  47,34 
0  3,58 
9  51,99 

10  29,31 

11  54,51 

12  48,24 

13  24,86^ 

14  3,49 

14  53,09 

15  96,08 

16  24,56 

17  «,5i 
17  52,02 

19  15,66 

20  '  ^,94 

20  47,00 

21  25,57 

22  15,70 

23  4,35 

24  25,60 

25  0,95 

25  39,26 

26  57,31 


am  Hufs« 
Bogen. 


41  * 


42  25 

48  16 

42  4 

0  1 

39  ^4 

79  6 

m  42 

39  39 

30  35 

22  49 

59  19 

11  34 

11  4 

74  ^ 

89  0 

79  49 

127  49 

126  27 

129  49 

106  14 

53  28 

35  59 

45  44 

52  14 

74  14 

57  39 

56  43 

63  30 

68  50 


* 

* 

hi 

GiVösse. 

P4 

M 

9.    9 

9 

9.  19 

8 

7 

7.    8 

8 

9 

1     • 

9 

9 

9.  lÖ 

9 

7 

8 

9.  19 

9.  19 

8.     9 

8 

9 

8 

^M    • 

9 

9 

9 

9 

^    k 

8.    9 

; ,    .  9 : 

8 

k 

i,  1 

8 

i 

8.    9 

4 

1 

1 

■'     1  -! 

1 

Beobachteter 
Durchgang. 


h  ' 
19  27 
28 
29 
30 
31 
36 
37 
'  36 
39 
40 
41 
41 
42 
43 
44 
45 
45 
46 
47 
47 
48 
49 
'  49 
'  50 
51 
51 
52 
53 
53 


«« 


92,63 
37,08 
29,59 
19,75 
32,99 
39,72 
Sl,79 
26,29 
14,19 

0,15 
35,14 
16,92 
43,40 
91,07 
22,89 
93,93 
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89,40 
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14,39 
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48,95 
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6,19 
43,42 
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Bogen. 
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• 

2* 

30  57,90 

77  95  * 

9.  «9 

3 

7  35,65 

61  11 

7.    8 

2 

31  28,67 

* 

84    2 

8.    9 

4 

9  19,76 

40  24 

9.  10 

i 

1 

1      32    Ml 

'92  16 

'  ■•    -'^8 

5 

9  53,72 

.36    6 

:  » 

a 

:    32  35,24 

130    0 

8.    9 

6 

10  12,27 

44  4» 

'.    • 

•5 

.34  ^fii 

m  ^u , 

•.^A» 

2 

10  58,12 

0«4t 

• 

t3 

»^»^78 

«*     f 

51  40 

6.    7 

Z( 

>ne  669  Ende: 

'     1 1 

181  = 

-     1  .     - 

.317."  t'! 
;31g«";83 

if" 

m^  3'v3. 

5,»    18,f».( 
16P,1  +  110,0 

• 

• ',.~ 

m 


tSSB!   't<)M»4«)tHuil>tni%Ml 


■   1«  »»,«». 

luiw 

B.      « 

|Z««,<« 

lOflM  , 

8 

-     15  i(,l* 

8»«  .: 

9.  10 

•    i8«t.8il 

0  ». 

« 

(6  W 

•.» 

■8 

•:     18   ,i,U 

59  42  „ 

8, 

»1  i4,* 

»8.  ,?  , 

» 

*1  48.5» 

8(S.H  , 

l 

Zone  «ri  ft«».  3, 

■«  1 19    I  4;a8  I     5J.  .4 

1;       ~  4       «.If.  4J,«f 


15  »IjCI* 

io«t 

16    8,79. 

108  54  , 

i    «  »?,35 

7)  3t  , 

::    "  «4,4«), 

74  37    , 

18  .»,a>, 

58  43 

«♦»,8? 

<^^  .. 

,    19  »f^ 

■55  45 

:    *>  (».W 

¥■  1 

„   »1  Pff,. 

9*..9 

«** 

85  53 

.,  «2  *»,¥, 

¥34    . 

:  »  »3», 

57  30  , 

Zone  (70.^i^^j 


Zone  671  Anfitng: 


'  1  =  319"*  l'S"   39''',4  53''','e. 
'h\  =321     i  18  ■  50,9     ft,6." 
-    ■       318"'^ -f  15S0 +"12»'^. 
'tu  31»°  1'  4"    39",B   »",ft). 
tai^t  321    ,1  2*    58,0    IM" 

318"',7»  -f  U=,5  +  11°,0. 
ryalfiofl**   37^7    82l',4. 
1«  ii  SM     !  it    8S;6    ]f,»! 
"  -i    '3»H*  +  «M  4-  ll^l. 


8,  ) 

9.  10 
9.10 
9.  ID 
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28  3,3& 

29  1,32 

29  23,se 

30  2S,0S 

31  9,tO 
31  56,60 

36  29,38 

37  11,20 

37  48,87 

38  26,73 

39  8,84 

40  3,52 
40  26,64 
4t  39,76 

42  17,03 

43  1,23 
43  44,50 

43  59,46 

44  60,07 

45  S*,33 
45  60,78 


11t  62 
6  60 
51  26 
77  9 
54  17- 
120  37 
122  S 
9«  31 
91  8 
1  40 
9  45 
9  46 
4«  59 
31  6S 
21  25 
24  20 
IT  0 
34  12 
33  10 


7.  8 

8.  9 


50  16,17 

60  57,36 

51  38,46 

52  13,92 

63  13,24 

53  47,92 

64  14,44 

64  42,18 

56  18,50 

57  8,60 

58  1,48 

58  1,87 

69  28,80 

20  0  24,94 

1  >0,46 

3  26,64 

4  3,43 

4  46,97 

6  24,43 

7  22,49 

8  34,46 

44  21 
0  12 
66  38 
23  55 
14  4 
33  S 
27  9 
61  38 
19  1 
47  34 
101  4* 
tot  50 
92  60 


7  2T 
116  I 
127    1 


Zone  671  Ende: 


1  =  319°  l'Ä"  40",5  54",0. 
lai  =  321     1  16    57,5    12,6. 

917"',88  4-  i3",5  +  9°,6. 
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1859.    Zonen-Beobaditiingen. 


Beobachteter 
Durchgang. 


Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 


Grösse. 


.  iß 


Beobachteter 
Durchgang. 


Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 


Grösse. 


4 
5 
3 
3 
2 
1 
1 
S 
4 
3 
4 
2 
2 
1 
3 
4 
1 
3 
6 
h 
5 
2 

^ 
1 

4 


Zone  672  Oct  Ki. 


tfi 


t9  12  46,75 
13  2«,88 
16  4,70 
16  50,59 

24  50,82 

25  44,24 

26  16,99 

26  55,81 

27  37,62 
'    28  45,39 

29  7,70 
29  58,74 
31     5,10 

31  55,11 

32  47,96 

33  24,72 
35  13,88 

35  55,76 

36  55,62 

37  6,60 
37  51,96 

51  25,56 

52  17,08 

53  22,11 

54  16,52 


100  40 

23  40 

71  37 

74  38 

2  58 

19  44 
23  0 
28  20 

20  20 
105  5 
111  54 

51  24 

77     8 

114  50 

22  45 
6     8 

105    0 
54  18 

120  36 

121  4 

122  5 
20''  u.  Null 

23  5$ 
27  10 
27  10 


7 
6 
6 

5.  6 

6.  7 

7.  8 
8 
7 

5.  6 
8 
8 

8.  9 
7 
8 
8 
7 
8 


7. 
6. 


7.  8 

7.  8 
6 

9.  10 

7.  8 

7.  8 

7.  8 


2 
2 
4 
3 
3 
3 
4 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
4 
5 
2 
1 
3 
3 
1 
2 


h     ' 

19  55 
56 
56 
57 
59 

20  0 
1 
2 
3 
5 
6 
6 
8 

13 
14 
15 
15 
17 
17 
18 
19 
19 
20 
21 
21 
22 
23 


u 


45,30 
17,20 

57,01 
44,45 
12,94 
26,64 
19,2a 
40,53 
53,41 
6,65 
8,66 
47,66 
18,55 
31,60 
38,23 
13,88 
57,59 
21,65 
52,70 
29,09 
7,43 
53,53 
27,20 
14,65 
41,70 
53,^ 
25,88 


4        tt 

51  43 

47  34 

19    2 

92  16 

92  50 

65  40 

HO  44 

53  34 

69  21 

69  21 

129  54 

116     1 

126  59 

1  53 

55  45 

109  50 

51  55 

1«  13 

7    1 

11  a 

16  3($ 
89    6 

105  ^8 
49  45 
39    6 

105.49 
63  15 


8 

•  9 

9 

8.    9 

7.  8 
9 
6i 

6.  7 
7 
7 
8 
6 

8.  9 

7.  8 

8.  9 
8.  9 
8.    9 

8 
8.  9 
8.  8 
7.    8 

7.  6 

8.  9 
5.    6 

7.  8 
8 

8.  9 


Zone  672  Anfang:        1 

121 


^19°  l'O*'    37",5    54'",1. 
321     1  16    54i7     12,4, 
316'",21  +  11^,1  +    8o,6. 
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Faden-         1 
Parthie.        1 

Beobachteter 
Durcbgang. 

Zen.-Di8t. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

Faden-         1 
Parthie.        1 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

h     '     ^ 

*    ii 

h     '     " 

1       44 

2 

20  24  18,88 

78    6 

7.     8 

3 

12  12    .2,15 

97  32 

9 

2 

26  29,70 

113  28 

8 

2. 

14  52,06 

unter  Null 

6 

3 

29  49,30 

57  43 

8 

4 

23     6,34 

30  42 

9 

4 

30  29,63 

80  38 

7.     8 

3 

24  28,69 

20  38 

8 

1 

31     7,88 

78  45 

8.     9 

3 

24  59,46 

20    8 

10 

2 

31  4^,33 

53     7 

6 

a 

26  12,95 

114  35 

9.  10 

1 

ZI  29,76 

48  30 

6 

3 

26  58,56 

60  52 

8 

1 

36  10,39 

87  55 

7.     8 

4 

28  -2,43' 

124  24 

a 

3 

37  26,86 

115    4 

8 

3 

31     8,56' 

96  55 

8 

3 

38  27,74 

63  14 

8 

2 

32  13,68 

4  40 

9 

3 

38  50,48 

58  34 

8.     9 

3 

33  58,40 

50  55 

10 

39  30,34 

27  34 

8 

3 

34  27,70 

29  47 

8.     9 

40  39,42 

132  beil. 

7 

3 

36  59,65 

88  46 

9.  10 

43  29,20 

12    2 

6 

3 

42  59,33 

50  59 

8 

44  25,86 

66    5 

6 

3 

45     9,47 

109  27 

10 

45  47,43 

98  21 

» 

4 

45  29,67 

109  30 

10 

47  49,15 

122  14 

6.     7 

3 

46  36,38 

82  37 

8.     0 

48  36,24 

94  44 

5 

3 

48  13,25 

9  31 

10 

50  46,32 

49  44 

7.    8 

3 

49    2,95 

90  45 

9.  10 

3 

49  49,89 

25  52 

9.  10 

li 

m.  Zone 

673  Ma 

i  18. 

3 

52     0,54 

67  14 

7.     8 

12     9     9,18 

51  37 

8 

2 

52  31,00 

36  24 

9.  10 

3 

10    2,75 

74  16 

8.    9 

3 

54  17,03 

97  25 

9 

Z( 

Dne  672  Ende: 

1  = 

319<»  1' 

1 
3''    40*',«    55",4. 

121  = 

:  321     1  21     58,7     14,5. 
316%15  4-  10^1  +  7^,5. 

Z 

one  673  Anfai 

lg:         1  = 

:  3180  0'  27"    20",9    24",0. 

121  =: 

:  320    0  43     38,3      41,8. 

* 

315"S35 

+ 

14^,1  +  13^,3 

1. 
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Faden-          | 
Parkhie.        1 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen 

Grösse. 

Faden-         1 
Parihie.        | 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Dist. 

am  Uilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

h     '     " 

i      u 

h     '     " 

4    1« 

3 

16  32    6,38 

118  58 

10 

2 

16  55  20,15 

76  30 

8 

4 

32  55,55 

48  38 

9 

3 

56  10,68 

29  52 

9 

3 

34    6,54 

7  36 

9 

3 

58    0,50 

46    4 

9.  10 

3 

34  55,75 

24  22 

10 

2 

59  14,83 

114    5 

^        .  ^ 

3 

35  58,68 

16  34 

9.  10 

4 

59  45,18 

104  12 

9.  10 

3 

37     6,61 

44  28 

7 

4 

17    0  28,53 

109  38 

9.  10 

3 

37  30,14 

48  55 

9.  10 

2 

2  37,01 

119  25 

8 

2 

38  10,44 

13    3 

6.     7 

3 

8  20,07 

111  48 

10 

2 

38  41,23 

48  16 

9.  10 

2 

4  59,43 

115  18 

6 

2 

39  27,97 

88  16 

9.  10 

3 

16  27,94 

118    4 

9 

2 

40  21,01 

55  21 

9.  10 

2 

17  36,23 

30  34 

8 

3 

40  55,87 

58  21 

10 

2 

18  24,88 

25    e 

7.    8 

2 

41  56,47 

49  17 

8.     9 

4 

19    2,48 

5    5 

0 

2 

42  43,10 

16  31 

9.  10 

3 

19  50,76 

94  33 

6 

2 

43  31,15 

80  50 

5 

4 

20  14,32 

96    2 

9.  10 

4 

47  31,16 

125  14 

9 

4 

21     9,79 

29  50 

9.  10 

3 

48    5,88 

85  55 

9.  10 

3 

22    2,99 

74  30 

9.  10 

4 

48  31,18 

88  44 

9 

4 

23    8,85 

99  32 

8 

4 

49  34,52 

29  44 

9.  10 

3 

23  34,60 

102  46 

9 

4 

50  12,82 

21  51 

9 

a 

25  20,14 

107    5 

9 

3 

50  47,49 

17  26 

6 

2 

26  24,70 

100  32 

7.     8 

4 

51  59,00 

72  30 

9.  10 

3 

52  39,98 

40  36 

9.  10 

• 

Zone  676  Juli  i 

6. 

3 

53  51,31 

124    2 

8 

2 

16    4  18,36 

115  54 

7 

2 

54  30,90 

89  31 

5.     6 

3 

7  44,0r 

4  22 

6 

Z< 

)ne  675  Ende 

1  = 

:  3180  1'  13" 

44",4    33'S5. 

« 

121  = 

:  320    1  30 
318"S14  + 

1,5      50,2. 
12o,9  +  10^,0. 

, 

Z( 

one  676  Anfai 

lg:         1  = 

:  320^  1'  4" * 

37'S5     29'',0. 

121  = 

:  322     1  20 

55,7    46,5. 

317'",80 

+ 

15^,3  +  150,5 

). 

J 
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1&60.    2DDBen-BeobMbtiiii|^. 


Faden- 
Parthie. 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Di8t. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

Faden-    1 
Parthie.   1 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Dist. 

am  üilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

1 

h     '     *< 

i      u 

h     '     '^ 

*      u 

9 

16    8  49,79 

66  32 

8.    9 

3 

17    4  39,67 

39  28 

8.    9 

a 

9    6,67 

67  38 

7.     8 

3 

10  28,41 

3  11 

9.  10 

t 

10  20,76 

unter  Kuli 

7 

3 

11  24,59 

91  32 

8 

% 

15    3,15 

67  40 

8 

2 

12  14,85 

75     9 

9 

8 

-    15  30,00 

70  25 

8 

3 

13    4,01 

unter  Null 

8 

Z 

18  29,01 

92  54 

6 

3 

13  35,82 

71  38 

8 

a 

18  50,24 

90  35 

9 

4 

14    «,04 

85  20 

8.    9 

a 

50  27,56 

22  13 

8 

2 

14  42,46 

103.  52 

7.    8 

a 

50  59,16 

25  15 

IQ 

2 

15  24,78 

103  55 

9 

4 

51  31,53 

66  20 

8 

3 

16     4,53 

81  26 

8 

2 

52  20,80 

106  13 

8 

3 

16  28,61 

87  27 

7 

a 

.    52  40,08 

104  59 

9 

3 

17    4,53 

5Q  35 

% 

4 

53    9,09 

103  31 

9.  10 

4 

17  44,98 

85  18 

9 

4 

53  27,91 

111  52 

8 

4 

18  13,21 

91  37 

9 

4 

53  38,97 

114  45 

9 

3 

18  38,23 

85  19 

8.    % 

2 

54  35,40 

101  59 

9 

4 

18  48,54 

81  31 

9 

4 

55  21,7^ 

30  51 

6 

3 

20    5,47 

80  12 

9.  10 

2 

56  1.4,87 

65    0 

8 

3 

20  49,63 

25  23 

7 

3 

57  11,96 

102  56 

9.  10 

4 

22     1,64 

101  42 

9 

8 

58    9,95 

26  16 

9 

* 

4 

22  41,28 

9  31 

9 

2 

58  ^5,40 

40  22 

6.     7 

3 

23  17,90 

12  52 

9.  10 

2 

59  18,67 

41  35 

10 

1 

3 

24  46,38 

14  10 

9 

2 

59  37,85 

63  15 

7 

4 

25  17,82 

44  55 

9.  10 

2 

17    0  28,74 

17  21 

9 

3 

25  59,24 

64    0 

9  10 

2 

0  58,32 

12  19    . 

8 

4 

26  25,26 

70  15 

a 

3 

1  27,92 

17  21 

9 

3 

30  47,56 

34    0 

9 

3 

2    2,42 

24  15 

9.  10 

2 

31  24,92 

126  38 

9 

3 

2  52,25 

124  42 

7 

4 

32  10,88 

64  52 

8.    9 

•4 

3  38,58 

99  38 

9.  10 

4 

33  59,80 

31  25 

9 

1090.    2aii«it-Se«^rhtungeik. 


BS  31,05 

82  34 

36  33,St 

32  83 

17  10,61 

78  58 

37  34,i2 

8B  S 

JB  10,17 

B6  5 

38  44,12 

49  16 

39  42,12 

120  0 

40  2,51 

122  fl 

40  52,53 

101  21 

Zone  «77  Aug.  S. 


17  17  37,26 

2S  55 

18  26,07 

24  22 

19  3,77 

4  27 

SO  9,65 

93  65 

32  35,84 

128  32 

23  3h,71 

102  6 

24  23,32 

66  52 

24  5B,70 

18  42 

27  1,54 

74  33 

27  22,50 

67  30 

28  7,00 

71  25 

20  49,03 

78  40 

7. 

8 

8 

8. 

9 

8. 

9 

8 

8 

9 

8 

7 

8 

7. 

8 

6 

6 

9. 

10 

10 
9 

9 

7, 

8 

9 

8 

31  1,50 

22  50 

31  47,64 

25  2 

32  28,23 

8  35 

32  56,82 

9  46 

33  47,70 

103  30 

34  49,08 

42  22 

3b  18,90 

14  8 

35  46,25 

18  2 

36  33,16 

118  24 

37  25,33 

104  42 

37  61,81 

104  24 

38  46,48 

48  30 

39  48,16 

116  0 

«  40,9? 

24  42 

43  40,37 

6  2 

44  24,7B' 

39  41 

46  28,48 

7»  64 

44t  9,28 

39  14 

46  49,27 

41  66 

47  26,54 

47  2« 

49  47,96 

109  ID 

au  43,09 

21  28 

61  19,83 

28  50 

Zone  676  Ende: 


=  320°  1'  3"   38",9  29",6. 
=  322     1  22    57,0    47;8. 

317"',74  -f  15°,2  4-  U",!. 
=  318°  1'  öl"  ?1",6    12",8. 
=  320    2  iO    39,6     30,7. 

318"',»5  +  12o,7  +  Wiö. 


1880«    ZeAen-^abaditiingeB. 


Faden-         1 
Parthie.        | 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Di8t. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

(4    h 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

h     '     " 

i        4t 

« 

h     '     * 

i         0 

3 

17  52  56,40 

16  53 

7.    8 

4 

18  24    0,72 

118    5 

8 

4 

53  19,18 

20  14 

9 

4 

24  46,81 

109  48 

7 

4 

53  54,74 

24  50 

6.     7 

4 

25  18,21 

106  37 

7 

3 

54  21,62 

7  34 

7 

4 

26    4,32 

41  46 

9 

3 

56    0,36 

121     6 

8.     9 

4 

26  32,02 

41  16 

9 

3 

1 

56  37,46 

114    1 

9.  10 

4 

26  59,75 

29     1 

9.  10 

4 

57    4,30 

105  15 

7.     8 

2 

27  42,63 

12  22 

7 

2 

57  38,58 

16  44 

8 

3 

28  25,70 

79  20 

9 

3 

58  14,88 

12  45 

9 

2 
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i      u 

h     *     " 

i      U 

i 

1^  35  57,60 

900 

7.    8 

4 

20    1  4^,86 

824 

9 

3 

37  14^4 

130  4» 

6.    7 

4 

%  24,64 

19  W 

8 

2 

»2  2«|09 

33  12 

4.    5 

3 

1  46,19 

97    4 

9 

3 

53  i^fi^ 

IIQ  24 

8 

2 

6  16,4t 

50  14 

7 

2 

53  50,72 

98  31 

8 

2 

8    19,33 

17  5ß 

9.  IQ 

4 

54  3«^6 

60    8 

6.     7 

2 

9  20,82 

45     0 

9 

3 

59  53,39 

99  .28 

7 

3 

iO  18,96 

84  51 

9 

3 

20    0  52,22 

66  55 

8 

4 

U  lp,94 

127  29 

8 

4 

1  43,47 

24  37 

5 

3 

12  51,58 

?  56 

8 

3 

2  34,92 

78  21 

8 

2 

1$  44,87 

17  30 

4 

2 

3  50,19 

97    0 

4.     0 

3 

15  11,85 

96  12 

7.    9 

2 

6  38,34 

50    0 

6 

4 

15  53,16 

493p 

« 

1 

Zone  68J 

1 

i  Oct  29- 

2 
3 

17  3,77 

18  28,81 

99  IJ 
108  14 

7 

9 

♦ 

19  52  40,00 

33  26    1 

7 

2 

20  44,35 

69  38^ 

4 

2 

53  39,10 

60  12 

8 

4 

22  27,75 

24  43 

9 

2 

55  18,43 

86  50 

8 

3 

23  29,86 

%%  36 

1 

2 

56  16,98 

81  24 

7.     8 

3 

24  43,55 

117  48 

T.    % 

4 

56  5^99 

77  10 

9 

• 

3 

25  37,47 

83    4     . 

7 

3 

58  53,95 

118  55 

9.  10 

4 

27  42,19 

7?  U     . 

* 

3 

59  31,3V 

93  32 

7 

4 

28    8,92 

83  39 

* 

7.    9 

:   2 

20    0  12,20 

67    0 

9 

3 

29    3,37 

65  37    ., 

% 

3 

1     3,60 

24  42 

6 

4 

29  43,0? 

72  IP 

«.    7 

1 
Zone  884  Ende 

»               li       1 

1  =  301O  1'  10"    40-',$    28",9. 
121  ^  m    1  ?Q     55,9      44,4. 
320"S27  +  IQ^jO  4-  .60,0. 

■ 

Z 

one  685  Anfax 

lg:        1  =J 
121  = 

:  301O  V 

-m  1 

1^' 
15 

31",6   21",8. 
inA     38,3. 

i^Q^  4-  70,5. 
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i800.    Zbnen-Beobachtnngen. 


iT*"" 

- 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zeu.-Diat. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

.    9 

Beobachteter 
Durchgang. 

2en.-Digt, 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

h     *     " 

i    II 

h     '     " 

1    II 

2 

20  31  18,17 

119    0 

6 

2 

20  15  43,86 

49  38~ 

7.    8 

2 

31  45,04 

122  30 

7 

2 

16  34,63 

48  52 

7.    8 

3 

33    9,37 

58  30 

7.     8 

3 

18  52,83 

31  12 

8 

9 

34  33,02 

96  11 

7 

2 

19  42,79 

104  11 

7.    8 

3 

37    4,95 

116  30 

6 

2 

21     5,32 

7  38 

7.    8 

1                   1 

Zone  686  Oct  30. 

2 

3 

22  37,99 
24  32,54 

21  20 
12  25 

7.    8 
8 

2 

19  58  50,39 

17  21 

T 

4 

25  16,96 

28  20 

7.    8 

2 

59  58,83 

102  17 

7 

4 

25  54,72 

130  26 

5.    6 

4 

20    0  48,15 

81  37 

7.    8 

2 

31  12,32 

131  10 

6 

4 

1     8,8ä 

86  42 

7 

3 

39  12,72 

124    5 

8 

3 

3  31,24 

74  32 

6.     7 

2 

40  32,13 

74  58 

8 

4 

4    2,08 

69  34 

6 

4 

41  55,86 

93  25 

8 

3 

4  49,08 

54  16 

7 

3 

45  37,52 

17  15 

7.    8 

4 

5  19,28 

59  49 

5.     6 

3 

47     9,33 

87  15 

5 

4 

6  67,49 

106  25 

7.    8 

2 

47  56,26 

70     9 

7 

4 

7  53,14 

54  56 

5.     6 

2 

1 

48  58,62 

37  26 

7 

3 

8  42,56 

60  17 

7.     8 

4 

49  53,8ü 

64     1 

7 

3 

9  47,23 

122     0 

7.     8 

4 

50  32,55 

111  47 

8 

3 

10  24,39 

127  23 

r 

2 

52    0,19 

85  27 

7 

3 

11     6,34 

107  55 

6 

3 

52  36,83 

42  25 

7.    8 

2 

12  19,61 

124  16 

5.     6 

3 

53  55,08 

1'  u.  Null 

7 

2 

13     1,47 

124  32 

7 

2 

55  49,77 

60    1 

7 

2 

13  46,46 

111  35 

8 

3 

57  18,31 

8  36 

7.    8 

Zo 

me  685  Ende:           1  =  301^  1'4"   33",5   23V. 

121  =  303     1  18     50,8      39,8. 

321'-S18  +  9<>,8  +  60,3. 

Zo 

ne  686  Anfang:         1  =  303»  1'20"   40^,8  28",8. 

{^21  si=  305    1  27    57,3    45,2. 

320'",81 

+ 

5V  4-  lo,9. 

1860  und  t861.    Zonen-Beobachtnngen. 


^7 


Faden- 
Parthie. 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-DiBt. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

9  JA 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Di»t. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

4 

h     '     " 
20  57  58,86 

i      tt 

76  10 

7 

3 

h     '     " 
20  17  3T,6S 

48  52 

6.     7 

4 

21    0  53,40 

4  51 

5 

4 

19  11,07 

41    2 

7.    8 

•                  1 

Zone  667  Nov.  8. 

3 
3 

19  38,05 

20  45,90 

31  12 
104  14 

• 

7 
6 

3 

20    4  16,48 

74  32 

6 

3 

21  56,61 

54    0 

7 

4 

4  47,40 

69  35 

5.     6 

4 

23  58,85 

21  21 

7 

3 

7     7,42 

86  18 

7.     8 

3 

25  17,74 

12  22 

7 

3 

8    8,17 

60  29 

7.     8 

3 

26  22,34 

130  30 

5 

4 

8  38,42 

54  58 

5 

3 

27  34,88 

42  27 

7 

2 

9  29,79 

96  11 

7 

4 

28  38,82 

125  56 

7.     8 

3 

10    1,16 

96  45 

7.     8 

3 

31  48,35 

1'  u.  Niül 

5.    6 

3 

10  47,58 

22  38 

6 

4 

33    6,16 

48  30 

6.    7 

3 

11  29,36 

29    6 

7.     8 

3 

33  50,68 

20  14 

6.    7 

4 

3 

12  9,51 

13  39,23 

107  58 
41  22 

5.     6 
7 

Zone  68( 

)  April  2. 

2 

14  15,73 

40  31 

7.     8 

4 

%  10  21,10 

115    4 

7 

4 

14  59,03 

78  31 

7.     8 

3 

11  29,44 

114    5 

9.  IQ    . 

3 

16  27,57 

38    5 

7 

3 

12    3,03 

100  24 

7 

4 

17    4,70 

49  38 

7 

2 

13    2,39 

40  26 

T 

1                                                 1                                       ■                               11              « 

• 

Zone  686  Ende:           1  =  303^  1' 10"   41",5  29'S2, 

121  =  305     1  28     69,2     47,0. 
320"',84  +  50,9  +  10,1. 

Zone  687  Anfang:         1  =  303«  1'  8"    39",!   28",9. 

121  =  305     1  24    53,9    44,2. 

3i8'",e6  +  50,1  +  10,4. 

Zone  687  Ende:           1  =s  303o  1'9''   39",1   28<S8. 

121  =3B  305    i  25    54,9    44,5. 

318^70  +  50,1  +    00,8. 

■ 

Z 

one  688  An&i 

lg:        1  = 
121  = 

;  305^  1' 
:  307     1 
317"',95 

3"   \ 
21 

+ 

}4",0   21",0. 
50,9    ^9,5. 
8<^,3  +  6o,2. 

• 

^ 


l^.    J^op9a-.Beobachtqnf9ii, 


Beobachteter 
Doichgaiig. 

Zen.-Di8t. 

ftm  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

Faden-         1 
Parthie.       1 

Beobaehteter 
Durchgang. 

Zen.-Dist 

am  ffills- 

Bofen. 

Grösse. 

*     u 

• 

h     '    "   , 

• 

3 

6  13  2»,02 

47  55 

8.     9 

3 

8  34  27,54 

44  59 

8 

4 

14    5,95 

63  54 

9.  (0 

3 

36  35,75 

60    3 

8 

2 

16    2,38 

67  35 

5.     6 

3 

37  13,40 

69  25 

8 

2 

17    8;U 

'    2T  25 

9 

3 

87  44,^4 

50  18 

8.    9 

4 

17  43,74 

22  4a 

9.  10 

3 

38    7,63 

23  24 

2 

18  40,34 

101  20 

8 

3 

38  42,36 

24  24 

3 

19  23,95 

109  44 

9 

3 

39  10,63 

57,30 

3 

19  51,93 

107    0 

9 

3 

39  46,49 

62  22 

4 

20  24,31 

87     i 

9 

3 

4i  10,43 

3  52 

4 

21     1,68 

66  51 

7.     8 

2 

4^  38,67 

22    5 

4 

21  86,80 

45  39 

9.  ^0 

3 

42    7,01 

16  28 

8.    % 

4 

22  14,44 

41  16 

9.  10 

.3 

4^  40,70 

45  20 

9.  10 

3 

22  58,98 

66  49 

7 

2 

48  14,71 

119     6 

4 

23  35,77 

78  17 

9 

3 

44    1,96 

96  17 

8.    % 

3 

24  36,97 

115  32 

9.  10 

3 

45    9,07 

64  18 

8.    1 

3 

25  20,82 

74  37 

8.     9 

4 

46  30,44 

70  28 

4 

25  48,39 

60  41 

9 

3 

48  52,22 

67  1« 

8.    % 

3 

26  49,39 

61     7 

9.  10 

2 

49  48,49 

39  26 

3 

26  44,71 

65    2 

8.     9 

2 

50    7,02 

37  50 

3 

27  13,93 

87  39 

9.  10 

4 

51  54,15 

106  31 

9 

2 

27  52,88 

107  26 

9.  10 

4 

51  30,43 

95    0 

9 

2 

4 

29  27,70 

1  31 

8 

3 

51  55,43 

93    0     1 

8 

2 

30  22,91 

31  29 

8,    9 

? 

52  20,64 

91  fiiO 

9.  10 

4 

31     0,92 

32  M. 

6.     7 

4 

53  IM^ 

18  50 

8 

4 

31  27,78 

41  14 

6.    7 

2 

53  51,26 

34  52 

8.    9 

4 

31  57,69 

70-34 

9 

2 

54  31,47 

82  86 

9.    9 

2 

32  44,86 

85  59 

9 

4 

55  17,55 

89  41 

9 

3 

33  28,34 

38  40 

8 

2 

55  52,02 

88  16 

8 

3 

1 

33  55,10 

30  42 

1 

8 

3 

59  39^0.9 

103  15 

9.10 

f  661  ■    tonen'bfeobachtun^n. 


3Sd 


Zone  689  April  ir. 

3 

9  11    6,11 

St  69 

8.    6 

13  44,90 

103  14 

7.    B 

1»    7,Ee 

91  68 

9.  10 

83    4,61 

87  44 

8.    9 

23  94,99 

69  Sl 

8 

24    »,37 

»  SS 

8 

24  S5,B5 

78  17 

8.     9 

25  «,r« 

1^4  4S 

8 

3»  41,07 

59    0 

40  13,57 

SO  64 

41    0,94 

80  21    . 

41  47,42 

60  58 

42  16,90 

40  39 

42  46,40 

8  69 

43  32,B1 

71  51 

44    2,88 

60  68 

44  S0,1£ 

17  13 

9.  tO 
9.  10 


Zone  688  Efide: 


Zone  689  Anfangt 


1  bk  305=  1'  8"    87",3    t4",6. 

tu  ES  307     1  23     64,0     40,5. 

318"',03  4-  7=,9  +  5o,2. 

1  =  303°  1'  3"    3i",8    22",1. 

121  =  305     1  17     47,5     41,1. 

320"',04  +  9=,t  +  80,8. 
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Zone  689  Ende:  1  =  SOS»  1'3"   83"^  26",%. 

12f  ==  306    1  21     50,0    4t,8. 

880'",02  -1-  8o,5  +  e^jS. 

Zone  6»  Anfuig:         1  =±  30|o  l'i"   3t",6    iT'fi. 

121  =  303     1  15    47,1     34,2. 

318"',86  4-  90,1  4-  8o,l. 

Anuha-Bd,  XIV, 
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1961.    Zonen- Beobachtungen. 


Faden-         | 
Parthie.       | 

Beobachteter 
DarchgaD|[. 

Zen.-Di8t. 

am  Hilfs- 

Bogen 

Grösse. 

Faden-        1 
Paribie.        | 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Disi 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

h     '     « 

t     n 

h     '     ** 

1     u 

3 

10    7  15,22 

105  50 

8. 

9 

4 

10  38  36,94 

41  14 

7.  8 

3 

9  15,21 

22  25 

7. 

8 

3 

39  16,99 

43  55 

7 

3 

9  46,26 

21  25 

6 

3 

40  21,21 

132  beU. 

7.   8 

3 

10  24,08 

47  14 

8. 

9 

2 

40  54,29 

125  4& 

8 

3 

12  31,55 

46  50 

9 

3 

41  33,00 

121  41 

8.    9 

8 

12  59,92 

40  20 

8. 

9 

2 

42  56,39 

104  51 

5 

2 

14  59,69 

107  30 

7. 

8 

2 

16  18,22 

17  24 

9 

Zone  691   Mai  28. 

2 

18  12,35 

106  34 

8 

2 

12  26  41,35 

48    4 

7 

2 

19    8,30 

92  26 

8 

2 

28  40,02 

96*33 

7 

21  38,05 

121  40 

8. 

9 

3 

29  10,08 

96  13 

8 

22  20,41 

101  32 

7 

4 

29  35,90 

93  35 

7 

24    7,49 

46  15 

7 

3 

31  45,15 

126  34 

8 

25  33,03 

73  27 

8 

4 

32  10,56 

125  56 

9 

27  27,50 

18  46 

8 

2 

34  22,58 

36  59 

6.    7 

3 

28    0,65 

19  22 

9 

3 

34  40,96 

36  56 

6 

3 

29  50,57 

60  12 

6. 

7 

2 

36    0,47 

e  2 

7.    8 

3 

30  51,73 

5    0 

9 

2 

37    0,64 

29  16 

7 

2 

31  13,78 

4  52 

7 

2 

39  38,80 

108  31 

7 

3 

31  41,17 

22  25 

8. 

9 

2 

40  22,91 

80  43 

7.   8 

4 

32  45,47 

86  20 

8. 

9 

4 

40  55,71 

128  48 

8.    9 

4 

33  24,87 

99  42 

8. 

9 

3 

41  49,57 

18    2 

8 

3 

34  31,54 

37    8 

8. 

9 

4 

42  29,25 

14  20 

8.    9 

3 

36  46,32 

32  13 

8. 

9 

2 

43  32,30 

35  24 

7 

2 

38    0,50 

99  24 

8 

2 

44  24,86 

106  32 

9 

Z 

one  690  Ende 

:             1  = 

=  301< 

D  i* 

2"   31'',7    18",0. 

121  ^ 

:  303 

1 

17    48,5    34,5. 

' 

318"',33 

4-  8o,8  4-  6o,4. 

Z 

one  691  Anfai 

lg:         1  = 

:  2^9^ 

^  1' 

10"    37'',4   32",1. 

121  =; 

:  301 

-1 

26    57,0    51,9. 

317^98 

+ 

90,9  +  8o,8. 
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fl  — 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

QrOsse. 

Faden-        1 
Parthie-       | 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grosse. 

4 

h     '     ** 
12  51  28,56 

t     m 

29    6 

9 

2 

h     '     * 

13  39  58,69 

27  11 

9 

4 

52    9,83 

66  13 

7.    8 

3 

41  17,25 

124  39 

9   10 

3 

52  52,70 

123  51 

9.  10 

2 

42  39,44 

60  24 

8 

3 

54  36,51 

59  51 

8 

2 

43  14,56 

26  59 

7.    8 

3 

55  34,37 

90    7 

7 

3 

44    3,27 

132  ungef. 

8 

2 

56  24,03 

38    0 

9.  10 

3 

44  47,78 

32  32 

7.    8 

3 

56  58,32 

121  50 

7.     8 

3 

46  57,36 

74  14 

9.  10 

3 

57  43,89 

114  40 

9.  10 

4 

47  38,93 

111     9 

7 

3 

58  54,28 

49  23 

9.  10 

2 

48  25,89 

79  31 

9 

4 

13  23  29,73 

125     6 

10 

2 

50  42,76 

120  28 

8.     9 

3 

24  28,45 

8  16 

7.     8 

4 

51  55,53 

89  22 

7 

2 

25  22,23 

55  10 

8.     9 

2 

52  29,49 

89  56 

10 

3 

25  43,48 

.  55  20 

9 

3 

54  23,51 

96  28 

9.  10 

4 

26  39,18 

23  30 

9 

3 

55  31,79 

89  59 

9 

2 

27  24,10 

54    9 

9 

3 

56  27,55 

104  16 

9.  10 

2 

28  43,08 

6    9 

8 

3 

57  23,52 

84  16 

8 

2 

29  24,19 

25  22 

9 

3 

59    2,27 

49  50 

8 

4 

31  58,75 

1  18 

7 

4 

59  42,33 

101  51 

8 

4 

32  50,38 

88  53 

7.     8 

2 

14    0  39,73 

81  56 

9 

2 

33  55,23 

47  22 

7.    8 

2 

1  16,40 

57  48 

7.    8 

2 

34  52,77 

32  36 

9 

4 

2  16,67 

117  35 

8.    9 

4 

35  32,89 

44  47 

9.  10 

3 

36  12,60 

64  40 

9 

Zone  69 

'i  Mai  % 

17. 

3 

37    0,23 

99  20 

8.     9 

3 

12  44  30,42 

76  53 

6 

3 

39    3,16 

36    4 

8 

2 

47     7,97 

2*  IL  Null 

6 

Z< 

)iie  691  Ende 

:            1  = 
121  = 

:  299^  1* 
:  301     1 

1 
10"  40''0,   33'',8. 
23    55,5    49,8. 

Z< 

V 

>ne  692  Anfao 

lg:        1  = 
121  = 

318'",78 
301°  1' 
303    1  \ 

+  90,5  +  70,1. 
9"  37",6  33",0. 
24    54,4    47,7. 

319'",16 

+ 

13V  +  140,1 

• 

1 
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!          S4  13,07          e    •        7.    B       8            6  16,07        93  40 
3          34  62^        M  60        8.     9      2            8  B8,41        <7    • 

8.    9 

B 

Zona  S99  Anfang;         1  =  301°  1'  9"    36",6   31",B. 
121  =  303    1  25     HO     *8,7. 

Zone  693  Ende:           1  =  301°  i'?"  39" fi  3!",1. 
121  =  303    1  21    6B,a    48,0. 

817'M7  +  12°^  +  100,2. 
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t  =  303»  1'  8"  S&^S  29",B. 
121  =309  1  23  S3,l  47,4. 

319"',24  +  160,6  +  ia-^iS. 

1  =  304°  63'  7"  44",7  38",2. 

121  =  306  63  30  59,B  66,1. 

3t7"',7»  4-  190,3  -f  19V. 

I  =  304»  63'  17"  45",ö  37",4. 

ist  =  306  G3  63  2,0.  6C,4' 

317'",e7  -f  18o,4  +  lff',9. 
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2 
t 

4 

Lt 

4 

a 

2 
2 

8 

4 
2 
4 
H  2 


8 

8 

4 
4 
2 
2 
4 
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Beobachteter 
Durchgang. 


Zen.-Di8t. 

am  Hilfs- 

Bogen. 


Grösse. 


.  6 


Zone 696  Juli  Z9. 


M 


16  41  46,60  20    4 

49  22,47  7  61 

50  10,16  32  30 
57  5,16  l'20"b.». 
50  <16  77  0 
59  40,57  75  51 

17  2    2,79  31  51 

3  30,73  66  51 

4  28^53  45  42 

5  15,16  21  ^0 
16  34,55  oa  28 
18  12,74  0  11 

21  50^84  59  31 

22  22,41  53    3 

23  30,80  0  30 

24  22,73  15  27 

31  52^07  15  12 

35  26,20  8  57 

37    6,61  66  55 

37  47,64  34  34 

41  11,84  38  57 

43  58,99  55  50 
Zone  696  Anfang:        1 

121, 


tt 


7. 


6. 


7. 


7. 
6. 
7. 


4 

6 

8 

6 

9 

8. 

5 

8 

7 

8 

8 

8 

7 

7 

8 
9 
9 
8 
7 
8 
8 


2 

4 
2 
4 
3 
2 
3 
4 
4 
3 
4 
3 
3 
4 
3 


Beobachteter 
Durchgang. 


Zen-Dist 

am  Hilfs- 

Bogen. 


4 
2 
4 
3 
2 
3 
2 


17  44  58,16 
45  44,60 

48  24,49 

49  20,26 
51  13,83 
53  27,63 

56  12,67 

57  46,46 
59  9,74 
59  52,36 

18  0  49,33 
2  1,69 
4  4^4 
4  56^20 
8  31,62 


0  33 

5 

32  7 

7 

42  20 

8 

112  40 

7 

116  29 

8 

38  41 

8 

96  52 

8 

77  6 

8 

^  H 

8 

100  30 

18  18 

6. 

124  21 

77  87 

6  38. 

61  0 

6. 

Zone  607  Juli  30. 

16  52  10,51 

67  26 

7 

53  l%16 

122  37 

7 

57  9,48 

81  81 

7 

17  6  27,69 

87  40 

7. 

8 

12  2,06 

59  58 

8 

13  5,51 

114  11 

8. 

8 

iS    8,71 

113  52 

7 

Zone  696  Ende:  1 

121 
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=  301°  1'  11"   41^9   35",3. 
=  303     1  27    57,9    50,9. 

320'";jo  +  140,9  4- 120,4. 

=  301°  1'  13"   43",6   34",2. 
=  303     1  25     59,4     49,6. 

320%!  4  +  140,1  +  100,9. 
s=  3030  1'  7"   35",0    28",3. 
s=  305     1  19     50,2     43,8. 
319"S88  +  160,1  +  150,0. 
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8 

4 
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4. 

75  28 

8 

i 
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7 

2 

43  40 

4i 

2 
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8. 

4, 
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8. 

2 
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4 

3 
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3. 
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4. 
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9< 

2 
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2 
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3> 
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4. 
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»: 

3 

»84, 

b, 

2^ 
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3 

a  3050  Ot  SB-* 
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1  43,90 

2  3Si8ä 

3  11^» 

3  53.13 

4  51,58 

7  39)4» 

8  2B,08 

9  3^90 

9  3i,sa 

10  4t,3» 

11  18,7t 

12  S^ft 

13  3M4 

23  3«,?a 

24  IMS 

27    4fi3- 
27  49,2« 

30^,8  23C,2.. 

47il    40,1. 

16»,5  4-  14»  5. 

28",8   24*j6. 

44,9   41,2. 

170,9  180,3. 
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69  41 
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62  28 
3«  63 
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68^44 
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6«  B 
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1  •  « 

1     0  »P« 

Zen  -Disi 

0  "^ 

Zen.-Di8t. 

Beobacliteter 

amffilfs- 

Grösse.  1 

Beobachteter 

am  Hilfs- 

Grösse. 

£- 

^A. 

Durchgang. 

Bogen. 
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Bogen. 

h     '     " 
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h     '     ** 
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8 
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72    7 

7. 

8 

4 

18  54  58,90 

44  50 

7 

4 

26  89,22 
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7 

2 

56  37,77 

60  54 

6.    7 

8 

27  19,96 

91  46 

3 
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3 

57  19,65 

58  0,31 
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45  37 

8.    9 
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4 
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64  21 

8. 

9 

2 
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3 
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6 

• 

3 
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3 
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7 
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8 
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2 
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7 

3 
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8 
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4 
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8. 

9 
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2 
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56  25 
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8 
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8. 

9 

2 
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8. 

9 

4 
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6.    7 

2 

40  46,01 
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7. 

8 
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8 
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84  13 

7 

2 
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4 
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6. 

7 

3 
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7 

1 

4 
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112  15 

- 

8 

4 
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8 

4 
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8. 

9 

3 
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4 

44  29,92 
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8. 

9 

3 

53  26,64 
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7 

3 

51  23,84 
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8 

2 
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75  46 

8.    9 

2 
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8. 

9 

2 
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4 

53  16,38 
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8 

4 
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8 

3 

54    H,89 

10133 

7. 

8 

3 
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7| 

Z< 
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=  302< 

3  1*2''   34%0   25",9. 

< 

1 

121  = 

:  304 

1  21     56,4    46,2. 

Z 

one  701  Anfang:      '  1  = 

:  304O  0^68«  31",1    2t",0. 

1 

1 

1 

121  = 

:  306 

1  22    53,9    44,6. 

' 

r 

321«',44  +  15^,2  4-  12o,J 

\. 

t 

Z 
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:  304O  l'O-'   32'',3   21",l. 

» 

121  tz 

:  806 
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+ 
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tBBt .     Zonen-Beobat^tungen. 


tu 


1661.    Z«nctii-Ba«tMclitaag«B. 


Zone  703  Aug.  89. 

1  17  68  61,87  I     31  16     | 


■M  aa,7a 

z'  n-miui 

27  l(,l* 

2)    2 

27  61,12 

itm  m' 

29    VI 

a»  W 

Zone  702  Ende: 


1  =  aoio  l'O"   3l",5  18",2. 
121  =  306     1  29    0,0    iSfi. 

320"',O7  4-  13»5  +  tO^B, 
1  «=  81i«  I'I4"   4t*,8  3*",a 
121  =  318     i  34    8,0    61,4. 

Stft-'SBS  +  Ifo^  -f.  150,7. 
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3'  n.  NdU 

7 

4 

43  21,1« 

7»  34 

10 
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8 

4 
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44  36 

9.  10 

a 
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13  34 

9 

3 
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'3 
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3 
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3 
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7 

4 
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8 
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9 

7  31,18 
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IQ 
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S 
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12  45,04 
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10 

13  34,80 

71  29 

8 
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21  31^1 

112  4t 

B.     9 

3 

23  41,3« 

117  5& 

2 

24  16,71 

tl7    8 

2 

24  68,87 

60    6 

4 

25  33,03 

58  12 

4 

2S    9,97 

35  40 

4 

26  44,69. 

7  30 

».  10 

4 

27  »,03 

61  42 

6.  r 

4 

28    9,1» 

106  34 
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3 

28  13;i5 

107  22 

4 

29  11,60 

93-36^ 
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3 

30  40,17 
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2, 

31   16,3) 

46M 

S.  iO 

4 

31  47,61 

33  24 

2 

98  26,45 

56. 36 

3 

23  2*,25 

118  43 

23  64,44 

110  26 

24  2t>,ft2 

107  18 

2S  16,72 

69  39. 

25  47,65 

42  29 

27    1,01 

86  48 

28    1,43 

13    2 

29  24,50 

79  22 

30  30,69 

76  24 

32  30,1 1 

52  13 

33  23,67 

21    0 

34  20,48 

Sft    0 

37  1P,81 

IS  11 

38    2,69 

22  34 

39  42,24 

108  30 

Zone  703  £n4e: 


i  =  316»  1'  15"    48",4  36",6. 
121  =  318    1  40     10,6     1,4. 

320"',11  -f  lS^6  -f  lä°,5. 

1  =  318"  1'16"  4ö",9   36",8. 
121  =  320    1  36     8,2    57,9. 

320'",81  -f.  ieo,0  +  13°,I. 
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Faden-           | 
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am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 
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Zen.-Di8i 
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Bogen. 
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h     *     "      1        '    ''    1 

2 

h     '     •* 
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3 
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3 
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3 
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4 
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2 
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2 
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8 

2 
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2 
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3 
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2 
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2 
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2 
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7 

2 
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4 
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4 
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3 
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2 
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2 
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4 

59  42,88 
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Z( 

me  706  An&ng:        1  =  320«  1'  3"    37",0  21",8. 

121  rs  322    1  23    59,4    44,1. 

320'",43  +  120,7  +  90,8. 

Zc 

>&e  706  Ende:           1  s=  aaO'^  l'S''  37'',5  21^6. 

121  =  322    1  23    59,4    43,1. 
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>• 

Z( 
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320''',65 
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6  47,SI 
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12  t  ne  3(9    1  &S,4     43.i 
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MS 
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Bogen. 

Grösse. 
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Durchgang. 
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Bogen. 

Grösse. 
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1 
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2 

20    7  20,97 
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8- 

3 
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2  59 
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8 
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3 
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7 

3 
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8 

3 
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3 
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8 

3 
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3 
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8 

2 

2  25,67 

86  i^ 

9 

t 
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3 
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3 
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7 

3 
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2 
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7 

2 
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8 

2 
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6 

4 
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9 

2 
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7 

4 
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7 

1 

• 

3 

9  28,43 
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7 
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1. 

3 
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4 
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6 

2 
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68  45 

8 

4 
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6.    7 

3 
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9 

4 
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8 

4 
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8.    9 

4 
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59  30 

8 

3 
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7.    8 

2 
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3 
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9 

4 
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6 

2 
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3 
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2 
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16  58,65 

50  14 
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4 
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2 
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119  30 
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2 
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2 
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1      u 

4 

20  21  30,93 

58  52 

8 

2 

20  41  57,64 

87  49 

9.  10 

% 

22  10,70 

58  19 

7 

3 

42  24,58 

88  50 

9 

8 

23    7,87 

1     9 

8 

2 

43  11,30 

119  31 

9 

3 

24  34,33 

117  20 

9 

3 

43  56,97 

63  53 

8 

S 

25  26,91 

13  48 

8.    9 

2 

44  44,00 

127  29 

8.    9 

3 

26  10,47 

2  49 

9.  10 

2 

46  23,50 

48    9 

6.    7 

2 

27    2,11 

113    8 

9.  10 

3 

27  57,64 

40  26 

7.    8 

Zone  711  Oct  89. 

4 

29  15,44 

61    2 

8.     9 

2 

19  32  47,94 

2  48 

6.    7 

2 

30    5,88 

61  59 

9 

2 

37  32,99 

31  24 

6.    7 

2 

30  27,33 

60  10 

7 

4 

39  49,10 

—  02 

8 

4 

31  15,02 

52  23 

7.    8 

2 

45  27,40 

42    7 

8 

4 

31  49,94 

44  43 

9 

2 

46  39,70 

67  56 

7.     8 

2 

32  50,08 

93  20 

9.  10 

2 

47  25,62 

46  38 

2 

33  33,49 

97  4« 

9.  10 

3 

48    5,64 

47  56 

2 

34  46,67 

4  58 

7.     8 

3 

49  45,50 

39    2 

2 

35  35,71 

12  36 

9 

2 

49  16,31 

6    9 

4 

36  23,14 

54  51 

9 

3 

49  48,97 

48  42 

5.     6 

4 

37    2,9» 

75  30 

9 

3 

50  22,58 

63  21 

" 

2 

37  56,32 

43    8 

9 

3 

50  39,69 

68  55 

2 

39    5,73 

78  16 

8.    9 

3 

53  35,23 

40    6 

9.  10 

4 

39  36,80 

67  22 

8.    9 

3 

54    6,11 

19  10 

9.  10 

3 

40  19,57 

20  10 

5 

3 

54  46,72 

15  25 

3 

40  52,05 

43  18 

7 

3 

55  17,95 

28  38 

9 

Zg 

»ne  710  Bnd« 

:           1  = 

s  306«  1' 

12" 

45",9  26",2. 

121  = 

:  308     1 
318'",78 

35 

+ 

8,8     50,7. 
100,0  4-  70,6. 

. 

Zo 

ne  711  Anfai 

lg:        1  = 

:  304O  1' 

1'- 

33",Ö  io«',a 

121    B 

:  306    1 
818"S90 

23 

56,2    35,0. 
100,3  4-  8o,7. 

tM  iSttt.    aEonen-imlMuilitan^. 


1  =  904»  l'O"  33",8  11",0. 
m  e:  SOS     1  26      67^      31,5. 
MB"',08  +  10°,1  +70,1. 


1688.    Zonen-Beobaditangen. 


60  14,40 

90  24 

8.  9 

3 

5i  41,52 

70  M 

8.  9 

52  ao,8a 

ttberiaO' 

63  31,83 

49  1 

7.  8 

B4  4,«B 

31  SS 

fi4  38,84 

32  41 

6&  41,36 

46  £4 

66  ce,s& 

78  12 

6S  8,06 

60  65 

60  12,26 

26  81 

0  81,67 

39  50 

8.  t 

2  1,00 

36  61 

9.  te 

2  41,86 

66  66 

2  23,98 

76  6 

4  84,66 

80  31 

7.  8 

B  6,« 

82  46 

0  10,76 

61  3S 

3 

8  48,48 

67  58 

4 

20  13,54 

aber  180' 

26  1,27 

13  49 

28  39,96 

33  1« 

29  83,44 

aber  130' 

30  27,90 

17  4 

31  62,86 

101  33 

36  14,14 

26  41 

37  4,36 

119  49 

37  46,20 

111  8 

39  67,62 

36  10 

48  22,37 

94  49 

SO  7,78 

114  80 

61  4,36 

49  37 

62  31,92 

128  69 

53  62,78 

28  16 

66  30,64 

4t  59 

65  52,30 

39  32 

56  35,98 

49  3 

Zone  712  Anf&ng:        1  = 
121  = 


Aiind«n-B4>  X(V. 


300"  1'16"  37",4  34",6. 
302    1  33    6,9    52,4. 
319"',02  4-  120,0  +  100,3. 
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1869.    Zonen-Beobaditangen. 


Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

• 

Grosse. 

Faden-         1 
Parthie.        | 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

h     '     " 

i      n 

h     '     " 

t    II 

3 

12    0    9,67 

23  30 

7 

3 

11     4  53,17 

42  50 

9 

4 

1     1,60 

113  15 

9 

4 

5  31,96 

43  47 

9 

3 

2  46,51 

46  50 

7 

4 

6    5,05 

37  56 

9 

4 

3     7,70 

46  45 

9 

2 

7  12,48 

über  130< 

7 

4 

4  52,55 

32     7 

8. 

9 

3 

9  20,35 

102  35 

8.   9 

4 

5  36,70 

47  56 

9. 

10 

2 

10  18,31 

100  55 

9 

2 

9  15,79 

36  36 

9 

3 

13  50,21 

19  22 

7 

2 

10  52,39 

97     1 

9 

4 

16     3,73 

106  15 

7 

2 

12  50,79 

98  50 

9 

2 

22  36,93 

33  37 

6.    7 

3 

16  38,03 

49    0 

7 

2 

26  17,92 

65    1 

9.10 

3 

17  40,69 

128  48 

8 

3 

28  29,68 

81    7 

9 

3 

18  30,77 

61     4 

6. 

7 

2 
2 

29  23,75 

30  54,91 

11  25 

47  24 

8 
8.   9 

Zone  71 

3  Mai  l 

i. 

3 

32  54,92 

69  30 

8 

3 

10  49  41,43 

2'  u.  Null 

6. 

7 

2 

36  51,66 

89  35 

7 

2 

63  24,48 

66  25 

7 

4 

48  23,00 

73    4 

9.10 

2 

55    6,25 

44  43 

7. 

8 

3 

51     3,08 

15    0 

9.10 

2 

55  33,78 

36  31 

7 

4 

51  43,21 

16    4 

9.  10 

2 

56  58,67 

91  iO 

7. 

8 

3 

• 

52  22,17 

9  16 

7 

4 

58  53,40 

18  56 

8 

2 

53  42,86 

40  14 

9 

1 

4 

11     0  47,39 

33     1 

8 

3 

54  22,78 

45  18 

9 

3 

2  17,25 

20  19 

9 

2 

55  39,80 

l'u.Null 

8.    9 

3 

2  51,58 

12  46 

8. 

9 

3 

57  26,61 

56  36 

9 

3 

3  52,38 

71  30 

9 

3 

58  17,97 

79    9 

9 

1 

Z 

one  712  Ende 

:            1  = 

:  300°  1'  15"  49/',0  33",6. 

1 

1 

121  = 

:  302 

1  30    4,2     51,6. 

318'",88  +  llo,7  +  9^. 

Z 

one  713  Anfai 

lg:        1  = 
121  = 

:  302^ 
:  304 

>  1'  16"  46",7  35",3. 
1  32    3,8    51,0. ' 

1 

319"'36 

+  ^ 

[2^7  +  12^,4 

■ 

' 
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1 869.    Zonen-Beobachtungen. 


12  53,51 

unter  NnU 

14  20,44 

02    i 

18  30,30 

104  59 

18  9,78 

126  14 

21  9,52 

19  50 

21  55,26 

B1  48 

8. 

23  8,29 

89  37 

6. 

44  1,10 

11?  10 

8. 

46  6,53 

14  30 

7. 

48  29,66 

37  30 

8. 

Zone  715  Juli  14. 

2  1 16    5  2S,42  j    US  38    I 

Zone  714  Knde:  1  =  304"  1'3"  38",!   il"fi. 

121  =  309    1  23    55,0    41,5. 

316'",14  +  iSV  +  120,8. 
Zone  716  An&Wg:        I  33  306o  1' 14"  48",4  33",1. 
121  as  308    1  30     4,4     53,0. 

318-',97  4-  150,4  +  U^O. 


35  40,48 

1)8  20 

37  7,88 

26  10 

9.10 

38  9,86 

124  34 

41  tB,20 

85  3S 

48  3,72 

55  10 

51  4,14 

103  56 

B.  1 

52  28,77 

14  55 

i.  10 

53  31,38 

110  48 

54  3,68 

HO  60 

S.IO 

57  61,43 

81  56 

0  46,85 

102  58 

1  31,53 

51  8 

3  19,76 

30  34 

IM9.    Zaneii'Seobaclitiii^eii. 


23  30,37 

2S  &S,S1 

ai  4S,94 

32  27,61 

82  47,10 

35  1,0S 

3S  2t,0S 

39  9,0» 

44  2S,67 

46  4,07 
4C  36,B8 
43  11,94 

47  0,40 

48  40,09 
61  8,78 


Zone  71B  Ende:  1  =  306<»  1'13"  i7",5  34",e. 

121  =  308    1  3t    6,6    S4,4. 

318"',8B  4-  U°,8  +  «o,!. 
Zone  716  Anfang:         1  =  304°  IM"   36^,2   S2<',0. 
121  =306    I  23    S7,l    44^. 

3»"',«  +  ir>,5  +  160,0. 


30  B» 

9 

3 

8t  40 

B.  10 

3 

ZB  60 

6 

60  28 

9 

50  26 

8 

125  84 

9.  10 

0    8 

7 

111  47 

9 

too    S 

9.  10 

61  26 

9 

38  21 

7.    8 

unter  Null 

6.    7 

100  47 

8 

78  37 

8 

27  26 

8 

36  44,23 

0  50 

7.     8 

37  16,22 

61  SO 

39  26,18 

68  81 

46  52,86 

116  11 

47  40,73 

86  22 

63  45,26 

62  SB 

64  Sb,t8 

102  40 

7.     k 

17  15  I7;il 

68  59 

7.    8 

IB  31,60 

84^ 

19  26,60 

40  38 

21  46,55 

123  93 

22  52,49 

1  66 

1 

36  42/W 

61  Ifl 

36  29,28 

31  32 

8.    » 

38  69,43 

unter  Nul> 

7.    8 

xni 


Ifitt.    Zonen^Beobaditang«!!. 


ii 

Beobachteter 

Zen.-Di8t. 

^%       m 

fl  ^ 

Beobachteter 

Zen.-Di8t. 

/^           M 

•«t 

w            « 

am  Hilfs- 

Grösse.  1 

•O-t» 

vx     % 

am  Hilfs- 

Grösse. 

Durchgang. 

Bogen. 

1 

Durchgang. 

Bogen. 

1 

h     i     ** 

1    tt 

h     »     i* 

1     u 

t 

17  43  32,19 

62  40 

8 

2 

17  22  19,75 

123  32 

6 

t 

44  36,59 

105  27 

7 

2 

23    4,69 

113  24 

9 

t 

46  50,80 

10    0 

6. 

7 

4 

24    1,36 

0  56 

8.   9 

1 

t 

51  20,58 

106     1 

8 

2 

26  12,65 

3  10 

9.  10' 

2 

52  20,13 

75  40 

9 

2 

33  38,77 

89    5 

9.10 

2 

54  21,77 

127  59 

8 

4 

36  50,74 

51  16 

6 

t 

18    0    3,35 

44    0 

7. 

8 

2 

38  57,01 

unter  Null 

8i 

4 
2 
2 

A 

39  54,85 

63  35 

9l 

^     Zone  71; 

r  Juli  2i. 

44  13,18 

98  40 

8.   9' 

? 

16  46  12/)5 

38  38 

7. 

8 

45  24,59 

15"  u.  Null 

7.    8j 

i 

47  24,05 

82  55 

8 

46  22,55 

118  14 

6 

^ 

51  58,73 

7  30 

8 

0 

47  36,57 

25  33 

9.10 

3 

53  17,80 

90  20 

8. 

9 

9 

48  38,03 

73  10 

8 

2 

17    1  15,95 

99  13 

9 

3 

53  11,26 

75  40 

9 

9 

2    6,13 

93  3Q 

9 

%0 

0 

55  12,76 

127  59 

S' 

« 

3  53,28 

84  24 

8. 

9 

0 
2 

57  29,15 

90  40 

9 

2 

12  25^80 

0    0 

8. 

9 

m0 

2 

18    1     6,96 

71  16 

8 

8 

13  29,30 

54  15 

9 

2 

4  51,58 

32  42 

8 

? 

15  31,13 

100  30 

8 

2 

9  37,16 

36  21 

9.  10 

4 

* 

16    8,05 

53  58 

7 

3 

10    7,62 

32  12 

% 

9 

18  47,28 

84  33 

7 

3 

11  10,11 

112  12 

9.  10 

3 

19  58,84 

40  39 

9 

%9 

1 

Zone  716  Ende 

:            1  =  304«  1'  1"    37",0    21",6. 

121  =  306 

1  23     57,0    45,2. 

« 

320%75  +  16o,2  +  130,9. 

Zone  717  Anfai 

lg:        1  =  3040  lU"  37",4  24",9. 

121  =  306 

1  22     54,4     444. 

320"',88  +  16o,l  +  15^6. 

Zone  717  Ende 

1  a=  3040  24^  6"  38^,0  1",4. 

121  s=  906 

1  24     56,7    46,9. 

1 

1 

• 

.    .           "     .      A 

320''',90 

H-. 

15^,9  +  130,1 

• 

1 
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Faden-          1 
Parthie.        1 

Beobachteter 
Darchgang. 

Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

•  43 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

Zone  718  Juli  2 

6. 

3 

h     *    4t 
17  32  68,10 

HO  64 

9 

h     '     *' 

*     u 

2 

35  40,72 

65  84 

9.  10 

4 

16  44  54,08 

74  13 

8 

3 

36  38,98 

114  16 

9.  10 

2 

47  31,26 

103  14 

7. 

8 

3 

37  40,29 

7    2 

8.     9 

3 

69  88,61 

15  55 

8. 

2 

38  62,61 

116  30 

7 

8 

17    2  37,78 

91  12 

2 

39  29,84 

110  60 

9 

3 

4    4,49 

6  66 

8. 

4 

47  66,19 

129  38 

7 

3 

6  12,62 

45    1 

8 

49  18,20 

62  46 

9.  10 

8 

8  14,30 

13  16 

2 

61     7,10 

69  18 

8.    19 

2 

9  46,08 

128  60 

8 

2 

66  28,14 

132  beil. 

8 

2 

12  21,36 

119  39 

8 

4 

66  12,48 

96  59 

9 

3 

13  24,18 

68  21 

9. 

10 

2 

57  26,42 

17  16 

9 

2 

16  14,91 

38  33 

8 

2 

68    0,80 

36     1 

8.    9 

2 

17    9,79 

108  60 

9. 

10 

8 

68  44,73 

92    1 

6 

3 

18    2,69 

69  61 

7 

2 

69  60,28 

40  40 

7.    8 

4 

18  46,44 

79  10 

8 

8 

18    2  17,38 

64  31 

8.    9 

2 

20  23,46 

106  46 

6 

2 

4    2,36 

17  50 

4» 

4 

21  20,73 

29    8 

9 

8 

4  37,60 

66  35 

7.    6 

4 

22    6,73 

20''a.NaU 

8 

8 

8    8,31 

80  24 

9 

3 

22  68,16 

66  16 

10 

2 

9  88,71 

4    9 

6 

4 

23  66,93 

121  31 

9 

2 

10  21,20 

6  12 

9 

2 

26    8,24 

122  46 

10 

4 

11     2,46 

71     4 

8 

2 

29  12,42 

114  67 

8 

8 

12  43,16 

109  46 

7.    8 

2 

30  11,20 

109  56 

3 

2 

13  61,62 

36  30 

9.  10 

2 

30  29,60 

108  58 

9 

2 

15    4,84 

128  13 

9 

3 

30  60,87 

HO  38 

9. 

10 

3 

16  14,42 

51  58 

4 

4 

31  31,95 

66  35 

9. 

10 

4 

17  25,25 

97  21 

.  8 

Z 

one  718  Anfang:        1  = 

:  302«  1*8* 

42", 2   33",1. 

• 

121  = 

:  304 

1  24 

67,0    46,0: 

1 

311 

f'^-jas 

^  + 

170,8  4- 170 

6. 

2» 


18M.    ZooMi-Brafcadituligel. 


4  lfi,12 

IM  87 

S    6,H 

81  IS 

6  44,56 

83  3t 

B  14,12 

70  28 

10  it,m 

107  68 

11  54,18 

3S  59 

12  BI,M 

7«    0 

13  «»,8* 

57  1» 

15  41,98 

18  15 

7.     8 

18    8,31 

•0  10 

Sl  13,54 

SO  88 

BT  43,36 

26  11 

e»    T,88 

123  84 

8.    9 

BO  13,34 

84  52 

SO  «8,73 

64    8 

81  80,75 

41  14 

48  14,97 

108  20 

49  80,85 

21  48 

50  80,83 

12«  S4 

51  59,09 

20  2» 

53  3e,20 

98  17 

54  19,89 

106  42 

64  51,16 

86  46 

66    t,<ß 

S7  3I 

50  88,34 

65    3 

67  89,02 

81  42 

58  4?,Sfi 

33    6 

0   3,se 

38  21 

1     0,95 

954 

1  38,04 

7  61 

2  48,31 

49  41 

3  30,28 

SB  11 

Zone  71S  £qde:  1  si  302°  l'S»   39",6   27",S. 

121  =  330    1  28    60,3    46,6, 

8I9"',B1  4-  170,4  +  «".B. 
Zone  719  Anfang:         1  =  300°  «'BS"   27",7    17",4. 
lai  =  308    1  19    46,6     37,6. 

tt9"'fi3  +  1(0,8  4.  130,9. 
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ZoDe  719  Ende:  1  =  300°  0' 60"   31",Z    i9",e. 

121  =  30!     1  17    47,0    38,6. 

320"',01  +  160,3  +  17°,6. 
Zone  720  Anfang:        1  =  SUBo  l'lÄ"  44",4  3e",4- 
121  =  300    1  33     4,3     5fi,10. 

81»"',68  -I-  t7=,3  +  17=>,3- 

Aiiulni.Bi.  XIV. 
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1 869.    Zon  en*Beobach  tunken . 


.  6 

P4 


Beobachteter 
Durchgang. 


Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Grösse. 

Bogen. 

t       41 

37  12 

8. 

9 

37  26 

9 

19  2 

8 

78  15 

8. 

9 

89  57 

9. 

10 

14  28 

7. 

8 

120  29 

9 

59  35 

7. 

8 

14  40 

9. 

10 

17  32 

9 

43  46 

8. 

9 

66  18 

9. 

10 

126  15 

8 

127  15 

8 

77  33 

8. 

9 

15  27 

8. 

9 

57  6 

7 

63  52 

8. 

9 

40  34 

8. 

9 

94  47 

8 

42  38 

8 

84  25 

6. 

7 

17  11 

7 

90  5 

7. 

8 

I    o 


Beobachteter 
Durchgang. 


Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 


Grösse. 


2 

3 
2 
2 
3 
2 
4 
3 
2 
3 
4 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
4 
4 
3 
4 
2 
4 
3 


h     '     " 

17  37  54,36 

38  13,00 

39  37,28 
41  31,23 
44  5243 
48  39,05 
50  54,37 

52  19,21 

53  4,35 

53  27,29 

54  6,40 

55  18,34 

18  0  38,21 
1  23,77 
7  6,98 
7  45,12 
9  32,88 

25  44,58 

26  21,50 

27  16,25 

28  9,99 

29  9,79 

30  4,30 

31  21,50 


ii 


Zone  720  Ende: 


3 
3 
2 
3 


3 
2 
3 
3 
3 
2 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
3 


18  32  10,87 

37  13,69 

39  21,66 

41  23,39 


Zone  721 

17  4  51,25 
7  14,89 
12  59,69 
17  21,26 
19  44,84 
21  29,31 
23  8,79 
26  34,14 
28  33,34 
32  8,04 

32  51,81 

33  11,25 

35  23,86 

36  46,26 
38  26,57 
43  32,90 

51  33,05 

52  10,35 


1 
121 


Zone  721  Anfang:        1 

121 


298°  1'  16"  45^0  35",9. 
300  1  36  6,5  57,0. 
319^45  +  16o,9  +   150,1. 

306°  1'5^'  33",2  23'',0. 
308  1  21  50,0  42,5. 
317"',81  +  160,4  +  140,9. 


t    ii 

40  36 

68  45 

83  33 

115  35 


Aug.  5. 

83  44 

111  54 

117  36 

40  23 

54  16 

20  45 

3  54 

13  42 

1  52 

26  11 
58  41 
58  38 
65  12 

0  20 
91  40 
34  53 

27  39 
50  6 


9 
9 
7 

9 


7 

7.  8 
7 
8 
2 

8.  9 
3 
4 
8 
8 
9 

•7.  8 

6.  7 

7 

9.  10 
8.  9 

8 
7 


J 


1869.    Zonen-Beobachtungen. 
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•  o 
«.0 

I    h 


3 
2 
2 
3 
2 
2 
3 

:3 

2 
2 
4 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
4 


Beobachteter 
Durchgang. 


Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 


I« 


17  52  43,49 
53  25,91 
55  8,61 
55  51,23 
59    3,05 

18  1     9,37 

1  44,95 

2  40,28 

4  14,52 

5  49,13 
0  36,62 

7  34,15 

8  21,03 

9  8,30 
9  40,92 

1 1  50,30 

23  4,27 

24  0,09 

25  54,82 
27  22,60 
29  52,00 


I      u 

63  42 
113  39 

8  22 
30  47 
66  26 
77  21 
84  28 
11  53 
38  12 

64  13 
109  10 

15  28 

21  16 

über  130 

107    0 

102  26 

107  26 

45  54 

36  28 

57    2 

71  22 


Grösse. 


6. 


6 
9 
8 
7 
6 

7.  8 

8.  9 

7.  8 
7 
9 
7 

8.  9 
7.     8 

6 

9.  10 

8 

9 
9.  10 

6 
9.  10 

8 


.  6 


Beobachteter 
Durchgang. 


Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 


Grösse. 


4 
2 
2 
4 
3 
3 
3 
4 
2 
4 


4 

3 
2 
2 
4 
2 
3 
3 


ti 


18  30  27,62 
33  37,34 
36  10,23 

36  52,55 

37  50,31 

38  36,06 

40  33,27 

41  45,94 
43  1,56 
45     1,91 


Zone  7'4i 

17  15  50,58 
18  29,96 
22  2,35 
35  57,96 
39  15,19 

44  52,47 

45  47,49 
47  24,53 


68  20 

74  47 

2  34 

16  16 

32  39 

67  42 

1  14 

47  12 

125  20 

22  40 


8 
8 
8 
9 
8.  9 
8.  9 
4 
9 
6 
9 


Aug.  13. 


54    0 

6.    7 

84  43 

6.    7 

123  37 

5.     6 

51  20 

7 

unter  Kall 

7 

105  30 

5 

118  19 

6 

10    6 

6.     7 

Zone  721  Ende: 


Zone  722  Anfang: 


1  =  306<5  1'  3"    33'',6   22",0. 
121  =  308     1  21     52,0    42,7. 
817"S76  +  150,7  +.  13<>,5. 

1  =  3040  l'O"   30",5     19",8. 
121  =:  306     1  16     47,4    37,8. 

318"',52  +  140,3  +  120,0. 
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iSßfii.    Zonen-Beobachtungen. 


Faden- 
Parthie. 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

Faden-          1 
Parthie.        1 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Dist 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

Zone  733  Aug.  14. 

1                                                       1 

2 

h     '     '' 
18  16  47,61 

i      u 

43  27 

6 

h     '     " 

i      u 

2 

18  36,66 

40    0 

8 

2 

17  21  58,43 

123  35 

6 

3 

19  17,53 

82    8 

8 

3 

29  45,63 

unter  Null 

7. 

8 

2 

20  16,66 

98    0 

8 

2 

35  53,82 

51  18 

6. 

7 

2 

22  25,41 

123     9 

5.   6 

4 

36  46,73 

120    0 

7 

2 

23  19,60 

119    2 

6 

2 

38  57,88 

63  39 

8 

2 

24    8,05 

99  25 

8.    9 

2 

43  51,74 

98  44 

8 

3 

25  48,16 

103    8 

9 

1 

2 

45     3,20 

12''  u.  0 

7 

4 

26     8,70 

111  20 

5; 

4 

46     1,29 

118  15 

5 

2 

28  15,68 

61     7 

6 

2 

47     2,75 

10     5 

6 

2 

29  58,79 

57  28 

7.   8 

3 

47  32,94 

25  36 

8. 

9 

3 

30  25,54 

57  51 

8.   9'j 

2 

48  16,74 

79  12 

9 

4 

31  23,80 

105  32 

8.    9! 

2 

49    6,38 

72  41 

9 

3 

32  23,04 

unter  I^uU 

3 

1 

3 

49  31,58 

71  59 

9 

4 

33  18,64 

122     5 

8 

2 

51  10,06 

74  17 

7 

3 

34    6,29 

28  23 

8.    9 

1 

3 

51  43,26 

61  35 

9 

3 

34  41,58 

Iti  18 

7; 

4 

53     7,52 

75  42 

8. 

9 

4 

35  18,58 

40    0 

6' 

1 

4 

55     9,13 

128     1 

-6. 

7 

4 

35  52,54 

45  33 

9 

2 

57    7,79 

90  39 

8. 

9 

4 

36  34,12 

•96    6 

6 

3 

18     4  57,75 

106  55 

9 

4 

37  15,72 

37  23 

81 

4 

6  19,95 

14  29 

9. 

10 

4 

38  47,07 

88  24 

8.    9; 

3 

9  33,60 

36  26 

8. 

9 

3 

39  12,42 

62    4 

8 

4 

10    3,85 

32  15 

7. 

8 

4 

40  16,04 

120  55 

4 

4 

11     6,37 

112  15 

8. 

9 

2 

40  49,79 

102  39 

6  1 

2 

15  44,64 

93     0 

8 

2 

41  39,43 

9  17 

91 

Z( 

one  723  Anfang:        1  = 

304^  vv*  : 

J0",1    19",5. 

121  = 

:  306 

1  19 

49,6      40,1. 

317- 

'",77 

+ 

15^)3  +  15o,C 

>. 

I69i^    Zaucn-BeobaebtuDigcn. 
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Zone  7-H  Aug.  20. 
I  17  4&  3S,99  I    110  21     1 


Zone  723  Eade:  1  =  304«  1'3"    34",4  22",6. 

m  =  306     1  23    53,0    42,S. 

317"',a3  -|-  UV  4-  12°,1. 
Zone  724  Anfang:        1  =  30Zo  1' 10"   39",6   30",9. 
121  =304    1  27    56,8    49,4. 

I18"',I1  4-  13'',8  -f  110,5. 
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1809.  Zonen -Beobachtungen. 


Faden-         1 
Parthie.       | 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Dist. 

am  Uilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

Faden-         1 
Parthie.       | 

Beobachteter 
Durchgang. 

4 

Zen-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

h     *     " 

1       u 

h     '     " 

i    *t 

3 

18  34  27,26 

73    0 

8 

2 

18  58  32,78 

45  36 

7.   8 

3 

35  11,40 

41  16 

3.    4 

3 

19    0  13,75 

19  53 

8 

2 

35  40,53 

34    7 

8.     9 

3 

1     0,68 

108  22 

5 

3 

36  28,71 

87  30 

5 

4 

2  11,28 

50    8 

8 

4 

36  49,23 

81  57 

7 

4 

4  32,38 

108  10 

8 

2 

38  22,07 

71  45 

9 

2 

5  21,93 

101  58 

3.    4 

2 

39  16,81 

96  10 

7 

2 

6  54,57 

55    4 

6 

3 

41  56,19 

75  28 

7 

4 

7  43,79 

106  10 

7 

3 

42  17,59 

84  10 

ft.     7 

2 

8  55,79 

56  25 

7 

3 

42  49,16 

91  14 

9 

2 

12  29,17 

10  12 

8 

3 

43  51,35 

unter  Kall 

5 

3 

12  57,15 

12  35 

6.    7 

2 
2 

44  16,37 

45  37,28 

unter  Kuli 
7  52 

9 
6 

Zone  7^fi 

Sept 

10. 

2 

46  32,28 

20    0 

7.    8 

3 

18  22  37,16 

19  23 

8.    9 

3 

48     1,63 

53  16 

8 

2 

23  33,02 

58  54 

5.    6 

2 

48  31,57 

54    0 

7 

2 

26  44,60 

74  24 

8 

2 

49  21,26 

68  16 

9 

3 

27  26,77 

47  18 

5 

3 

49  41,82 

75  43 

6.     7 

3 

28  33,25 

52  41 

8.    » 

2 

51  27,66 

86  35 

9 

3 

32  21,56 

38  45 

6.    7 

2 

51  56,30 

91  22 

8 

2 

35  37,37 

24    6 

6.    7 

3 

53  10,88 

77    2 

8.     9 

2 

40  25,99 

19  59 

7.    8 

2 

54  41,45 

101  35 

8 

3 

41  40,16 

44  42 

8.    9 

2 

57     6,94 

116  58 

8.     9 

4 

42  17,13 

80     9 

7 

3 

57  53,29 

92  36 

6 

2 

43     9,62 

1 

116     4 

• 

6 

Z( 

one  724  Ende 

1  =  302<^  l'll"    41",4   32",8. 
121  =  304     1  28     1,5     50,8. 

318'",20  +  130,5  +  100,8. 

z< 

one  725  Anfang 

;:       1«3 

121.  =  3 

3 

00°  l'll 
02     1  29 
17"',46  H 

<'  41 
-  14 

'Sl    28",1. 
0    49,8. 
0,1  +  12o,3- 

• 

1848.    Zonen-BeobachtiiDKeo.  279 


280 


1863.    Zonen-Beobaditnngcn. 


S  -m 


3 
4 

2 
4 

4 
2 

2 
2 
2 
3 
4 
3 
4 
3 
2 
8 
3 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 


Beobachteter 
Durchgang. 


ti 


18  41  13,0» 

41  52,25 

42  60,38 

43  46,88 

44  36,54 

45  49,25 
47    0,68 

47  48,42 

48  38,25 
48  58,67 
50  46,93 

56  41,67 

57  28,02 

58  7,57 

59  12,63 

19  0  17,56 

1  10,45 

2  0,89 

3  13,75 

4  39,04 

6  11,70 

7  0,72 

8  12,81 

9  53,75 

11  46,19 

12  14,15 
12  56,84 
14  18,78 
16  17,84 


Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 


75  37 

84  21 

unter  Null 

102  0 
37  44 
20  10 
53  26 
57  10 
68  27 
75  53 
23  3 

117  6 
92  44 
45  46 

15  0 
108  32 

50  16 

29  53 

loa  20 

102  5 

55  15 
106  20 

56  34 
unter  Null 

10  22 
12  44 

83  49 

84  42 

16  22 


Grösse. 


,  (0 

CO  A 


Beobachteter 
Durchgang. 


7 

8. 


8. 


8. 

8. 
8. 
8. 


7. 
6. 
7. 


6. 


8 

2 

7 

3 

6 

2 

7 

2 

7 

2 

7 

2 

8 

2 

8 

2 

9 

2 

7 

2 

9 

2 

9 

3 

8 

2 

8 

3 

9 

3 

6 

3 

9 

3 

9 

2 

9 

3 

5 

2 

7 

4 

8 

2 

7 

2 

8 

3 

8 

4 

7 

2 

8 

2 

7 

2 

6 

2 

h 
19 


M 


17  52,13 

18  49,41 

19  38,07 

20  30,49 

23  0,77 

24  56,16 

27  35,06 

28  18,15 
32  4,23 

32  45,34 

33  3d,08 

34  16,24 

35  1,57 
35  22,94 

35  52,97 

36  32,67 

37  18,31 
39  7,25 

41  29,68 

42  13,03 

43  51,58 

44  46,46 
46  6,58 

46  54,75 

47  12,87 
47  37,86 
49  13,66 
54  58,79 
56  3,16 


Zen.-Difit. 

am  Hilfs< 

Bogen. 


Grösse. 


ii    I 

35  30 
86  14 

73  29 
23  25 
99  32 

94  55 
18  4 
15  10 

95  0 
122  34 

55  33 
21  53 

74  36 
73  14 
62  32 
71  7 
54  29 
83     0 

36  37 
5&36 

0  10 
108  20    I 

56  3& 
77  14 
76  40 
88  10 

125  58 

27  20 

120  59 


7.  8 
8 

8.  « 
8.   9 

9 
9 

7.  8 
8 

6.  7 
6 

8.  9 
6 

6.  1 
7 
8 
8 

8.   9 

7.  8 
9 
8 
8 


'. 


5.   « 
6 

8.   S 

8 

8 

e.  ^H 


IMS.    Zaileii.Saobachtullgeä. 


Xi 


«7    0,60 

3    0 

87  «.»7, 

tt  tt 

K  la,». 

34   A   . 

99  39,41 

77  *7 

.3    6^ 

^  »r 

4  1«,0B. 

RS  1« 

ft  10,18 

1U.34 

S  U,6B 

120    S 

7  30.M 

una 

Zone78r  Sept.  V9. 

18  42  4,M 
49  «,37. 
90  54,f>' 
Sl  33,71 
U  4,8« 
93  10^41. 

,  94  18,84. 
U  42,64 
97  «,4D 

19  1  4,W 

1  4«;21: 

2  40,SB 

3  20,97 


Zone  726  Ende:  1  ^M3« 

Itl  SS  B04 
,.    $iV' 
Zone  727  Anfitog!       1  =  304' 


107  96 

HO» 

122  44 

50  31 

17  sa  . 

8S9a 

80  30 

12*24 

116  40 

38  11 

M  t» 

22  30 

18  17, 

9    i8    3,61 

«4  44 

7.  e 

10  U,tt 

IW« 

11  47,8* 

2tt  1« 

9.  1« 

»M,a» 

5Bf6 

«  »9.90 

»    1 

U  »,6V 

9*44 

15   .2,60 

3«    2  > 

«.  1» 

1«  41,87 

»34   ' 

i«  24,40 

3738   ■ 

8.    > 

17  14\3k 

130  90 

19  4^6*: 

111  20  ' 

21  42,90 

32  42 

22  16^08 

64:   t    • 

■   27«,»6. 

»4» 

2?  B«,tB 

20111t 

2B  32,6« 

89  3» 

2S    7,6ff 

11^94 

28  97,04 

84  99 

8.    t 

31  44,86 

.90  96 

37  »1,85 

31  21   ■ 

8.    0 

30  R,27 

n  2*  ■ 

8.  1» 

40  21,2« 

11 1»  ■ 

«5  -9^ 

117  40 

46  #1,47 

11»  «. 

121 


>  300 
ftlS" 


1'  1-  fl2-,6  21'',K. 
t  17    91,1    3^. 
',86  4-  13*  3  -I*  tiofi. 
V  6"   38»9   29",2. 
I  27    Kfi    90,8. 
,«  +  16»3  -4-1 140,0. 


ABnaleB-Bd.Z[T. 


Ii868.    ZoileB^fiAobadhtufli^. 


i     .     16   -,»,<K 
4  30  3i,39. 

i  n  49,68 

-Zone  727  Ende: 

ZoD«  728  Anfug: 


62    3    . 

9.  ia 

« 

1(W    S 

0 

t 

lOB« 

a 

t 

UM 

» 

■    *  Sa  304"  !•  10"  42", 
121  =  306    1  29     1,7 

ai8'",74  -f  H<',4  +1  IfiS. 
1  =  800»  l'O*  3J",l  2fl",S. 
ifil,^  302    .1  IS  50^  41,6. 

nf'-iVf  +  Wfl-^B'fi. 
1  5=  lOQo  1/  8"i  33",a  IVfi, : 
1^1  =30^    1  19.  614    4i,8, 
322"',(K4-  ll°,ö  4-  9'',4. 


4GSS,U 

3i    6 

1 

SO    7,8T 

88    6 

» 

62  24,2» 

SftM 

1 

,1  3i",e. 
fi2.A. 

IM»    ZMM-BMbMlitangen;  US 


tM 


10ft&     SMkMktBMhMhtiiRgen. 


S7    4 

6ii 


7  aQ,2t 

8  9,68 
8    .»,» 

«  49,7« 


Zone  730  Oct  10. 


8 


19  21  34,11 

SB  69 

23  34,2» 

12*    fi 

3«  42,61 

3«  28 

,    27  3!^40 

78  » 

,    28  «6,25 

24    6 

52  u;,e» 

107  10 

17  |U,W 

103.  St 

IB  30,09 

72  40 

10  I3,&8 

112  31 

20  20  37,60 

«7  80 

21   11,14 

101  *% 

21  60,04- 

40  60 

22  18,B8 

2B  3* 

23    2,9B 

97    0 

26    6,36 

63.  Sl 

28  38,12 

6i  14 

29  94,17 

3fr  S» 

31  4«,« 

1B4* 

36  17,33 

104  2« 

■Zone  itS.Jtait:  1  =  302°  1'4"   36",9  2Ei",4. 

121  =  304    1  18    56,6    43,0 

320"',46  +  U°fi  4-  9°,0. 

Zone  730  Anfang:       1  =:  298°  1'4"  32",6  23'',5. 
181  c=:.3O0     1  tS     ^1,8     40,6. 

320"',i6  4-  100,9  -f-  8*,4. 


f86S^    lümm^mh^^tuAgeti. 


Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grössje. 

fi4 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

• 
Grösse. 

h     '  '  "* 

4       tl       ' 

. 

h     '     •' 

4     '$4 

■ 

3 

20  40  38,49 

56    0 

9.  10 

8 

19  28    8,83 

52  28 

8.    8 

2 

41     6,84 

45  42 

8 

2 

29  .8,34 

44  46 

8.    8 

4 

43  21,80 

49  28 

7 

2 

30  12,30 

120  28 

3 

t 

44    8,15 

115  12 

8 

2 

31  30,02 

unter  Null 

7 

4 

45  40,82 

9  42 

7.    8 

8 

32  16,30 

118  40 

5.    6 

8 

50  58,88 

1'  a.  Kuli 

9 

2 

35  20,2«^ 

89  28 

8.    !9 

2 

52    0,02 

17  41 

8.     9 

2 

36    2,13 

ttS  15 

'8 

2 

54    8,48 

98  88 

8 

2 

36  87,12 

77  15 

.9 

8 

54  60,68 

58  80 

9 

4 

37  20,55 

8    0 

ß 

2 

55  42,^ 

29  14 

9.  10 

2 

38  22,09 

81  15     ' 

9.  10 

2 

59    4,51 

38  84 

9.  10 

8 

38  57,88 

4ß  48 

8 

2 

21     0  26,28 

28  44 

9 

2 

39  46,77 

9$  15 

9 

1 

l 

2 

41  11,28 

unter  HuU 

8.    9 

Zone  7S1 

Oct;   II. 

8 

41  57,10 

10  42 

8.    9 

2 

19  17  10,94 

129  18    1 

8 

8 

43  52,97 

57  85 

fi 

8 

19  84,08 

7  24 

8 

8 

44  27,84 

38  10 

7 

2 

20  28,59 

39  89 

8 

2 

46    8,07 

54  28 

7.    8 

3 

21  40,31 

18  48 

8 

2 

47    4,92 

27  49 

9.  10 

2 

22  50,24 

8  22 

8 

2 

47  üiJB» 

30    5    . 

9 

2 

23    4,44 

1  24 

6.    7 

2 

50  18,11 

58    6 

9 

8 

24    8,38 

83  18 

9 

4 

50  58,75 

54  28 

9 

8 

24  42,30 

98  31 

8 

2 

52  47,85 

7  38.. 

.9 

2 

25  58,88 

95  44 

8 

2 

54  31,48 

71  58 

8 

2 

26  98,38 

121  48 

7.    8 

8 

56  14,42 

72  28 

7.    8 

Zone  730  Ende 

1  3=  2980  ii  ^ti  33«^6  23",3. 
121  =:  300    1  19   53,1    404. 

320*",15  +  100,6  +  70,2. 

* 

- 

Zo 

^ne  731  Anfao 

g:        1  Ä 
121  = 

3150  1' 
317    1  2 
.3H'"J62 

10" 

42",0   30^9.. 
M     50,2. 
W<^,5  120,0. 

•    1 

t 

^ 

986 


1888.     Konvn-Bettbaditniigen. 


!one  73a  Oct  14. 

20  t9,78 

77  38 

23  18,01 

1  2S 

24  10,4S 

BS  34 

7.    e 

25  Ö7,M 

»46 

27  ai,79 

62  32 

8.     S 

6  A8,tt 

«39 

10  4«,ao 

7  17 

15  S8,ä3 

106  &G 

17  40,11 

US  3S 

21  fi7,7S 

51  40 

24  11,71 

48  68 

I  =  3150  l'ö"  42",0  30",9. 
121  =  317  1  26  l,e  52,1. 

319"',B7  +  120,2  +  90,8. 
1  =  315=  I'9"  40",0  29",8, 
121  =  317  1  23  5B,2  4U,S. 

320'«,26  -f  120,9  -f-  U^.O. 


l6Mi    Zonen-Beobachtungieh. 


tSl 


I 


Beobachteter 
Durchgang. 

Zen  -Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

«  M 

^•2 

Beobachteter. 
Durchgang. 

Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

ji     #     «  • 

t     u 

ji     #     II  • 

1       H 

3 

20  25  12,30 

100  15 

8.    9 

2 

21     6  58,03 

59     6 

7.    6 

3 

26  47,15 

77  30 

7 

2 

7  58,48 

108  22 

8 

2 

30    0,07 

96  10 

8.    9 

3 

8  34,97 

92  30 

i 

2 

31  59,32 

80  50 

8 

2 

9  14,50. 

92  28 

8 

2 

36  10,30 

105  24 

6.     7 

a 

9  08,75 

51    0 

• 

2 

38  10,19 

43  38 

9 

1 

2 

40    0,08 

99  23 

8 

Zone  7Si 

3  Oct  15. 

2 

40  50,48 

0  33 

6.    7 

4 

19  25    0,42 

57  46 

2 

41  45,35 

23  17 

7.     8 

3 

26  57,39 

18  55. 

3 

42  25,70 

42  46 

8.    9 

2 

28  16,39 

47  12 

.43    4,52 

US  4t 

6 

• 

3 

30    0,22 

34  12 

V 

51  32,48 

37  54 

5 

2 

32  11,91 

59    0 

8.     8 

51  50,94 

37  55 

8.    9 

2 

45  41,66 

118    a 

S 

53    9,98 

48  46 

8.    9 

a 

48  33,95 

12  37^ 

ll 

54  40,38 

5  38 

8 

3 

49    6,49 

58  «St 

A 

56  32,51 

18  28 

8.     9 

2 

52  24,92. 

65    4 

8.    8 

57  21,82 

109    4 

.    6.    7 

.2 

53  31,19 

85  9Q 

^ 

3 

59  22,26 

7    1 

7 

4 

55  19,68 

8  16 

0 

4 

21    0    8,69 

105    8 

6.    7 

3 

t 

56  48,53 

13  17 

« 

3 

0  47,21 

87  38 

7 

57  40,64 

105  10 

9 

2 

1  49,42 

80    5 

8.'  9 

« 

20    4  39,24 

48  24 

.   7.    8 

2 

3  49,22 

33  16 

8 

» 

7  41,1^8 

62  25 

8 

Z( 

1 

1 

one  732  Ende:           1  =  S««  1'  U"  41",6  31",3. 

■  t 

■   \ 

121  s=  917    1  28     1,0     51,2. 

320"S63  +  12o,6  +  12o,l 

>. 

• 

Z< 

one  733  Anfang:        1  =  3l7o  0'  5S"  29",5  16",2. 

y 

121  s  319    1  16     49,4     36,0. 

• 

319'",06 

.+ 

14^,9  +  13o,( 

J. 

• 

2M  i868  and  1808»;  cZ<«im^{«>bwMungen. 


f 

4 
2 
3 
4 
f 
S 
8 
8 
8 

8 

8 


fieobacbfeter 
Durchgang. 


20  9  49,63 
10  31,40 
15  28,28 


Zen.-Dist. 

am  Hiifs- 

Bogen. 


Zone  784 

19  57  39,18 

20  0  46,04 
'  4  37,86  ' 

7  39,29 

8  15,19 
.9  48,25 

10  29i,96 
13  56,87 
15  26,96 
17  19^91 
19  11,48 
21  40,95 
27  27^16 


90  50 
90  42 
95  50 

Oct; 

106  8 
122  30 
.48  15 
6t  35 
62  16 
90  42 
9b  34 

12t  awi 

95  4A 
68  44 

68  26 

77  3a 

10124 


Grösse. 


8 

i 

7 


4pO* 


6. 
6. 


• » 


7. 


6 
7 
7 
8 
8 
7 
7 
7 
7 
T 
8 
7- 
8 


■   o 


Beobachteter 
Durchgang. 


2 
2 
2 
2 

2 

• 
2 

2 

4 

■ 

2 
2 


^n 


h     '     «    « 
20  29  51^92 

31  1,04 

32  23,08 

37  6,18 

38  48,26 
'    40    1,33 


Zen  -Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 


43  23,06 


55  36 
34  58 
53  6 
93  26 
52  48 

56  49 
84    5 

104  20 
80    0 

« 

unter  Null 


Grösse. 


6 
7 
6 
8 
7 
7 
8 
5 
6.  7 
5 


186».   Zone  735  Juni  83. 


i 


4 
8 

1^ 
2 
8 
2 


15 


2  9,25 

3  43,22 
5  19,62 
9  56,80 

10  50,86 

12  53,93 

1   . 


36  22 
55  8 
82  46  ^ 
112  26 
80  24 
80  3 


7 
7 
6.  7 
7 
9 
6 


Zone  733  Sndt: 


Zone  734  Anfang:    '    1 

121 

Zone  734  Ende:  1 

121 

Zone  735  Anfangt        1 

121 


Zone  735  Ende: 


1  =»317<>  0'57P   38",8    t9",4.  : 
121  =5=  319    1  17,   50,6    3^^. 

318%96  +  140,1  +  'l2<>,9. 
=  317<»  i'7"   41",4   29",o:' 
=±319     1  25     0,0     46,7. 

318'«,23  +  90,1  +  50,5. 
=5  3170  V  8"   42",1    29",4. 
=Ä3i9    1-24     68,«     4M. 
818'",29  4-  6^fl  -f  tt>;5. 
?=  300«>  V  13-'  18'S5  20",5. 
=  302     1  15    20,7    2bfi. 
320^05  ^  lBö,3^i-^lßo^6. 
1  ^  300°  1'  11"    18",4  19'',Ö. 
121  i=  302     1  17     21,6     25,5. 
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IFaden- 
Parthie. 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Dist 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

Faden-         1 
Parthie.       | 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Di8t. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

Zone  736  Juni  25. 

Zone  738  Juni  27. 

2 

h     '     «* 
15  42  32,21 

t     n 
51  35 

8.     9 

» 

h     '     " 
15    2    7,14 

60    4 

6 

2 

43  42,67 

56  17 

9 

3 

7  46,21 

52  35 

5 

3 

44  21,21 

48  44 

9.  10 

3 

8  58,11 

88  44 

6 

3 

47  12,61 

101  46 

9 

2 

10  12,77 

70  10 

7 

1 

47  45,50 

97  36 

10 

4 

11     5,06 

112  35 

7.     8 

2 

48  35,80 

32  58 

9 

2 

11  30,76 

109  20 

8 

2 

Zone  737 

16    0  13,84 

Juni  S 

unter  Null 

5. 

8.     9 

2 

13     7,11 

Zone  73£ 

74  42                6 

)  Juni  27. 

2 

1  28,21 

0  57 

8 

1 

15  41     7,60 

28    5 

5.     6 

3 

2  28,14 

90     7 

9 

2 

41  47,14 

63    6 

9 

3 

3  39,60 

unter  Null 

8 

3 

42  37,40 

51  16 

3 

2 

6  12,53 

6    7 

7 

4 

43  21,08 

21  48 

8 

Zone  736  Anfang:        1  =  802©  MO"    15",6   19",8. 

121  =  304     1  10    20,0    21,3. 

Zone  736  Ende:           1  =  302^  MO"  17",6  20",5. 

121  =  304    1  11    20,4    21,8. 

Zone  737  Anfang:        1  =  304^  1'  9"   19">4  20",5. 

121  =:  306     1  15     23,0     25>4. 

Zone  737  Ende:       .    1  =  304<>  Ml"  20",1  20",9. 

121  =  306     1  14    23,0    25,6. 

320^14  +  150,9  +  150, 

3. 

Zone  738  Anfang:        1  =  306°  IM"  11",Ö  12",9. 

121  =  308    14    11,8     14,0. 

319"'33  4-  16V  +  i6°>4 

• 

Zone  738  Ende:           1  =  306°  l'O"  10",4  11",5. 

121  =  308    1  16    11,6    14,.2 

Zone  739  Anfang:        1  =  308°  1'13"  20",6  23",5. 

121  =  310    1  18    23,5    25,1. 

Ann 

aien-Bd.  ZIY. 

37 
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1863.    Zonen-Beol>adktiing<Bii. 


0  ^ 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grosse. 

Faden-         1 
Parthie.        | 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

h     '    " 

t        41 

1 

h     *     ** 

1      u 

4 

15  43  49,26 

73  35 

9 

3 

16  28  29,67 

4  44 

9 

3 

44  16,65 

71  21 

5 

3 

29  16,94 

91  41 

7 

2 

45  58)76 

74  44 

8 

2 

29  51,78 

23  36 

7.    8 

4 

31  21,44 

11  16 

8.    9 

Zone  740  Juni  27. 

i 

33  41,18 

82  27 

6.   7 

2 

15  57  23,05 

64  54 

8 

1 

34    7,56 

78  21 

6 

2 

58  56,55 

112  10 

8 

1 

34  31,50 

82     4 

8.    9 

3 

16     1  15,00 

104    6 

8.     9 

2 

35  25,31 

39     5 

9 

4 

3  27,64 

36  40 

8.     9 

3 

4  43,67 

83    8 

9 

Zone  74d  Juli 

a. 

4 

5  42,81 

126  22 

7.    8 

3 

15  21  14,34 

71  54 

8 

3 

6  18,75 

101  48 

6.     7 

1 

25  32,89 

99     8 

7 

4 

7    8,53 

44  20 

6.    7 

5 

44  13,58 

6  14 

9 

1 

46  39,39 

24  54 

7 

Zone  74i  Juni  27. 

2 

48  35,29 

67     6 

9 

2 

16  26  49,65         94  57 

8 

1 

49  30,28 

100  14 

9.10 

Zone  739  Ende:           1  ^  308^  i' 15"  20",6  23",3. 

121  =  310    1  17     23,6     26,2. 

Zone  740  Anfang:        1  =  310^  1'17"  22",2  23",7. 

121  =  312     1  17    24,8    25,6. 

Zone  740  Ende:           1  =  310^  1M6"  23",4  24",6. 

121  =  312     1  18    27,0    26,9. 

Zone  741  Anfang:        1  =  312^  l',19"  28",0  28'S4. 

121  =  314    1  23     31,3    32,4. 

Zone  741  Ende:           l  =  312<5  l'ld"  28",0  28'S7. 

121  =5  314    1  21     29,9    31,2. 

3i9"',34  +  15^9  +  130,9 

• 

Zone  742  Anfang:         1  =  314°  0'58"   6",8   13V- 

K 

121  = 

316    i 

1    1 

0,5     14,3. 

I 
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49  63,70 

100  4 

50  22,30 

9B  22 

53  14,00 

102  55 

51  3,68 

19  0 

Zone  743  Juli  2. 

16     ö  58,37 

6  45,65 

7  40,40 
6  48,11 

12  36,22 
14    5,41 


119  46 


Zone  744  Juli 

3  1 16  36  32,53  j       7  41 

4  37  18,00        U  18 

Zone  742  Ende:  1  = 

12i  = 
Zon«  743  An&ng:        1  = 

121  = 
Zone  743  Ende:  1  ■= 

121  = 
Zone  744  Anfong:        1  = 

121  = 
Zone  744  Ende:  1  = 

121  = 
Zone  745  Anfang:       1  = 

121  = 
Zone  745  Ende:  i  = 


16  37  41,66 

48  46 

38  22,65 

86  1 

39  2,61 

12  SO 

39  67,  tl 

88  13 

42  0,24 

49  11 

43  9,08 

80  46 

Zone  745  Juli 

16  51    6,58 

51  53,90 

52  28,85 
52  49,13 

54  30,48 

55  '6,72 

56  22,30 


:  314°  0'67"  e",4  12",6. 

:  316     i  1     10,6     14,3. 

:  3160  1'4"  16",8  19",8. 

:  318     15     17,4    22,1. 

:  316"  l'B"  16",5  19",4. 

:  318    19     16,9     22,3. 
318°  I'IO"  21«,2  2a",e, 

:  320  1  16  24,5  28,5. 
318»  i'H"  22",7  2T",6 
320  1  15  24,8  28,9. 
320«  1"7"  14",8  18",7- 
322  19  18,5  21,8. 
320»  1'  6"  14",8  18",5. 


66  2S 
fi  » 
4  23 

30  64 

112  59 


121  =  322    17    17,7    21,3. 

320"',70  +  i8o,3  +  130,7. 
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1 863.    Zonen^Beobaehtung^i. 


Beobachteter 
Durchgang. 


Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 


Grösse. 


■  ^ 


Beobachteter 
Durchgang. 


Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 


Grösse. 


1 
3 

4 
3 
3 
3 
3 


Zone  746  Juli 

Jl       t       'S                    1      ti 

15  49  26,40 

0    0 

50  33,25 

50    5 

51  30,01 

66  16 

52  28,34 

69  12 

54  57,10 

27  11 

58  12,09 

21  56 

59    9,66 

10  54 

6. 


8. 
8. 
7. 

5. 


4 

7 
9 
9 
8 
7 
6 


2 
3 
2 
1 
2 
2 
3 
5 


Zone  747  Juli  6. 

16  13  33,22 

14  46,02 

15  55,48 

17  3,87 

18  3,32 
16  24  42,74 

26  23,36 

27  9,43 


2 
3 

2 
3 

4 
4 
2 


ti 


16  28  56,00 
29  21,45 


95 


8 


Derselbe 


Zone  748  Juli  6. 

16  49  42,85  103     9 

50  38,85  73  18 

51  42,51  1  37 
55  59,56  12  40 
58    3,59  127  56 

Zone  749  Juli  7. 

15  47     9,24  I      91  56 


6 
5.    6 

7 
7.    8 

6 


Zone  746  Anfang: 
Zone  746  Ende: 
Zone  747  Anfang: 
Zone  747  Ende: 
Zone  748  Anfang: 
Zone  748  Ende : 


Zone  749  Anfang:       1 

121 


120  50  8  2  47  26,09 

52  37  7  2  48  2,66 

17  57  6.  7  2  48  43,59 

126  15  7.  8  3  51  38,31 

42  8  7.  8  2  54  16,96 

96  14  6.  7  1  54  55,04 

100  36  8  3  56  55,01 

89  1  7  4   .  57  40,67 

1  =  298°  0'  49"  57",0  54",2. 
121  =  300  0  50  0,3  56,0. 

1  =  2980  0'  47"  56",6  53",6. 
121  =  300  0  51  1,4  56,5. 

1  =  300°  1'8"  16",9  12",6. 
121  =  302  1  10  18,4  15,5. 

1  =  300O  1'6"  16",4  11  ",6. 
121  =  302  18  19,0  16,0. 

1  =  2960  li  12«  20",3  15",8. 
121  —  298  1  13  23,6  19,4. 

1  =  296°  1'14"  23', '4  17",6. 
121  =  298  1  15  24,6  18,2. 

321  "',76  +  12^9  +  8^,6. 
=  320°  3'  59"  8",9  7",5. 
=  322  4  1  12,3  11,0. 


88  1 
86  24 
9  4 
66  47 
66  44 
62  38 
25  18 
19  46 


8 

7.  8 

6 

7 

8 

8 

8 

7.  8 

7.  8 


1603.    ZoneB-Beobachtungen. 


^m 


• 

•ja 

Beobachteter 

TV                 ^ 

Zen.-Difit. 
am  Hilfs- 

Grösse. 

Beobachteter 

Zen.-Dist. 
am  Hilfs- 

Grösse. 

Durchgang. 

Bogen. 

Durchgang. 

Bogen. 

Zone  7a 

iO  Juli  7. 

Zone  7d2  Juli  ' 

7. 

h     '     " 

4        tt 

h     '     ^ 

1     a 

5 

16  10  30,99 

115  36 

8 

2 

16  51  18,66 

123  17 

8 

4 

11     6,17 

117  30 

7 

3 

52    8,30 

59  4« 

8.     9 

3 

11  36,83 

88  57 

7 

3 

53  55,15 

38    8 

7.    8 

3 

12  25,53 

83  47 

7.     8 

2 

54  30,36 

17  35 

8 

3 

13  11,02 

76  57 

9 

3 

55  12,22 

75  29 

8.    9 

1 

13  52,68 

1  22 

6.     7 

4 

55  59,52 

86  50 

7.    8 

3 

17     1,70 

55  17 

8.    9 

2 

57  21,13 

HO  27 

7.    8 

\ 

2 

57  44,53 

116  48 

7.    8 

Zone  71 

(1  Juli  7. 

2 

58    2,58 

HO    5 

6.    7 

2 

16  33     4,00 

21  38 

7 

3 

33  32,63 

22  20 

5.     6 

Zone  75: 

t  Juli  «6. 

2 

34    0,93 

61  16 

7.     8 

2 

16  46  27,29 

18  48 

6 

3 

35  46,26 

73  14 

9 

2 

49  15,53 

68     4 

6 

2 

36  22,48 

9  44 

8.     9 

3 

50  13,73 

0  46 

7 

2 

37  12,95 

89  17 

9 

2 

54  12,57 

67  34 

6 

1 

38    3,58 

10  45 

7 

1 

55  59,19 

59     4 

6 

Zone  750  Anfan 

II       I                        1 
lg:         1  =s  317<>  59' 38"  45",0  45",8. 
121  =  319    59  38    47,0    46,8. 

Zone  750  Ende 

1  =  3170  59' 38''   44",9   44",4. 
121  =  319    59  38    47,6    48,3. 

Zone  751  Anfai 

lg:         1  =  316<>  59'  57"  6",6  4",0. 
121  ;=  318    Ol      9,5     5,6. 

Zone  751  Ende' 

1  =  315°  59' 57"  6",1  2",4. 
121  =  317    59  59    8,5    4,6. 

■ 

Zone  752  Anfao 

lg:         1  =  314^  0'23"   29",6   28",0. 
121  =  316    0  23    83,0    30,6. 

Zone  752  Ende 

1  =  314<^  0'20"  81",7  29",1. 
121  =  316    0  23     32,0     29,5. 

320"',12  4-  12^,6  +  10^1 

• 

Zone  753  Anfao 

lg:        1  =  300°  0'53"   59",8   3",1. 
121  =  302     0  58     2,0     6,8. 

319"',41 

+  : 

14^,0  +  110,6 

• 

SM 


ISB3.    Zoaea-Be*biiditanf9B. 


Beobachteter 
Durchgang. 

Zen-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

Faden-        B 
Parthie.       || 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

h     '     " 

«       44 

h     '     " 

4        H 

1 

16  57  56,41 

75  86 

7.     8 

4 

18    5  24,84 

107  32 

8.    9 

2 

17    0  11,43 

1  43 

6.    7 

4 

6  29,44 

14  51 

8.    9 

1 

1  14,98 

92    8 

4.     5 

3 

8    5,77 

über  130 

5 

1                  1 

Zone  754  Juli  tö. 

3 
4 

9  35,43 
10  13,30 

36  46 
32  42 

8 

3 

17  36  23,88 

116  21 

8.     9 

3 

11    8,84 

67  27 

8.    9 

4 

37  50,73 

8  51 

7.     8 

i                      1 

4 

39  20,66 

118  31 

6.     7 

Zone  756  Juli  31. 

4 

44  43,25 

2V,u.Null 

8 

1 

16  46  10,22 

116  50 

5.    6 

3 

45  55,80 

73  28 

7 

2 

47  45,97 

118  3^ 

7.    8 

3 

47  22,38 

132  — 

5.     6 

3 

53  33,07 

63     5 

7 

5 

49    3,24 

54  41 

8.     9 

2 

54  54,34 

103  14 

7.    8 

Zone  755  Juli  88. 

Zone  757  Juli  31. 

9     18    4  26,36 

über  130' 

6.    7 

2     17  11  56,46 

7  48 

7 

Zone  753  Ende:           1  =  300o  0'  56"   l'S6  3"fi. 

121  =  302    0  56    2,5    6,2. 

Zone  754  Anfang:        1  =s  301<>  59' 30''  37",4  42",5. 

121  =  303    59  34     40,6    42,3. 

Zone  754  Ende:           1  =7  801''  59' 31"    38",5  4i",3. 

121  =  303    59  36     42,6     43,1. 

Zone  755  Anfang:        1  =  304<>  0'52"    1",4   1",4. 

121  ==  306    0  55     5,0     4,4. 

Zone  755  Ende:            1  =  304°  0'55"   1",3   0",6. 

121  =  306    0  56    5,4    5,7. 

Zone  756  Anfang:        1  =  314'>  0'54"  1",3    0",5. 

$21  =306    0  56    2,2    2,7. 

Zone  756  Ende:           1  =  304^  0'5e"  59",3  58",8. 

121  =r  306    0  54    2,6    2,2. 

Z 

one  757  Anfai 

lg:        1  = 
121  = 

:  3050  59 

:  307    59 

'37 
41 

43",5  44'',5. 
46,3   43,5. 

J 


fSfiS.    Zonen-Beobacktungen. 


39& 


tte 


Beobachteter 
Durchgang. 


Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 


Grösse. 


t»  r 


Beobachteter 
Durchgang. 


Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 


Grösse. 


3 
2 
Z 
3 
i 
1 


u 


17  12  42,39 

16  1S,0Ö 

18  38,65 

21  S,92 

21  58,34 

25  4,99 


31  46 
42  1 
55  57 
22  21 
98  6 
15  18 


9 
8.    9 

3 
8.    9 


Zone  759  Aug.  S. 


6. 


7 
5 


Zone  758  Aug.  8. 


4 
5 
2 
2 
2 
3 


16  53  49,31 
54  26,73 
57    4,30 

17  0  51,11 
3  37,09 
5    5,77 


112  44 
112  46 

63  48 
132  beil. 

85  26 
120  28 


5 
9.  10 
8 
6 
8 
8.    9 


1 
2 
3 
2 
1 
3 
4 


u 


17  21  14,05 

22  21,86 

23  8,19 
25  20,01 

35  9,39 

36  14,97 

37  9,05 


u 


124    3 

113  53 

2    8 

über  130 

51  41 

120  28 

31  52 


7.  8 
9.  10 

8.  9 
6 
7 
8 

V 

8.    9 


Zone  760  Aug.  3. 


2 
a 

2 


17  57  42,74 

58  13,74 

59  11,97 


104  33 
91  52 
40  21 


8. 


9 

? 


Zone  757  Ende:  1 

121 

Zone  758  Anfang:       1 

121 


Zone  758  Ende:  1 

121 


305O  59'  41"  46'S^  46'',2. 
807    59  44    47,0    «0,a 

305O  591 33«  38«,5  43.^,8. 
307    59  38    42,8    48,a 
320"',23  -f  150,9  4.  14<>,8. 

dos«'  59'  39"  39",!  43"^. 
307    59  41    42,5    48,4. 


Zone  759  Anfang:   1  =  304«  0'58"  4",6  7",4. 

121  x=  306  1  4  9,9  13,9. 


Zone  759  Ende:    1 

121 

Zone  760  Anfang:   1 

121 


304O  0^58"  6",0  7*',5. 
306  1  i  8,0  10,3. 

302»  1'49"  52«,5  57"j8. 
304  1  51  55,9  59,8. 


296 


I8fi8.    Zonen-Beobachtangen, 


2 
2 
2 
2 
3 


Beobachteter 
Darchgang. 


14 


18  1  21,31 
3  41,32 
7  12,14 
7  51,22 
9  25,92 


Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 


Grosse. 


t    o 

(kl  « 


Beobachteter 
Durchgang. 


Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 


Grösse. 


64  12 

66  16 

80    9 

0  48 

3  44 


9 

7.  8 
9.  10 

8.  9 
7 


Zone  761  Aug.  3. 


2 

2 

3 

2 
i 
9 
4 


18  26  34,36 
35    2,83 

35  41,67 

36  35^1 

37  14,79 

37  50,87 

38  16,48 


47  1 
23  51 
60  0 
16  31 
86  1 
74  0 
73  56 


7.  8 
9 
8 
8 

9.  10 
8 


Zone  762  Aug.  4. 


2 
5 
3 
2 
2 
1 
3 


u 


17    0  52,84 
1  56,49 

4  30,89 

5  8,33 
5  32^08 
7  44,16 
9  64,22 


0  48 

91  11 

126  21 

105    7 

80  45 

103  21 

67    6 


7. 


7. 


Zone  763  Aug.  4. 


2 

4 
2 
2 


17  19  26,70 
21     5,20 

24  34,27 

25  12,24 


90  22 

109  32 

19    2 

31     1 


6. 


8. 


Zone  760  Ende: 


1  =  302«  1'49"  63^4  58^',0. 
121  =  304    1  51    56,6    0,5. 


Zone  761  Anfang:        1  =s  300o  1'50"  55",9  59",6. 

121  =  302     1  52    58,8    4,0. 


Zone  761  Ende:  1 

121 


Zone  762  Anfang:        1 

121 

Zone  762  Ende:  1 

121 

Zone  763  Anfang:     .  1 

121 


300O  1'  53"  56",4  0",0. 
302    1  54    58,4    4,6. 
320"',29  +  15^3  +  12^7. 

300Ö  i*  48''  52",2  58"2. 
302    1  50    53,8    2,8. 

300°  1'  46''  52",9  57",6. 
302     1  50    52,6    0,1. 

298<'  O'O"  2",3  7",1. 
300    0  i     5,5    9,7. 


8 
6 
8 
8 
8 
7 
9 


7 

8 
9 
7 


1908.    Zoaen^Bcoliaditiiiigea 


S97 


■•5 

IV.    • 


Beobachteter 
Dorchgang. 


2eii.-Di8t. 

am  Hilfa- 

Bogen 


Grösse. 


Beobachteter 
Darchgang. 


Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 


Gr&sse. 


41 


4t 


tt 


3 
3 
4 


17  83  42,15 
34  14,55 
34  58,95 


63  20 
65  48 
38    7 


8.    9 

4 
8 


Zone  764  A  ii  g.  4. 


1 

2 
3 
4 

3 
3 


17  48    7,96 

48  32,33 

49  27,24 

50  21,53 

51  46,65 

52  12,04 


5  59 
5  36 
13  21 
82  40 
40  50 
44  46 


6 
10 

8.  9 
9 

9.  10 

8 


2 
2 
4 

5 
5 
5 
3 


18  23  27,98 

24  0,11 

24  50,91 

25  50,20 

26  18,65 

27  4,93 
31  15,26 


I    t» 

58  56 
87  2 
111  26 
106  11 
103  9 
106  15 
44  26 


8 
9 
8.  9 
9 
9 

8.  9 

9.  10 


Zone  766  Aug.  4. 


Zone  765  A  ii  g.  4. 


4 

18  9  33,45 

36  50 

9 

3 

10  11,24 

75  55 

9.  10 

2 

22  39,60 

87  41 

9.  10 

3 
4 

3 
4 
4 
5 
.4 


18  42  10,94 
43    4,60 

43  41,84 

44  44,46 

45  38,19 

46  20,66 
46  '57,17 


123  48 
99  6 
34  36 
70  11 

107  20 
51  47 
36  44 


I.  10 
8 
7 
7 
8 
8 
9 


Zone  763  Ende:  1  =: 

121  = 

Zone  764  Anfang:        1  s= 

121  = 

Zone  764  Ende:  1  = 

121  = 

Zone  765  Anfang:        1  = 

121  = 

Zone  765  Ende:  1  = 

121  = 

Zone  766  Anfang:       1  = 

121  = 

1  == 
121  == 


Zone  76(^Ende: 


298°  0'  0"  2",6  7",6. 
300    0  2    6,7    9,6. 

2960  1'  2"   3",5   8",0. 
298    1  1     5,3     11,5. 

296<>  1'2"  4",5  8",9. 
298    1  2    6,4    11,6. 

320O  1*4"  12",5  16",0. 
322     1  10    17,0  21,0. 

320O  lU"  11",4  15",5. 
322    i  10   16,2   18,5. 

3180  0'59"  6",5  9^,6. 
320    1  2    10,4    12,5. 

3180  ii(H*  6^1  W*fi. 
320    1  2    8,9    13,0. 
319'",70  +  16<>,1  +  13^,9. 


Annalen-Bd.  XIV. 


38 


JS96 


1863.    2o»m-Booba6htii]i9eo. 


Faden-    1 
Parthie.   1 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Dist. 

am  Hilfa- 

Bogen. 

Grosse. 

Faden-    1 
Parthie.   1 

Beobachteter 
Durchgang. 

Zen.-Dist. 

am  Hilfs- 

Bogen. 

Grösse. 

Zone  767  Aug.  8. 

h     '     " 

4       U 

h     '     " 

*    it 

5 

17  38  18,21 

106  16 

8 

1 

17  11  43,70 

5  59 

7 

5 

38  41,91 

98  21 

« 

1 

2 

12    4,23 

33  38 

8 

4 

39  20,41 

95  23 

9 

3 

14  32,01  ' 

41  58 

» 

4 

39  36,92 

98  13 

8 

4 

16    8,43 

32    0 

9 

4 

40    0,26 

96  54 

8 

4 

17     5,38 

118  34 

8 

4 

40  13,99 

94  40 

8 

5 

17  43,79 

118  22 

8 

4 

40  30,03 

97    7 

10 

4 

18  32,57 

120     5 

9.  10 

5 

41     7,03 

101  30 

7.   8 

2 

18  58,03 

89  iv 

7.     8 

5 

41  28,30 

96  29 

8 

1                    ■ 

Zone  r68  Aug.  8. 

Zone  769  Aug. 

8. 

t 

2 

17  35    4,38 

18     6 

8 

1 

17  50  30,21 

8  52 

7 

3 

85  45,33 

20  35 

10 

2 

51     6,66 

36  46 

• 

8 

1 

86  15,15 

29  30 

3 

3 

51  44,47 

92  20 

9 

2 

37    2,06 

80  55 

• 

9.  10 

3 

52  22,33 

102  13 

10 

3 

37  32,77 

83    0 

8.    jr 

4 

53  21,89 

13  53 

9 

Zone  767  Anfang:         1  =  318^  0'56"   4'',5   9",0. 

121  =  320    0  59     6,8    10,1. 

321"',2Ö  4-  18o,l  4-  iVo,< 

ft. 

Zone  767  Ende:            1  =  318ö  ö'5$"  5",0  8",5. 

• 

121  =  320    0  57    6,6     9,5. 

Zone  768  Anfang:        %  =  316*^  1' 12"   19^6   21'',2. 

121  ==  318     1  15     20,7     24,5. 

<   .                     '4 

Zone  768  Ende:           <  ä  Sie^  IM 2"  21^,5  22!",2. 

121  ==  318    1  16    22,0    24,5.      . 

Zone  769  Anfang:        1  =^  314®  0*36''  42",3  45'*,5. 

121  Ä  316    0  40    47,3     47,5. 

« 

. 

• 

1 

1  '    4 

• 

t9&$.    SCotieii-fieobaditiingMi. 


399 


ttmt 


ge 


^fibM^A^^ 


Beobachteter 
Dnicbgang. 


Zeii.-I)i8t. 

am  Hilfs- 

Bogen. 


Grösse. 


*5 


Beobachteter 
Durchgang. 


Ze]i.*Di8t. 

am  Hilfs- 

Bogen. 


Grösse. 


4 
4 

3 
4 
3 


2 

2 
2 
4 

2 
2 
1 
4 


u 


17  54  59,89 

54  53|82 

55  38,84 

56  6,70 
56  54,17 


i        44 

13  51 
72  3 
54  18 
59  11 
23  24 


10 
9 
9 

10 
9 


Zone  771  Aug.  8. 


Zone  770  Ang.  8. 


18     6  40,60 

7  45,68 

8  29,33 

9  16,73 

10  3,00 

11  36,75 

12  0,42 

13  13,27 


31  58 
95  57 
71  24 
3  16 
50  34 
35  6 
40  14 
40  10 


8.  9 
8.  9 
9 
8 
7 
9 
8 
8 


2 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
4 
3 
1 


n 


18  36    7,67 
36  27,24 

36  45,40 

37  27,77 

38  14,58 

38  38,93 

39  20,54 

40  9,56 

41  '3,86 
41  34,97 


l       44   ' 

5  21 
10  30 

9  9 
10  40 
81  16 

87  36 

88  20 
62  30 
88  50 

121     8 


8 

7.    8 

9.  10 

6 

7 

9.  10 

10 

9^  10 

8 

9 


Zone  7^8  Aug.  8. 


2 

3 


18  49  11,92 
51  47,04 


113  15 
125  57 


9 


Zone  769  Ende:  1 

121 


314«  0*36"  48«  0  45",7. 
316    0  40    4T,6    47,4. 


Zone  770  Anfang:        1  =  312°  0'  17"   25'',3   27",2. 

121  =  914    0  21     27,1     29,9. 


Zone  770  Ende: 


1 
121 


Zone  771  Anfang:       1 

121 

Zone  771  Ende:  1 

121 

Zone  772  Anfang:       1 

121 


3120  0'  20"  25",9  28",1. 
314    0  20    27,4    30,2. 

310O  1'20"  25",8  29'\9. 
312     120    30,4    32,& 

310»  1'21«  25",9  29",2. 
312     1  22    30,0    32,7. 

308«  1'36"  42",4  47",2. 
310    1  40    45,1     49,0. 


300 


1868.    Zonen^^obacbtuiiipMr. 


Beobachteter 
Durchgang. 


Zen.-Dist 

am  Hilfs- 

Bogen. 


Grösse. 


Beobachteter 
Durchgang. 


Zen.-Disl 

am  Hilfs- 

Bogen. 


Grösse. 


4 
4 
4 
4 
2 
Z 


3 


mm 


u 


18  52  23,27 

53  13,79 

54  24,55 
55.24,69 
56  4,30 
56  39,39 


124  8 
SO  32 

» 

114  55 
17  58 
52  40 

108  30 


9.  10 

7.    8 

9.  10 

9 

7 

9 


Zone  773  Aug.  13. 


> 

t 

17     1  26,20 

9  48 

1 

12  16,15 

71  54 

' 

12  46,05 

75  21 

l 

16  16,70 

96  30 

L 

23  13,78 

68  26 

l 

24  26,78 

68  23 

1 

25  55,95 

36  27 

1 

Zone  772  Ende 

:          1  : 

121 

Zone  773  Anfai 

lg:       1 

N 

121 

Zone  773  Ende 

:           1 

121 

Zone  774  Anfai 

lg:        1 

121 

Zone  774  Ende 

1 

121 

Zone  775  Anfai 

lg:       1 

121 

6. 


7. 


7 

6 
8 
5 
7 
7 
8 


Zone  774  Aug.  13. 


2 
1 
2 
2 
2 
4 
4 
3 
2 


M 


17  43  11,10 

43  51,87 

44  31,67 

45  3,54 
45  18,10 

45  50^0 

46  29,75 

47  10,64 

48  1,85 


4       U 

34  36 

100  14 

67  30 

38  20 

32  58 

,34  52 

anter  Null 

100  53 

50    0 


8. 
8. 
8. 


9 

9 
9 

6 
8 
9 
6 
8 
9.  10 


8. 
5. 


Zone  775  Aug.  13. 


4 
2 
3 


18    5  34,34 

9  29,60 

10    7,31 


32  20 
36  3 
31  56 


8 
8 
7 


308<»  1'37''  43', «  48",9. 
310    1  41     45,8    49,7. 
321'",31  +  170,7  +  150,6. 

308°  1'40"  42'SO  49",«. 
310    1  45     46,4    52,8. 
318"',58  +  200,9  +  190,2. 

308O  1'  40"  43",8  49",4. 
:  310    1  43    46,4    52,1. 

:  306O  1'  31"  38^5  42",0. 
;  308    1  37    40,5    46,8. 

306«  1'33«  39",4  43",7. 
:  308    1  39    41,3    47,8. 

:  3040  1"40"  45",0  47",5. 
;  306    1  47    49,6    54,5. 


1^6%»'    Zonen-tteobacbtuDgen. 


«MrX 


3 
2 


2 
4 
3 
4 
1 
3 
4 
2 
4 


Beobachteter 
D  archgang. 


Zen.-Bist. 

am  Hilfs- 
Bogen. 


Grösse. 


h     '     ** 
18  12  47,59 

22  39,22 


^i 


unter  Null 
123    0 


5 


Zone  776  Aug.   14. 


84  18 

123  20 

aber  130' 

115  48 

50  59 
119  50 

31     6 

63  18 
102  40 


17  18  19,67         84  18  6. 

23    0,46 
26  18,15 

34  21,65 

35  42,53 

36  48,12 

37  43,19 

39  9,62 

40  10,41 

Zone  777  Aug.  14. 

17  50  48^02  I       7  lo    I 


6. 
7. 

8. 


7 

6 
6 
9 
7 
8 
8 
9 
8 


«.d 

•st 


i 

2 
4 
5 
3 
3 
4 


Beobachteter 
Durchgang. 


u 


17  51  57,42 

55  18,63 

56  10^06 

56  45,36 

57  46,68 

58  21,03 

59  12,44 


Zen.-Dist 

am  Hilfs- 

Bogen. 


56.54 
92  0 
101  41 
97  21 
17  32 
36  16 
92  26 


Grösse. 


9v  10 

7.    8 

4 

9.  10 

9    10 

9 

6 


Zone  778.  Aug.  14. 


2 
1 
4 

4 
2 


18  22  36,24 

28  fi>58 
24  54,66 

29  0,94 
27    9,5t 


54  51 
58  50 
7  30 
168  55 
47  10 


5. 


S 


9.  10 
9 
% 


Zone  775  Ende: 


Zone  776  Anfang: 


Zone  776  Ende: 


Zone  777  Anfang: 


Zone  777  Ende: 


Zone  778  Anfang: 


1  =:  304<>  1'  44*-  47",8  51V. 
121  =  306  1  43  49,0  53,1. 
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96  59 

6 

i  ' 

54  38,18 

78    0 

8 

3 

'  26  1B,7T 

165  30.. 

.8.     9 

9 

56  46^58 

60  4« 

9.  10 

3 

29  10,2» 

122  33     i 

5.    3 

S 

•    37  32^20 

63     1 

7.    8 

4 

30  16,80 

60.50 

3 

4 

58  65,04 

15  54 

8 

3 

31  39,02 

loa   0 

.     3 

8 

19    0  17^9! 

105  45 

8 

3 

32  17,13' 

130  la 

8 

4 

0  50^18. 

109    0 

9.  10 

2 

33    (^04 

92  57 

7.    8 

4 

1  25s96' 

103  15 

7.   d 

3 

33  32,91 

97  40 

10 

4 

1:53,03 

101  15 

9 

4 

34  40,34 

29  43 

3 

5 

2  30,61 

*92  21 

8 

% 

35  16,19 

44  56 

3 

8 

3  14,9» 

56  17 

9.  10 

3 

35  45,13 

43  31 

7.    6 

3 
3 

3  33,62 

78  40 

s 

2 

36  29,50 

41  26 

8.    9 

8  n,d» 

28  47 

"J 

% 

37  15,07  i 

24  43 

8 

9 

>     11  43,19 

115  ä3 

4 

38  11,32 

03    6   . 

8.    6 

1 

12  3D,46 

54    3 

8.     3 

3 

38  47,59 

86    9 

3 

t 

14  ts,mt 

91  5i 

A 

5 

39  23,85 

87  21 

3 

3 

14  38,25 

88  20 

d 

4 

40  13,12 

90    4 

3 

3 

.     15  44,89 

102  47 

3 

42  !ft8,2? 

25  58 

3 

2 

16  45,31 

87  21 

9.  1* 

4 

43  36,02 

118    1 

3 

t 

18    6,84 

&«l 

8 

5 

44    0,52 

111     0 

3 

2 

18  46,21 

56  34 

8 

3 

54  25,56 

109  22 

9.  10 

2 

19  39,01 

54  25 

9.  10 

3 

55     6,11 

105  38 

8.     9 

4 

20  30,84 

10^  11 

9.  10 

3 

55  45,07 

77  57 

8 

4 

21  43,40 

56  41' 

9.  10 

2 

56  17,79 

91  21 

7 

3 

22  37,56 

5Ö  24 

9 

1 

57     5,97 

53     1 

8 

3 

23  20,33 

.54  15 

7,    8 

4 

.     58  19,65 

52  57 

8 
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1868.    Zonen-Beobachtungen. 
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1»  63  Bft,77 

37  28 

8.  9 

M  il,3S 

46  48 

9 

K  37,71 

1'u.NuU 

9 

67  14,53 

24  16 

8.  9 

68  7,01 

71  86 

8 

6»  9,66 

38  60 

9.  10 

W  0  S3,06 

13  10 

6 

2  86,90 

48  39 

7.  8 

3  1,87 

63  3 

6 

3  31,BS 

49  14 

8 

i    4,07 

60  B 

9 

7  33,70 

64  61 

7 

B  12.00 

83  64 

9 

e  S7,eB 

32  58 

7.  6 

10  34,8« 

38  21 

T.  8 

11  95,64 

66  17 

8 

12  39,84 

84  40 

8 

13  39,92 

128  10 

14  20,97 

76  30 

14  67,26 

7S  46 

1«  0,78 

100  10 

17  3,84 

8  7 

18  0,42 

M  37 

9.  10 

20  18  44,65 

46  17 

19  44,11 

76  18 

20  17,31 

83  56 

20  56,04 

82  30 

21  23,50 

77  13 

Zone  790  Oct  SO. 


19  36  4,66 

62  2 

39  10,28 

129  IT 

41  44,96 

32  7 

42  24,37 

30  1 

43  36,U 

19  67 

44  18,60 

84  36 

45  83,03 

114  11 

46  37,48 

2'a.NaU 

57  31,10 

40  30 

68  36,87 

64  17 

69  2^48 

33  60 

20  0  36,85 

73  20 

1  12,10 

94  42 

2  41,77 

121  3 

3  30,89 

83  33 

6  16,62 

117  68 

Zone  789  Sode:  1  =  304"  3t'  10"   16",8   l?",©. 

121  =  306    31  11      16,6      18,7. 
316"',88  +  «".S  +  100,6. 

Zone  790  AnEug;        1  =i  306'>  31'  iV  24",4  2B",1. 

181  =  308    31  81     27,4     29,7. 

320"',(6  +  110,1  +  90,0. 
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BeolNMAiteter 

ZeiL-Dist. 
am  Hilfs- 
.   Bogen. 

Grosse.  rS^ 

r                  ^  1« 

Beobacliteter 
Durchgang. 

Am  -Dist 
■n  HTTfs- 
r    Bogen. 
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9 

4 

20  41  3141 

13  52 

7 

3 

8   .2.97 

87  16 

8 

5 

42  18,43 

5  36 

8 

% 

9  17;20 

87  48 

7 

4 

44    0,55 

128  16 

8.     8 

% 

10  3a;B8 

13  1« 

7 

2 

44  50)30. 

98  21. 

7 

% 

11  24,0t 

39  23 

.  8. 

9 

3 

48  55,09 

18  45 

6 

3 

12  11,00 

71  25 

9 

3 

48  22^8 

62  21 

8 

2 

H    %«(> 

8    5 

'7 

4 

48  10^05 

70    2 

%.    8 

S 

15    5,42 

78    4 

8. 

9 

4 

.   49  36^8 

77    & 

6 

1 

i 

15  59)69 

67  18 

7. 

8 

4 

50    2,58 

70  23 

6.     7  ' 

1 

4 

17  55,52 

20  46 

7. 

8 

2 

51  12^85 

60    6 

8 

4 

19  16,30 

63  38 

6. 

7 

•4 

52    2,91 

60    2    . 

8 

% 

19  58,60 

118  12 

8 

$ 

53  24,02 

6  54 

5.     8  : 

4 

.    20  47,70; 

9i  '35i 

8 

2 

54    7,48 

42  iS 

6.     7 

4 

21  40^64 

i     98  42 

5 

2 

.    56  22,62 

70  42 

8.     9 

S 

22  Zi^Ll 

.    44    5 

- 

7 

3 

57  30)03 

0  33 

4 

.    23  16,57 

28  5d 

7 

3 

56  23,82 

26    0 

a 

24  2a,20 

88    8 

a 

2 

21     0   '8,42 

14  31    . 

8.     8 

3 

25  58,19 

92  50 

.  7. 

8 

4 

0  50,70 

22  12 

8 

0. 

26  42^24. 

90  54 

8. 

9 

3 

1  57)20 

60  5a  < 

8 

8 

27  3a,5a 

86.55    \ 

8. 

8 

2  «,47 

56  2»  . 

7 

8 

28  35,44 

94:48   . 

8. 

9 

4    6,51 

40  28 

7 

8 

30  37,48 

38  37 

8 

4  56,05 

104  33    . 

6.     7 

4 

31  24,16. 

30  50 

8 

.      5  52,87 

36  66 

8 

5 

31  59,39 

22  56 

7 

6  31,00 

32  35 

7.     8 

2 

34  16,71 

89.-4 

7. 

8 

j 

7  2fe,12 

11^^' 

%.     9 

3 

37    4,41 

57  48 

i 

7' 

•2 

9^37,i5 

33  45 

8 

Z 

one  790  Ende 

.     1  :^  806 
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'  aa",o  27",i. 
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'.    .         .    '        /.       V 

• 
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■ 
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"^ 

-h 
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